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IV  Vorrede. 

ist  dieses  Gebiet  in  ausgedehnterem  Maassstabe  seit 
dem  ehrwürdigen  Ritter  noch  von  keinem  Forscher 
betreten  worden,  weshalb  hier  erst  die  Methoden  zu 
schaflFen  waren,  mit  Hülfe  deren  man  mit  Vortheil 
sich  diesen  ebenso  zarten  als  verwickelten  Fragen 
nahen  darf.  Die  grösste  Schwierigkeit  bestand  für 
mich  hauptsächlich  in  der  Beherrschung  der  Starke 
der  Reizung,  weil  diese  bei  diesen  Versuchen  fast  nie 
das  Maximum  übersteigen  durfte.  Vor  der  Lösung 
dieser  Vorfrage  konnte  natürlich  an  keine  ernstliche 
Untersuchung  gedacht  werden,  welche  sich  vorsetzte, 
die  Abhängigkeit  der  Reizung  von  verschiedenen  Be* 
dingungen  messend  zu  erforschen.  Nach  längeren 
Bemühungen  gelang  es  mir,  dieser  Schwierigkeit  in- 
soweit Herr  zu  werden,  dass  ich  mit  Erfolg  die  bei 
diesem  Gebiete  auftretenden  Probleme  in  Angriff  zu 
nehmen  vermochte. 

Es  ergaben  sich  dann  nach  einer  passenden  Ver- 
wendung der  Hülfsmittel,  welche  die  Wissenschaft 
gegenwärtig  bietet,  minder  schwierig  die  einzelnen 
Methoden  in  den  verschiedenen  speciellen  Fällen. 

Mein  Hauptaugenmerk  richtete  ich  bei  dieder 
Untersuchung  nun  zunächst  und  besonders  auf  die 
Urvariabeln  des  Electrotonus,  um  zu  ermitteln,  ob  der 


Vorrede.  V 

Zuwachs  der  Erregbarkeit  in  ähnlicher  Weise  von  die- 
sen abhängen  mochte  wie  derjenige,  welcher  von  den 
»dipolaren«  Kräften  herrührt.  In  der  That  decken 
sich  beide  absolut  genommenen  Functionen  fast  voll- 
ständig, wodurch  also  der  Beweis  geliefert  ist,  dass 
beide  Erscheinungen  derselben  inneren  Umwandlung 
des  Nerven  ihren  Ursprung  verdanken  müssen.  Ich 
vermochte  aber  diese  Oongruenz  dadurch  noch  mehr 
und  zwar  äusserst  auflfallend  darzuthun,  dass  ich  aus 
den  bereits  bekannten  Thatsachen  den  Nachweis  lie- 
ferte, wie  im  electrotonischen  Zustande  auch  in  rein 
electrischer  Beziehung  die  Zustände  vor  und  hinter 
dem  Strome  durchaus  verschieden  sind. 

Betrachtet  man  demgemäss  die  Empfänglichkeit 
des  Nerven  für  die  Reizung  und  den  Electrotonus  in 
ihrer  Abhängigkeit  von  den  verschiedenen  ürvariabeln, 
so  hat  man  es  jetzt  mit  zwei  absolut  congruenten  Func- 
tionen zu  thun,  wobei  mithin  auch  der  Zuwachs  für 
beide  stets  einerlei  Vorzeichen  hat. 

Bei  einem  täglichen  unausgesetzten  langen  Stu- 
dium der  Einwirkung  des  electri  sehen  Stromes  auf 
die  Nerven,  dem  ich  meine  ganze  Zeit  widmen  konnte, 
mussten  sich  mir  nun  natürlich  fast  alle  Thatsachän 
des  Gebiets  zeigen,  gleichsam  zufällig,  ohne  dass  ich 


VI  VoTrede. 

sie  suchte.  So  hatte  ich  also  fortwähread  das  Zuk- 
kungsgesetz  vor  Augen,  öfter  und  mehr,  als  es  zur 
Constatirung  der  dabei  auftretenden  Gesetze  irgend 
nothwendig  gewesen  wäre.  Ich  kann  deshalb  nicht 
zweifeln,  dass  das  von  mir  aufgestellte  das  wirklich 
ächte  Gesetz  der  Zuckung  für  den  lebendigen  Nerven  ist. 
So  mussten  sich  täglich  meine  Kenntnisse  dieses  Ge- 
bietes durch  die  unmittelbare  Erfahrung  ausbreiten, 
indem  ich  theils  oft  Behauptetes  und  Bezweifeltes  zu 
constatiren  oder  dem  Alten  Neues  hinzuzufügen  ver- 
mochte. Ich  darf  deshalb  behaupten,  das  ganze  Ge- 
biet einer  gründlichen  Revision  unterworfen  zu  haben, 
obschon  ich  natürlich  niemals  meinen  Hauptzweck, 
die  Erforschung  der  Physiologie  des  Electrotonus  aus 
dem  Auge  verlor. 

Die  Gesetze,  zu  welchen  nun  die  Untersuchung 
führte,  mussten  neue  Bedingungen  den  bis  jetzt  be- 
kannten hinzufügen ,  denen  eine  Theorie  der  inneren 
Mechanik  des  Nerven  zu  genügen  hat.  Besonders 
wichtig  erschienen  mir  in  dieser  Beziehung  diejenigen 
Thatsachen,  welche  mit  Hülfe  des  Muskels  die  asympto- 
tische Abnahme  des  Electrotonus  oberhalb  des  constan- 
ten  Stromes  nachzuweisen  gestatteten.  Demgemäss 
habe  ich  am  Ende  des  Werkes  den  Versuch  gewagt, 


Vorrede.  VII 

eine  Theorie  der  inneren  Mechatiik  des  Nerven  zu 
entwerfen,  welche  indess  auf  Nichts  weiter  Anspruch 
macht,  als  ein  ganz  allgemeines  Schema  zu  sein,  nach 
welchem  die  inneren  Kräfte  verwandt  worden  sind. 
Es  ist  hieinnit  wenigstens  ein  allgemeiner  Gesichts- 
punkt gewonnen,  von  welchem  aus  man  bei  dem 
gegenwärtigen  Stande  der  Wissenschaft  sich  die  That- 
sachen  der  Nervenphysiologie  vorstellen  kann. 

Die  theoretische  Darstellung  der  innern  Mecha- 
nik des  Nerven  habe  ich  im  Sinne  jenes  grossen 
Principes  von  der  Erhaltung  der  Kraft  gegeben,  das 
durch  Helmholtz  in  das  allgemeine  Bewusstsein  der 
Naturwissenschaften  eingeführt  worden  ist.  Denn 
während  es  das  Band  darstellt,  welches  die  verschie- 
denen Reiche  der  Natur  aneinander  fesselt,  einem 
allgemeinen  Gedanken  die  ganze  Welt  des  Geschehen- 
den unterordnend ,  gestattet  es  bei  grösster  Strenge 
doch  auch  die  einfachste  Behandlung  der  Probleme. 
Gleich  dem  Principe  von  der  Erhaltung  der  Materie 
muss  es  darum  an  theoretischem  Werthe  noch  über 
das  von  Newton  aus  den  Kepler 'sehen  Wahr- 
heiten abgeleitete  Gravitationsgesetz  gestellt  werden, 
welches  uns  zum  Theil  wegen  der  Erhabenheit  seines 
Gegenstandes  so  grosse  Ehrfurcht  einflösst. 


Vin  Vorrede. 

Den  Physiologen,  der  diesem  Gebiete  näher  steht, 
brauche  ich  wohl  endlich  nicht  aufmerksam  zu  ma- 
chen auf  die  grosse  Anstrengung  und  ungewöhnliche 
Arbeit,  welche  diese  Untersuchungen  in  Anspruch 
genommen  haben.  Mochte  der  Leser  darum  die 
Schwächen  und  Mängel  dieses  Werkes  mit  dem  un- 
ermüdlichen darin  bewiesenen  Eifer  entschuldigen. 

Berlin,  im  November  1858. 

Ed.  Pflüger. 
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Geschichte. 


Geschichte. 


Wir 


4r  werden  in  diesem  Werke  nicht  allein  die  während  der 
Stromesdauer  auftretenden  Veränderungen  der  physiologischen 
Eigenschaften  des  Nerven  zu  erforschen  versuchen,  sondern 
auch  diejenigen,  welche  nach  der  Einwirkung  des  Stromes 
auftreten  und  als  „Modification  der  Erregbarkeit  durch  den 
Constanten  Strom^^  bereits  seit  länger  die  Aufmerksamkeit  der 
Forscher  auf  sich  gezogen  haben. 

Wir  wenden  uns  hiemach  zunächst  zur  Geschichte  der- 
jenigen Thatsachen,  welche  in  Bezug  stehen  zu  den  während 
der  Stromesdauer  auftretenden  Veränderungen  der  Nerven- 
erregbarkeit. 

Man  darf  wohl  mit  Recht  erstaunt  sein,  wenn  man  hier 
die  Erfahrung  macht,  dass  die  gesammte  ältere  Literatur 
des  Galvanismus  keinerlei  Beobachtungen  mittheilt,  welche 
unserem  Gegenstande  unzweifelhaft  angehorten.  Gleichwohl 
sind  diese  Erscheinungen  nicht  etwa  von  so  feiner  Art,  dass 
man  sich  auf  den  Mangel  der  damaligen  Methode  berufen 
könnte,  sondern  es  haben  die  älteren  Forscher  bereits  so  zarte 
anderweitige  Differenzen  richtig  aufgedeckt,  zu  denen  eine 
ungleich  bedeutendere  Schärfe  der  Beobachtung  nothwendig 
war.  Die  Geschichte  der  Entwicklung  der  menschlichen  Wis- 
sen8chafl;en  bietet  uns  mehr  Beispiele  ähnlicher  Art,  wo  der 
menschliche  Geist,  von  dunklem  Ahnen  bewegt,  gebannt  scheint 
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in  einen  beschränkten  Kreis  von  Betrachtungen,  aus  welchem 
er  nicht  herauszutreten  vermag  und  darum  blind  ist  für  die 
offene  Wahrheit,  die  am  Wege  liegt. 

Nur  bei  Ritter,  dem  unermüdlichen  Forscher  auf  diesem 
Felde,  finden  sich  einige  Thatsachen,  welche  vielleicht  unserem 
Gebiete  angehören.  Bei  Untersuchung  des  Gesetzes  der  elec- 
trischen  Empfindungen,  wo  der  Säulenkreis  durch  beide  Arme 
geschlossen  ist,  sagt  Ritter: 

„In  diesem  Verbuch  (S.  Gilbert 's  Annal.  d.  Phys.  Bd. 
Vn.  p.  477 — 483.)  blieb  ich  mit  einer  ziemlich  stark  wir- 
kenden galvanischen  Batterie  eine  gute  halbe  Stunde  lang  in 
Verbindung.  Während  dieser  bemerkte  ich  bei  immer  wei- 
ter abnehmender  unmittelbarer  Wahrnehmung  des  von  der 
Batterie  verursachten  Zustandes  des  Organs  auf  jeder  Seite, 
eine  immer  grösser  werdende  Abnahme  an  Beweglichkeit 
in  dem  Finger,  der  Hand  und  dem  Arm  auf  der  Silberseite 
(negativer  Pol)  der  Batterie;  in  den  gleichnamigen  Theilen 
auf  der  Zinkseite  derselben  hingegen  eine  deutlich  und  deut- 
licher werdende  Zunahme  an  Beweglichkeit,  eine  Leioh* 
tigkeit  diese  Theile  zu  bewegen,  welche  die  merklich  übertraf^ 
mit  der  ich  vor  dem  Versuch  sie  bewegen  zu  können  mich 
erinnern  konnte.  Beides  dauerte  nach  der  Aufhebung  des 
Versuches  noch  eine  gute  Zeit  fort  und  verschwand  später 
erst  nach  einer  Reihe  unmerklicher  Uebergänge  wieder  so 
weit,  dass  die  Organe  wieder  in  demjenigen  gleichen  Zwtande 
waren,  mit  welchem  sie  anfangs  in  den  Versuch  gekommen 
waren.  Bei  einer  Wiederholung  des  Versuchs,  wo  ich  noch 
mehr  als  bei  seiner  ersten  Anstellung  auf  Vermeidung  alles 
Dessen,  was  in  den  Nebendingen  eine  Ungleichheit  hätte  setzen 
können,  die  an  sich  etwas  zu  einem  mehr  oder  minder  un- 
gleichen Erfolg  hätte  beitragen  können,  sah  ich  die  Hand 
und  den  Arm  auf  der  Silberseite  in  eine  wirkliche 
Steifheit  übergehen,  mit  einem  Widerstand  gegen  willkür- 
liche Bewegung,  der  nicht  gering  war;  nur  auf  der  Zinkseite 
der  Batterie  wurde  die  Vergrösserung  der  Beweglich- 
keit hier  noch  auffallender,  als  ich  sie  in  jenen  ersten  Ver- 
suchen wahrgenommen  zu  haben  mich  erinnern  konnte.    In 
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beiden  Anstellungen  dieses  Versuchs  war  gegen  Ende  dessel- 
ben alle  unmittelbare  Wahrnehmung  eines  Znstandes  von  der 
Batterie  aus  bewirkt,  so  ganz  verschwunden,  dass  ich  fast 
geglaubt  hätte,  gar  nicht  in  Verbindung  mit  dieser  zu  sein, 
wenn  nicht  der  Apparat  des  Versuches  mich  sogleich  eines 
anderen  belehrt  und  eine  Art  von  Lust  in  dem  Arm  auf  der 
Zinkseite,  durch  Willkür  bewegt  zu  werden,  mich  verleitet 
hätte,  sowohl  ihn,  als  zum  Gegenversuch  auch  den  Arm  auf 
der  Silberseite,  wirklich  zu  bewegen  und  daraus  einen  Unter- 
schied beider  in  der  Geschicklichkeit  dazu  abzunehmen,  der 
nur  ein  Werk  der  fortdauernden  Wirining  der  Batterie  sein 
konnte/^  (S.  Ritt  er' s  Beiträge  zur  nähern  Kenntniss  des 
Galvanismus  etc.    Jena  1802.    Bd.  II.  Stück  11.  p.  57  —  59.; 

Zur  Eiklärung  dieser  merkwürdigen  Thatsache  ergeht 
sich  Ritter  in  unklaren  philosophischen  Betrachtungen,  die 
zu  erörtern  nidit  der  Mühe  lohnen  würde. 

Du  Bois-Reymond  bringt  diese  während  der  Säule 
vorhandene  Veränderung  in  der  Erregbarkeit  des  motorisdien 
Nerven  im  lebenden  Körper  in  Verbindung  mit  dem  von  Rit- 
ter aufgestellten  Gesetze  für  die  Modification  der  Erregbarkeit 
durch  den  constanten  Strom,  demzufolge  der  auftteigende 
Strom  einen  Zustand  vermehrter  Erregbarkeit,  der  absteigende 
aber  einen  Zustand  verminderter  zurücklässt,  wenn  die  Kette 
geöffnet  wird.  (S.  du  Bois-Reymond,  Untersuchungen 
über  thierische  Electricität  Bd.  I.  p.  367. ) 

Während  Ritter  indessen  dieses  Gesetz  selber  noch  man- 
nigfach modificirt  hat,  hat  sich  auch  durch  meine  Untersuchun- 
gen nunmehr  herausgestellt,  dass  der  Zustand  des  Nerven 
während  des  Stromes  keinen  so  unmittelbaren  Schluss  auf 
den  Znstand  nach  Unterbrechung  desselben  gestattet,  wie  wir 
später  sehen  werden.  Die  Ritter'sche  Darstellungsweise  scheint 
mir  der  Art,  dass  man  nicht  gut  berechtigt  ist,  in  seine  An- 
gaben gegründete  Zweifel  zu  setzen,  um  so  mehr,  als  das  von 
äim  angegebene  Verhalten  des  motorischen  Nerven  am  leben- 
den menschlichen  Körper  in  so  vollendeter  Uebereinstimmimg 
mit  den  von  mir  aufgestellten  Gesetzen  ist,  dass  es  sich  nur 
als  eine  einfache  Folgerung  derselben   darstellt.     Die  Sadie 
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ist  folgende :  Wenn  wir  durch  unseren  Korper  den  Sanlenkreis 
schliessen,  indem  wir  die  eine  Hand  mit  ilem  positiven  Pol^ 
die  andere  mit  dem  negativen  in  Berührung  bringen,  so  wer- 
den die  Armnerven  von  ungleich  dichteren  Strömen  durch- 
flössen, als  das  Armgeflecht  oder  gar  das  Rückenmark  mit 
seinen  motorisdien  Wurzeln,  weil  hier  der  Querschnitt  der 
Strombahn  so  ausserordentlich  gross  ist,  dass  wir  im  Allge-: 
meinen  die  Stromesdichte  für  verschwindend  ansehen  dürfen. 
Aus  diesem  Grunde  kann  man  den  absteigend  durchflossenen 
Arm  sich  so  vorstellen,  als  ob  die  positive  Electrode  auf  die 
Schulter,  die  negative  auf  die  Hand  angesetzt  sei.  Fär  den 
aufsteigend  durchflossenen  findet  demnach  die  umgekehrte  Ver? 
theilung  statt.  Ich  habe  aber  gezeigt,  dass  Beizung  oberhalb 
eines  absteigenden  Stromes  schwächere  Zuckungen  als  im  na- 
türlichen Zustande,  Beizungen  oberhalb  eines  aufsteigenden 
Stromes  stärkere  als  im  natürlichen  Zustande  erzeugt,  wenn  die 
Stromstarken  gewisse  Grenzen  nicht  überschritten  haben,  was 
doch  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  hier  audbi  nicht  der  Pall 
ist.  Da  nun  dieses  Gesetz  unabhängig  ist  von  der  specifischen* 
Natur  des  Beizes,  so  tritt  hier  der  Versuch  Bitter' s  in  der 
eminent  interessanten  Form  auf,  dass  das  Sensorium  selber 
das  Geschäft  der  Beizung  einmal  oberhalb  einer  positiven 
Electrode,  dann  oberhalb  einer  negativen  übernimmt.  Da 
demnach  der  Bitter'sche  Versuch  in  vollendetster  Ueberein- 
stimmung  mit  wohlbegründeten  Thatsachen  sich  befindet,  so 
ist  es  kaum  zweifelhaft,  dass  demselben  objective  Wahrheit 
zukomme.  Unwahrscheinlicher  würde  aber  diese  Vermuthung 
far  die  Versuche  ausfallen,  wo  er  Aehnliches  von  verschie- 
denen Fingern  derselben  Hand  erzählt,  wo  sich  der  electro- 
tonische  Zustand  von  dem  Finger  aus,  der  nur  Empfiindunga- 
nerven  hat,  doch  nicht  gleichgerichtet  auf  den  Bewegungs- 
nerven dieses  Fingers  fortpflanzen  könnte.  (S.  Bitter  a.  a.  O. 
p.  60.) 

An  einer  anderen  Stelle  behauptet  Bitter  einige  That- 
sachen, die  ebenfalls  erstaunlich  merkwürdig  sind,  weil  ihnen, 
wie  sich  nun  neuerdings  herausgestellt  hat,  in  der  That  etwas 
Wahres  zu  Grunde  liegt 
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Bitter  hatte  nämlich,  me  sich  bereits  ans  der  oben 
mitgetheilten  Stelle,  sowie  aus  vielen  anderen  ergiebt,  die 
Vorstellung,  dass  der  Strom  vom  Augenblicke  der  Schliessong 
ab  den  Nerven  fortwährend  verändere,  was  sich  dann  beim 
Oeffiien  in  verschiedener  Weise  als  Modification  der  Erreg« 
barkeit  darseile.  Nach  einer  der  letzten  Arbeiten  Ritter's 
nämlich  sind  die  Modificationen  der  Erregbarkeit  nicht  rein 
örtlicher  Natur,  d.  h.  auf  die  Stelle  beschränkt,  welche  der 
Strom  unmittelbar  durchflössen  hat,  sondern  es  pflanzen  sich 
dieselben  mit  umgekehrtem  Zeichen  nach  dem  Muskel  zu  durch 
den  Nerven  fort,  also  als  Depression,  wo  es  sich  um  einen 
aufsteigenden  und  als  Exaltation,  wo  es  sich  um  einen  ab- 
steigenden Strom  handele,  sowie  um  eine  geringere  Stufe  der 
Erregbarkeit  des  Froschnerven.  Die  Prüfung  geschah  mit 
der  modificirenden  Kette,  mit  welcher  man  zwei  verschieden 
modifidrte  Strecken  prüft.  Wie  wir  nun  wissen,  ist  allerdings 
zwischen  der  positiven  Electrode  des  auftteigenden  Stromes 
und  dem  Muskel  die  Erregbarkeit  herabgesetzt,  zwischen  der 
negativen  und  dem  Muskel  beim  absteigenden  Strome  aber 
vermehrt.  Dass  endlich  ähnliche  Erfahrungen  unter  Verhält- 
nissen auch  nach  der  Oeffhung  der  Kette  zu  beobachten  sind, 
werde  idi  später  erörtern.  (S.  du  Bois-Reymond,  a.  a.  O. 
Bd.  I.  p.  372.  —  Ritter,  Gehlen's  Journal  für  die  Chemie, 
Physik  und  Mineralogie  1808.   Bd.  VI.  p.  421.) 

In  den  gegebenen  Thatsachen  liegen  oflenbar  die  ersten 
Andeutungen  und  Anfänge  unseres  Grebietes.  Aber  erst  mehr 
denn  20  Jahre  später  beobachtete  der  ausgezeichnete  Physiker 
Nobili  eine  complicirte  Erscheinung,  welche  entschieden  uns 
angehört  und  deren  Bedeutung  und  tiefen  Werth  er  auch  so- 
gleich durchschaute.  Nobili  beobachtete,  dass  Froschpräpa- 
rate, welche  zufällig  ohne  ihm  bekannte  Ursache  in  tetamua 
verfallen  waren,  sich  sofort  beruhigten,  wenn  man  einen  Strom 
in  bestimmter  Richtung  durch  sie  hindurchleitete,  obschon  er 
zugiebt,^dass  möglicherweise  beiden  Richtungen  diese  Eigen- 
sdiaft  zukommen  könne.  (Annal.  de  chimie  et  de  physique. 
Mai  1880.  p.  80.)  Nobili  giebt  sogleich  eine  tiefgehende 
Bridärung  der  Thatsache,  indem  er  annimmt,  dass  der  Nerv 
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durch  den  Strom  in  einen  Zustand  versetzt  wind,  diir<^  wel- 
oben  er  unfähig  wird,  den  Zuckung  erregenden  Vorgimg 
einzugehen  und  fortzupflanzen«  (S.  du  Bois -Beymond, 
a.  a.  O.  p.  383.)  Ausserdem  empfiehlt  Nobili  seine  Wahr- 
nehmung den  Aerzten,  zur  Beseitigung  des  Tetanus  Es  ist 
merkwürdig,  dass  Nobili  diese  so  wichtige  Beobachtung  so 
wenig  einer  weiteren  Erforschung  würdigte,  um  derselben 
eine  strengere  oder  weniger  verwickelte  Form  zu  geben. 

Einige  Zeit  später  sind  von  Matten cci  Versuche  an- 
gestellt worden,  welche  unserem  Gebiete  angehören,  leider 
aber  wenig  oder  nichts  zur  Förderung  des  Gegenstandes  bei- 
getri^en  haben. 

Derselbe  schloss  eine  Trogvorrichtung  von  15  Kup£w- 
zinkplattenpaaren  mittelst  eines  Froschschenkels,  welcher  das 
Wasser  eines  Glases  mit  dem  eines  anderen  verband,  in  dem 
die  Enden  der  Säule  tauchten.  Brachte  er  nun  die  Enden 
eines  Eupferzinkbogens  in  das  Wasser  der  beiden  Gläser^  so 
blieb  der  Froschschenkel  vollkommen  ruhig,  obwohl  ein  in 
dem  Ejreise  der  Säule  aufgestellter  Multiplicator  die  Yenneh- 
rung  oder  Verminderung  des  in  ihm  kreisenden  Stromes  auf- 
zeigte, je  nach  der  Richtung,  in  welcher  mit  dem  neuen  Ele<- 
mente  zwischen  den  Gläsern  gesdilossen  wurde.  Es  ist  fireiliob 
fraglich,  ob  der  Schenkel  gezuckt  haben  würde,  wenn  bei 
gleicher  Anordnung  der  Leitungscombinationen  die  eleotro- 
motorischen  Kräfte  der  Säule  nicht  vorhanden  gewesen  wären. 
Ebensowenig  wie  vorhin  zuckte  der  Schenkel,  wenn  der  Bo- 
gen ihm  unmittelbar  angelegt  wurde,  wobei  allerdings  auch 
der  Multiplicator  schwieg,  was  daraus  erklärt  werden  muss, 
dass  die  Verringerung  des  Widerstandes  der  kurzen  gegebeneo 
Strecke  durchaus  verschwand  gegen  den  grossen  vorhandenen 
Widerstand,  wie  dies  bereits  du  Bois-Reymond  dargelegt 
hat.  unerklärlich  findet  es  nun  du  Bois-Reymond,  warum 
der  Frosch  bei  jeder  Lage  des  Bogens  keine  Zuckung  gab, 
indem  der  Frosdi  eine  lebhafte  Oeffimngszuckung  hatte  geben 
müssen,  auch  dann,  wenn  der  Bogen  nur  aus  einem  Metall 
gewesen  wäre.  (S.  du  Bois-Reymond,  a.  a.  O.  p.  294 u. 
285.,  Matten cci,  Ebsai  p.  18.  Chap.  VIII.  Fig.  6.)    Sodann 
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stellt  Matteucci  die  Behauptung  auf,  dass  die  aufsteigende 
Strömungsrichtung  den  Tetanus  aufhebe,  während  die  abstei- 
gende ihn  vermehre.  Ja  Matteucci  wendet  sogar  jetzt  den 
constanten  Strom  zur  Heilung  des  Tetanus  an,  indem  er  einen 
Strom  einer  30  —  40  paarigen  Säule  vom  Kreuzbein  nach  dem 
Nacken  hindurchleitete,  wobei  allerding«  die  Krämpfe  ver- 
schwunden sein  sollen.  Doch  waren  die  Erfolge  nur  vorüber- 
gehend. (S.  Comptes-rendus  13.  Mai  1838.  t.  VI.  p.  680.  — 
Essai  p.  28  et  29.  •—  du  Bois-Beymond  a.  a.  O.  Bd.  L 
p.  482.)  — 

Im  Tratte  spiieht  Matteucci  spätar  von  der  Eigenschaft 
des  Constanten  Stromes  von  gewisser  Inteneität  den  Tetanus 
Bsricotieirter  Frosche  zum  Verschwinden  zu  bringen,  wobei  er 
also  den  Einfluss  der  Richtung  wiederum  zurücknimmt.  Denn 
er  sagt  ausdrücklich:  „4/^  ^  rendre  maine  forte  la  amtracdon 
qui  a  Ueu  au  eommeneemetU  du  couranty  ü  vaut  mieux  emplo^ 
yef  le  courant  im)er9€f  (Traitä  p.  270.).  Eckhard  macht  in 
der  von  ihm  behandelten  Greschichte  des  Gegenstandes  hier 
den  Zusatz,  dass  Matteucci  allen  Grund  hatte,  beiden  Stro- 
mesricfatnngen  eine  lähmende  Wirkung  zuzusdireiben.  (S. 
Eckhard.  Beitr.  p.  26.)  Wir  werden  später  erfahren,  dass 
diese  Bemerkung  unrichtig  ist 

Wie  man  sofort  übersieht,  ist  geradezu  Nichts  für  die 
Theorie  WertfavoUes  durch  dieses  vage  Hin-  und  Herti^ipen 
gewonnen;  ja  man  hat  sogar  stets,  wie  es  scheint,  den  Mus- 
kel mit  in  den  Stromeskreis  angenommen,  sodass  es  ja  durch- 
aus noch  Iraglioh  ist,  ob  wir  es  hier  mit  einer  Wirkung  auf 
die  Muskeln  oder  Nerven  zu  thun  haben. 

Von  diesem  Verdachte  ebenfalls  nicht  ganz  frei  ist  end- 
lich noch  eine  vcm  du  Bois-Beymond  gelegentlich  ge- 
maohte  auf  unser  Gebiet  einschlagende  Beobachtung:  „Der 
Nerv  eines  äusserst  erregbaren  stromprüfenden  Schenkels,  wel- 
(dier  Schliessungs-  und  Oeffnungszuckung  auf  den  eigenen 
Strom  gab,  war  im  Austrocknen  begriffen.  Demgemäsa.  zeigte 
der  Gaatroknemius  eine  dichtgedrängte  Reihe  ungleicher  Zuckun- 
gen, öfters  durch  einen  tiefen  Stoss  unterbrochen.  Dies  fand 
statt,  so  lange  der  Nerv  freischwebend  gehalten  wurde.   Man 
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erinnert  sich  aus  der  Geschichte  des  Froschstromes,  dass  einer 
Bemerkung  Yolta^s  zufolge  die  Zuckung  ohne  Metalle  erst 
dann  erscheint,  wenn  der  Nerv  mit  der  Achillessehne  und 
ihrer  Ausbreitung  in  Berührung  kommt.  Erst  dann  ist  also 
die  Muskelkette  als  geschlossen  anzusehen.  Es  zeigte  sich 
nun,  dass  das  Zucken  des  Muskels  fortdauerte,  wenn  der  N^rv 
auf  den  Muskel  herabgelassen,  nur  das  Fleisch  desselben  be- 
rührte, dass  aber  auf  der  Stelle  die  vollkommenste  Ruhe  ein- 
trat, sowie  der  Nerv  die  Ausbreitung  der  Achillessehne  er- 
reichte. In  diesem  Falle  war  der  Nerv  aufsteigend  durch- 
flossen^S  während  nach  Eckhard  der  Muskelstrom  im  anderen 
Falle  absteigend  war.  (S.  du  Bois-Reymond,  a.  a.  O.  Bd.  L 
p.  383  u.  384  und  Eckhard,  Beitri^e  zur  Anatomie  u.  Phy- 
siologie, Heft  1.  p.  26.)  Der  unrichtige  Zusatz  Eckhard 's 
beruht  offenbar  darauf,  dass  er  sich  den  Bau  des  Gastrokne- 
mius  nicht  klar  gemacht  hat,  welcher  aussen  am  oberen  Theile 
keine  Sehne  hat  und  bei  Ableitung  zweier  Punkte  des  Flei' 
sches  einen  aufsteigenden  Strom  im  Muskel  anzeigt,  wie  ich 
von  du  Bois-Reymond  aus  mündlicher  Mittheilung  w^ss. 

Der  Erste,  weldier  an  dies  Gebiet  mit  strengeren  Ver- 
suchen heranging  und  besonders  sogleich  den  Beweis  stellte, 
dass  der  durch  den  Strom  erzeugte  Zustand  im  Nerven  erzeugt 
wird,  ist  Valentin.  Dieser  Forscher  substituirt  jenen  zu- 
fälligen Reizen,  deren  Sitz  meist  unbekannt  war,  den  eleotri- 
schen  Reiz,  welchen  er  ausserdem  auf  eine  gegebene  Stelle 
des  Nerven  beschränkt^  sowie  er  auch  den  constanten  Strom 
nur  eine  ganz  bestimmte  Strecke  den  Nerven  umfiussen  lässt. 

Der  wichtigste  Versuch,  welchen  Valentin  angestellt 
hat,  ist  folgender: 

Er  legte  das  Electrodenpaar  des  constanten  Stromes  an 
den  Ischiadicus  dicht  über  dem  Knie  an,  wobei  die  Länge 
der  durdiflossenen  Strecke  «  5  Mm.  gesetzt  war.  In  einer 
Entfernung  von  19  Mm.  von  den  Electroden  des  constanten 
Stromes  lagen  die  des  reizenden  nahe  der  Stelle,  wo  der  Nerv 
durch  das  Becken  tritt.  Der  Electrodenabstand  des  reizenden 
Stromes  betrug  ebenfalls  5  Mm.  Wurde  nun  der  constante 
Strom  geschlossen,  so  erhielt  man  durch  den  reizenden  Strom 
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schwächere  ZadLiiiigen  ab  vorher  oder  selbet  gar  keise.  Das 
untere  anhaltend  durchflossene  Stuck  hinderte  augenbliddtcb 
die  Wirkungen  des  oberen.  Dieses  hatte  dagegen  seinen  Ein« 
fiuss  unmittelbar  nach  der  Oeffiiung  der  zweiten  Kette  wie^ 
dergewonnen/'  (S.Valentin,  Lehrbuch  der  Physiologie  des 
Menschen.   Bd.  II.  Abth.  2.  p.  655.) 

An  einer  spateren  Stelle  hebt  Valentin  nochmals  diese 
merkwürdige  Thatsache  hervor,  indem  er  zugleich  eine  Theorie 
derselben  aufstellt.  „Sie  (die  Nervenatome)  dürfen  in  keiner 
Spannung,  welche  ihre  Beweglichkeit  hindert  oder  aufhebt, 
erhalten  werden.  Ein  abgleitender  electrischer  Strom,  der 
dine  centralere  Stelle  des  Hüftnerven  trifft,  ruft  daher  keine 
Verkürzungen  hervor,  wenn  ein  peripherischerer  Abschnitt  von 
einem  anhaltenden  Strome  gleichzeitig  durchflössen  wird.  He- 
ben wir  diesen  letzteren  auf,  so  kehren  die  Verkürzungen  auf 
der  Stelle  wieder."  (S.  a.  a.  O.  p.  657.)  Wir  erkennen  hier- 
aus, dass  Valentin  ebenso  vollkommen  richtig  die  „lähmende 
Wirkung  des  constanten  Stromes"  gekannt  hat,  wie  sie  spä- 
tere Untersuchungen  darlegten.  Ihm  kommt  das  Verdienst 
zu,  den  Beweis  geföhrt  zu  haben,  dass  es  der  Nerv  ist,  wel- 
chen der  constante  Strom  auf  ^ige  Zeit  leitungsunlahig  zu 
machen  vermag.  Noch  konnte  man  aber  glauben,  dass  die 
Hemmung  der  Leitung  der  Reizung  nur  in  der  unmittelbar 
dnrchflossenen  Strecke  ihren  Grund  habe,  indem  die  von  den 
centraleren  Stellen  nadi  den  peripherischeren  fortschreitende 
Innervation  gleichsam  an  dieser  unmittelbar  durchströmten 
Stelle  brande. 

Aber  Valentin  gelang  es  nun  sogar,  unter  gewissen 
günstigen  Verhältnissen  den  Nachweis  zu  fahren,  dass  der 
Beiz  audi  dann  unwirksam  wird,  wenn  er  sich  zwischen 
Muskel  und  constantem  Strome  befindet,  wo  sich  dann  also 
ein  veränderter  Molecularzustand  von  der  unmittelbar  vom 
Constanten  Strom  dnrchflossenen  Stred^e  nach  abwärts  durch 
den  Nerven  also  centrifugal  fortgepflanzt  haben  muss.  Wie 
richtig  Valentin  diese  wichtige  Thatsache  bemerkt  hat,  geht 
ans  seiner  ferneren  Behauptung  hervor,  dass  nur  dem  auf- 
steigenden, nicht  aber  dem  absteigenden  Strome  jene  Wirkung 
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Bükomme,  wie  dies  vollkommen  durch  neuere  Unterauobungea 
bestätigt  worden  ist  (S.  Valentin  a.  a.  O.  p.  655.)  Dass 
Valentin  diese  Erscheinnngen  nicht  constant  beobachtete, 
thut  der  Richtigkeit  seiner  Beobachtung  keinen  Eintrag.  Denn 
es  waren  ihm  nur  die  näheren  Bedingungen  nicht  bekannt, 
unter  welchen  dieselbe  Erscheinung  unfehlbar  stets  auftritt  — 
nämlidi  die  passende  Entfernung  des  Reizes  von  der  positiven 
Electrode  des  Constanten  Stromes,  sowie  die  Noth wendigkeit 
grösserer  Stärke  desselben  för  grössere  Entfernungen  der  ge- 
reizten Stelle  von  der  vom  Constanten  Strome  unmittelbar 
durchflossenen,  Bedingungen,  welche  erst  durch  meine  Unter- 
suchungen über  den  Gegenstand  in  das  Klare  gesetzt  worden 
sind.  Er  bedient  sich  indessen  zur  Hervorbringung  jener 
Wirkung  des  Kunstgriffes,  einige  Zeit  den  constanten  Strom 
erst  absteigend  fliessen  zu  lassen  und  ihn  dann  aufsteigend 
zu  wenden,  wo  die  Erregbarkeit  herabsetzende  Wirkung  des 
letzteren  stärker  auftritt.  Ich  selbst  bin  dieser  Thatsache  bei- 
läufig auch  in  meinen  Untersuchungen  aufgestossen  und  kann 
sie  bestätigen.     So  weit  Valentin. 

Der  nächste  Forscher,  welcher  seine  Aufmerksamkeit  dem 
Gegenstande  zuwandte,  war  Eckhard  in  seiner  Arbeit:  „Der 
galvanische  Strom  als  Hindemiss  der  Muskelzuckung.^^  (Henle 
u.  Pfeuffer,  Zeitschrift  für  rationelle  Median.  N.  F.  Bd.  HL 
p.  198.) 

Derselbe  bestätigt  zunächst  den  von  Valentin  entdeck- 
ten Satz,  dass  eine  electrische  Beizung  des  Nerven  unwirksam 
•  gemacht  werden  kann,  wenn  man  zwischen  ihr  und  dem  Mus- 
kel einen  constanten  Strom  durch  eine  gegebene  Strecke  des 
Nerven  hindurchfliessen  lässt.  Eckhard  eigenthümlich  und 
nicht  ohne  Werth  ist  die  Bestätigung  desselben  Satzes  Ar 
mechanische  und  chemische  Beizung.  Für  die  electrische 
Beizung  bestimmt  Eckhard  in  Bezug  auf  die  Bichtung  der 
Ströme,  bei  welchen  am  leichtesten  die  lähmende  Wirkung  zu 
Tage  tritt,  dass  beide  Ströme,  sowohl  der  constante,  wie  der 
reizende,  den  Nerven  aufwärts  durdiziehen.  „Der  gunstige 
Umstand  ist,  wie  es  sidi  abermals  bei  Anwendung  nur  weni- 
ger Elemente  herausstellt,  wenn  beide  Nervenstucke  von  den 


jbetreffenden  Strömen  aufwärts  durchzogen  werden.  Beifltir* 
leerer  mehreleimentiger  Kette  ($  —  6  Daniell)  haben  alle 
StromeBrichtungen  ohne  Unterschied  die  Wirkungen  der  obe- 
nen,  schwieheren  Kette  auf.^^  Wir  werden  in  der  Folge  er- 
fahren, dai$  dieser  Satz  unrichtig  ist,  obsdion  ihn  Eckhard, 
wie  wir  ba^  sehen  werden,  nochmals  in  seiner,  neuesten  Ar- 
beit über  den  Gegenstand  vorgebracht  hat.' 

Befindet  sich  der  (electrische  oder  chemische)  Reiz  zwi- 
schen dem  Constanten  Strome  und  dem  Muskel,  so  ist  der 
Erfolg,  ganz  wie  auch  Valentin  behauptete,  nicht  so  sicher 
mehr.  Im  Unterschiede  aber  mit  Valentin,  der  nur  bei  auf- 
steigendem Strome  eine  lähmende  Wirkung  gesehen  haben 
will,  behauptet  Eckhard,  dass  die  aufsteigende  Richtung  des 
Constanten  Stromes  günstig^  als  die  absteigende  Richtung 
sei.  Diese  Behauptung  Eckhard' s  war  unrichtig  lind  er 
hat  sie  denn  auch  in  seinen  neueren  Untersuchungen  rectificirt. 

Eckhard  giebt  sogar  an  dieser  Stelle  bereits  Gesetze 
fiir  den  Einiuss  d^  relativen  Stärke  beider  Ketten  auf  die 
Lähmungserscbeinungen.  Denn  er  sagt:  „Wechselt  man  die 
Kette,  so  dass  die  mehrelementige  an  das  centrale  Ende  des 
Nerv&Q,  die  einelementige  abwärts  von  derselben  angebracht 
wird,  so  versagt  während  des  Schlusses  der  ersteren  eben  wohl 
die  letztere.  Allein  es  findet  der  wohl  zu  beachtende  Unter- 
schied statt,  dass  um  Schliessen  und  Oeffnen  der  unteren 
Kette  vollständig  unwirksam  zu  machen,  die  Di£Eerenz  der 
Stromstarken  beider  Ketten  bedeutend  grösser  sein  muss,  als 
bei  der  vorhin  beschriebenen  gegenseitigen  Stellung  beider 
Ketten,^'  (wo  nämlich  die  reizende  Kette  oberhalb  der  con<* 
stauten  angelegt  war).     (S.  Eckhard,  a.  a.  O.  p.  200.) 

Dieser  Satz  Eckhard's  ist  durchaus  falsdi,  wie  sich 
unmittelbar  daraus  ergiebt,  dass  oberhalb  des  aufsteigenden 
Stromes  nach  meiner  Entdeckung  die  Erregbarkeit  so  erhöht 
ist,  dass  bei  Reizung  dieser  Stellen  vor  dem  aufsteigenden 
Strome  von  bestimmter  Grösse  die '  Zuckungen  während  der 
Dauer  des  constanten  Stromes  bedeutend  verstärkt  sind,  wäh- 
rend die  Reizung  der  Strecken  hinter  demselben  auftteigenden 
Strome,   abo  zwischen  constantem  Strome  und  Muskel  stets 
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sohwäohere  Zackangen  ergiebt,  wenn  der  eonstonte  Stroili 
fliesst,  wdches  auch  immer  seine  Starke  sein  mag.  Wir  wer- 
den später  finden,  dass  die  Eckhard'sche  Behauptung  nur 
unter  ganz  bestimmten  Bedingungen  richtig  ist,  und  deshalb 
weit  entfernt,  der  Ausdruck  eines  allgemeinen  Gesetzes  zu  sein* 

Eckhard  sucht  hierauf  zu  zeigen,  dass  die  Lähmung 
nicht  etwa  dem  Muskel  zukomme  —  indem  sich  irgendwelcher 
Zustand  von  dem  Nerven  nach  demselben  fortpflanze  und  seine 
Theile  unfähig  mache  sich  zu  contrahiren,  sondern  lediglich 
den  Nerven  und  zwar  durch  deren  electrotonischen  Zustand 
bedingt  sei. 

„Wir  haben  nämlich  (sub  3.)^^  sagt  Eckhard,  „gefun- 
den, dass  die  Schwankungen  der  oberen  schwächeren  Kette 
bei  stärkerer  unteren  Zuckungen  hervorrufen,  wenn  die  Elec- 
troden  an  den  Muskel  angelegt  werden,  und  bekanntlich  er» 
mangelt  dieser  des  electrotonischen  Zustandes  ganz  und  gar 
oder  besitzt  denselben  in  einem  sehr  geringen  Grade/^  (S. 
Eckhard  a.  a.  O.  p.  201.)     Sub  3.  aber  sagt  Eckhard: 

„Bringt  man  ein  Stück  des  centralen  Endes  des  Nerven 
in  den  Kreis  einer  schwachen  Kette,  also  etwa  eines  Elemen- 
tes, dessen  Stromstärke  man  vielleicht  noch  durch  einen  ein- 
geschalteten feuchten  Leiter  von  geringem  Querschnitt  ge- 
schwächt hat  und  nimmt  überdies  ein  zweites  gegen  den 
Muskel  hin  gelegenes  Stück  in  eine  mehrelementige  Kette,  so 
wird  während  der  ganzen  Dauer  des  Schlusses  der  letzteren, 
jede  Schwankung  der  ersteren,  auch  ihre  grösste  Oefinen  und 

Schliessen  unwirksam. —  Bringt  man  die  Electroden 

der  unteren  an  dem  Muskel  an,  so  ist  sofort  die  obere  wieder 
wirksam.''  (S.  Eckhard  a.  a.  O.  p.  200.)  | 

Hieraus  glaubt  nun  Eckhard  ableiten  zu  können,  dass 
der  Lähmungszustand  nur  in  dem  Nerven  seinen  Grund  habe, 
eine  Frage,  deren  Entscheidung  allerdings  wichtig  genug  ist,  l 

welche  aber  Eckhard  hier  selbst  nicht  einmal  wahiwheinlicdi  { 

gemacht  hat.    Denn  seine  Betrachtung  enthält  zwei  Fehler. 

Wenn  nämlich  die  untere  Kette,  weldie  dem  Nerven  an«> 
gelegt  wurde,  nunmehr  dem  Muskel  applicirt  wird,  so  lässt 
tiiäk  im  Allgemeinen  durchaas  nicht  behaupten,  dass  die  Dichte 
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de«  Stromes  dieselbe  bleibe.  Denn  jede  Vergrossonuig  des 
Quersdinittes  auf  einem  Theile  des  Stromkreises  erzeugt  zwar 
eine  Zunahme  der  Stromstarke,  aber  ebenso  sicher  eine  Ab- 
nahme der  Dichtigkeit  in  demjenigen  Theile,  dessen  Querschnitt 
zugenommen  hat.  Diese  Abnahme  der  Dichtigkeit  ist  Bh&c  um 
so  grosser,  je  kleiner  der  Widerstand  des  betrachteten  Thei« 
les  ausfallt  gegen  den  übrigen  im  Ejreise  Yorhandenen  Wideiv 
stand,  welcher  hier  bei  mehren  Daniell'sdien  Elementen  nicht 
ohne  Weiteres  Yemaehlässigt  werden  kann.  Wenn  nun  nicht 
allein  der  Querschnitt  der  betrachteten  TheUe  zunimmt,  son« 
dem  sich  gleichzeitig  wie  hier  der  Leitungswiderstand  ändert, 
so  kann  wohl  jene  durch  Vermehrung  des  Querschnittes  in  die- 
sem stets  herbeigeföhrte  Abnahme  der  Stromdichte  compensirt 
werden  durch  die  gleichzeitige  Abnahme  des  Leitungswider- 
standes, so  zwar,  dass  sich  durch  die  eingeföhrten  Variationen 
die  Stromdichte  nicht  ändert,  ja  sogar  zunimmt,  wie  man  un« 
mittelbar  übersieht,  was  aber  hier  sehr  unwahrscheinlich  sein 
dürfte.  Wenn  aber,  wie  kaum  zu  bezweifeln,  der  Electroden- 
abstand  grösser  am  Muskel  ausfiel,  so  liegt  die  Möglichkeit 
entschieden  vor,  das  die  Dichte  des  den  Muskel  durchzie- 
henden Stromes  kleiner  war  als  diejenige ,  welche  den  Nerven 
durchfloss,  ein  Umstand,  den  Eckhard  genauer  hätte  erwägen 
müssen. 

Abgesehen  aber  hiervon  begreift  man  nicht,  wie  Eck- 
hard irgend  welchen  Schluss  aus  seiner  Beobachtung  sich 
in  Bezug  auf  den  Muskel  allein  erlaubt,  als  ob  in  dem  Mqs«( 
kel  keine  Nerven  wären,  dieselben  Nerven,  welche  er  vorher 
einzeln  im  Stamme  des  Ischiadicus  dem  Constanten  Strome 
aussetzte. 

Würde  nicht  Eckhard  ebenso  folgerichtig  behauptet 
haben,  dass  auch  die  intramuskulären  Nervenfas^n  unfähig 
seien,  in  jenen  merkwürdigen  Zustand  zu  gerathen,  in  welchem 
sie  unvermögend  sind,  den  Zuckung  erregenden  Vorgang  ein- 
zuleiten und  fortzupflanzen?  Denn  es  durchfliesst  sie  ja  der- 
selbe Strom,  welcher  durch  den  Muskel  strömt  und  obwohl 
auch  sie  nicht  einmal  durch  den  sdiwachen  Strom  in  den- 
Uhmungsartigen   Zustand  gerathen,   so   schlieset   Eckhard 
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doch  dttraos,  das»  alao  jener  Zustand  nicht  dem  Miüktil,  son- 
dern dem  Nerven  angehöre.  Hätte  indesten  Eckhard  auch 
hier  Lähmung  beobachtet,  so  wfirde  der  Versuch  doch  nicht 
beweisen,  was  wir  wünschen;  weil  ja  eben  auch  die  motorischen 
Nenrenfasem  des  Muskels  vom  Strome  mit  getrofien  werden 
und  num  deshalb  nicht  entscheiden  kann,  was  auf  Redbiung 
des  einen  und  was  Auf  die  des  anderen  Oi^anes  kommen  mi^. 

Eckhard  versucht  nun  endlich  bereits  in  seiner  ersten 
soeben  von  uns  besprochenen  Arbeit  die  von  ihm  gewonnenen 
Erscheinungen  in  Verbindung  zu  setzen  mit  gewissen  That- 
Sachen,  welche  Emil  du  Bois-Reymond  mittlerweile j^ in 
seinem  Weike  über  thierische  Electricität  veroCentlicht  hatte. 
Von  Nobili  war,  wie  wir  erfahrenhaben,  bereits  behauptet  wor- 
den, dass  der  constante  Strom  den  Nerven  in  einen  besonderen 
Zustand  versetze,  dessen  Wesen  ihm  zwar  im  Specielien  unbe- 
kannt blieb,  und  der  sich  ihm  dadurch  aussprach,  dass  ein  sol- 
cher Nerv  die  Beizung  momentan  nicht  zu  leiten  vermochte. 
Du  Böis-Beymond  hatte  nun  selbstständig  jenen  wunder- 
baren Zustand  auf  einem  ganz  anderen  Wege  entdeckt,  indem  er 
am  Multiplicator  die  electromotorischen  Kräfte  des  Nerven  und 
ihre  Veränderungen  unter  verschiedenen  Bedingungen  unter- 
suchte und  so  den  uns  wohlbekannten  sogenannten  electroto- 
nischen  Zustand  des  Nerven  entdeckte.  Wie  natürlich  mussle 
Eckhard  bedacht  sein,  den  in  das  physiologische  Bewusst- 
sein  nunmehr  übergegangenen  Thatsachen  des  Electrotonos 
und  ihrer  Theorie  Rechnung  zu  tragen,  obwohl  er  in  diesem 
Bestreben  wenig  glücklich  genannt  werden  kann,  was  freilich 
zum  Theile  darin  seinen  Grund  haben  darf,  dass  ih»  die 
Thatsachen  nur  in  einer  unvollkommenen  und  zum  Theile 
geradezu  falschen  Weise  bekannt  waren.  Die  Betrachtung, 
die  Eckhard  hier  anstellt,  ist  folgende: 

„Der  galvanische  Strom,  wenn  er  eine  Stredee  des  Ner- 
ven durchfliesst,  erregt  in  demselben  überall  electi^tonischen 
Znstand.  Da  dieser  physiologisch  die  Bedeutung  hat,  dass 
allgemein  ein  Eintritt  der  Schwankung  desselben  in  irgend 
welchem  Sinne  (falls  sie  nur  hinlänglich  gross  ist)  Zuckung 
bewixkt;    so  werden  Oeffiien   und  Schliessen  einer 
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Kette,  deren  Strom  den  Nerven  an  einer  beliebigen  aaderefi 
Stdle  dnrdifliesst,  physiologiscb  wirksam  sein,  wenn  sie  eine 
hinreichend  grosse  Sehwanknng  in  dem  dureh  die  erste  Kette 
hervorgerufenen  nod  noch  vorhandenen  Eleotrotonns  bewirken. 
Die  nöthige  Grosse  dieser  Schwankung  and  die  hierzu  erfor- 
derli<^n  Kräfte  für  jeden  besonderen  Fall-  nwnerisch  anzu- 
geben, liegt  zur  Zeit  noch  ausserhalb  der  Möglichkeit.  Denn 
der  Electrotonus  ist  eine  noch  nicht  hinlanghch  bekannte 
Function  mannigfacher  Umstände  und  ebenso  ist  unbekannt, 
wie  die  Zuckung  abhängig  ist  von  der  Grosse  der  Sdiwan- 
kongen  des  electrotonischen  Zustandes,  je  nachdem  dieselbe 
zwischmi  verschieden  gross^ci  Ordinaten  vi>r  sich  geht.  Es 
darf  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  die  neuen  Thatsachen, 
namentUch  die  unter  der  dritten  Nummer  mitgetheilten,  mit 
der  von  du  Bois-Beymond  et^niiriGkelten,  den  electrotoni^ 
sehen  Zustand  betreffenden  Vorstellungen  'm  schönem  Ein- 
klang (?  Ref.)  stehen.  So  ist  gesagt  wcwden,  dass  wenn 
Schliessung  und  Oeffnung  einer  schwächeren  Kette  durch  eine 
constante  stärkere  unwirksam  gemacht  werden  sollen,  die  letz- 
tere m^r  Elemente  haben  müsse,  wenn  sie  sich  oberhalb  der 
erateren  befindet,  als  wenn  unterhalb.  (Diese  Thatsache  ist 
allgemein  genommen  unrichtig.  Ref.)  Dies  findet  in  dem 
Umstände  seine  Erklärung  (?),  dass  che  Curve  des  electro- 
motorischen  Zuwachses  im  electrotonischen  Zustande  zwischen 
den  Electroden  ein  Maximum  hat.  Im  ersteren  Falle  nun 
findet  sich  die  sdiwäch^e  Kette  unterhalb  dieses  Maximums, 
woselbst  me  nur  noch  Kräfte  zu  überwinden  hat^  welche  ent- 
sprediend  sind  den  Ordinaten  jener  Curve  an  dieser  Stelle. 
Im  anderen  Falle  dagegen  hat  die  schwächere  Kette  das  Maxi- 
mum zwisdien  den  Electroden  der  stärkeren  Kette  vor  sich. 
Der  in  der  That  nicht  unbeträchtliche  Unterschied  in  beidett 
Fällen  scheint  ein  ziemlich  hohes  Maximum  zwischen  den  Eleo« 
troden  anzuzeigen  (?  Ref.).  Beiläufig  gesagt,  liegt  also  hier 
eine  die  Ansicht  unterstutzende  Thatsache,  dass  die  Curve  des 
Electrotonus  zwischen  den  Electroden  ein  Maximum  habe. 
(Unrichtiger  Schluss.Ref.)  Ferner  scheint  sidi  mir  in  ganz 
aoffidlendar  Weise  der  Umstand,  dass  der  Mnskel  am  sidier- 
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fiten  in  Ruhe  bleibt,  wenn  beide  Sträme  im  Ner?en  au&teigend  | 

sind,  (die  Thatsache  ist  fakch.  Ref.)  an  die  voihändenen 
Vorstellungen  über  die  Natur  des  electrotonischen  Zustandes 
anasuknupfen.  (Warum?  ist  nicht  entfemterweise  zu  begreifen.  1 

Bef.)    Man  möchte  wohl  zuerst  daran  denken,  dass  die  auf-  | 

steigende  Stromesrichtung  im  Allgemeinen  die  für   das  Zu-  ! 

Standekommen  der  Zuckung  ungänstigere  sei,  (was  ein  unrich«-  | 

tiger  Gedanke  wäre.  Bef.)  allein  allem  Anscheine  nach  dürfte 
die  Differenz  der  Grösse  der  Zudcungen  bei  Schluss  des  ab* 
steigenden    und    Oeffiien   des   aufsteigenden   Stromes,    wenn  ^ 

letzteres  mit  derselben  Schnelle  wie  ersteres  ausgeführt  wird^  | 

kaum  erheblich  sein.  (Diese  Differenz  ist  sehr  erheblich.  Bef.) 
Vielmehr  ist  hier  daran  zu  denken,  dass  die  beiden  im  Mul- 
tiplicatorkreise  als  Ausdruck  des  electrotonischen  Zustandes 
beobachteten  Phasen  von  ungleicher  Grösse  zu  Gkmsten  der 
positiven  sind.  Und  in  der  That,  ist  der  Strom  im  Nerven 
aufsteigend,  so  würde  sich  die  nach  dem  Muskel  hin  befind- 
liehe Nervenhälfte  in  den  Multiplicatorkreis  geschaltet,  in  po- 
sitiver Phase  befinden.^ 

Ich  habe  durch  Zwischenbemerkungen  den  Leser  stets 
auf  die  Fehler  in  den  Eckhard'schen  Betrachtungen  hinge- 
wiesen und  unterziehe  mich  nun  der  unerquicklichen  Pflicht, 
die  gegebene  Darstellung  einer  genauen  Eüitik  zu  unterwerfen. 
Die  Grundvorstellung,  von  welcher  Eckhard  ausgeht,  ist  die, 
dass  die  Leitung  der  Beizung  im  umgekehrten  Verhältniss  zur 
Grösse  der  Ordinaten  der  unmittelbar  gereizten  Stelle,  sowie 
derjenigen,  welche  sich  zwischen  dieser  und  dem  Mudcel  be- 
finden, stehe,  wenn  der  Nerv  sich  in  dem  electrotonischen  Zu- 
stande befinde.  Oder  mit  andern  Worten:  der  electrotonisirte 
Nerv  bietet  auf  einer  gegebenen  Stelle  der  Beizung  und  ihr^ 
Fortpflanzung  einen  um  so  grösseren  Leitungswiderstand  dar, 
je  starker  der  electrotonische  Zustand  entwickelt  ist.  Dieser 
Leitungawiderstand  müsste  also  zunehmen  mit  der  Lange  der 
leitenden  Nervenstrecke,  oder  die  Beizung  müsste  mit  um  so 
geringerer  Starke  an  dem  lifoskel  anlangen,  je  weiter  die  ge* 
leizte  Nervenstdle  vom  Muskel  entfernt  wäre.  Da  nun  bei 
Eckhardts  Versuchen  die  Beizung  oberhalb  des  oonstanten 
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Stromes  eine  längere  Strecke  zu  durchlaufen  hatte,  als  die 
Reizung  unterhalb,  so  musste  die  Reizung  oberhalb  mehr 
durch  den  Constanten  Strom  geschwächt  werden,,  wie  die 
Reizuig  unterhalb.  Der  Schluss,  den  Eckhard  hieraus 
auf  ein  zwischen  den  Electroden  bestehendes  Maximum  der 
Curve  der  dipolar-electromotorischen  Kräfte  macht,  ist  offen- 
bar durchaus  falsch,  indem  aus  seiner  Grundvorstellung  der- 
selbe Erfolg  des  Versuches  resultirt,  auch  wenn  zwischen 
den  Electroden  ein  Minimum  oder  wenn  die  dipolare  Curve 
eine  der  Äbscisse  parallele  Gerade  wäre,  da  dann  in  Eck- 
hard's  Sinn  doch  immer  die  Leitung  durch  die  längere  elec- 
trotonisirte  Strecke  eben  mehr  Ordinaten  zu  überwinden  hätte, 
als  durch  die  kurze  Strecke^  und  deshalb  mehr  durch  erstere 
als  letztere  geschwächt  würde.  Das  Schlimmste  für  Eck- 
hard's  Betrachtung  ist  nun  aber,  dass  die  Thatsachen,  auf 
welche  er  sie  gründet,  falsch  sind.  Bei  einer  gewissen 
Stromstärke  nämlich  bewirkt  Beizung  mit  einem  aufsteigenden 
Strome  oberhalb  des  aufsteigenden  Constanten  Stromes  stär- 
kere Zuckungen,  als  im  natürlichen  Zustande,  unterhalb  des 
aufsteigenden  mit  einem  au&teigenden  reizenden  Strome 
schwächere,  als  im  natürlichen  Zustande,  was  ich  später  trotz 
Eckhardts  hiergegen  erhobener  Bedenken  dem  Leser  bis 
zum  Ueberdruss  beweisen  werde.  Eckhard  beruft  sich  noch 
auf  eine  Thatsache  aus  dem  Gebiete  des  Electrotonus,  um  die 
stärkere  lähmende  Wirkung  des  aufsteigenden  Stromes  zu  er- 
klären; derzufolge  die  zwischen  dem  constanten  Strome  und 
Muskel  gelegenen  Fasern  in  positiver  Phase  begriffen  seien, 
der  eine  grössere  Höhe  der  Ordinaten  der  dipolar-electromo- 
torischen Kräfte  entspricht,  während  bei  absteigendem  Strome 
dieselbe  Strecke  in  negativer  Phase  befindlich  ist,  der  niedri- 
gere Ordinaten  der  dipolaren  Curve  angehören. 

Eine  Beizung  oberhalb  des  aufsteigenden  Stromes  hat 
also  im  Allgemeinen  höhere  Ordinaten  zu  überwinden, 
als  über  einem  absteigenden  Strome.  Wie  ich  bereits  be- 
merkt habe,  stehen  die  Thatsachen  leider  mit  dieser  Betrach- 
tung nicht  allein  nicht  im  Einklang,  sondern  Eckhard  hätte 
bereits  bei  genauerer  Kenntniss  der  Lehre  des  Electrotonus 

Pflüger,  Der  constanle  electriNhe  Strom.  2 


18  Gesohiohte. 

augenblicldioh  sehen  müssen,  dass  seine  Behauptung,  weit 
entfernt,  in  schöner  üebereinstimmung  zu  sein  mit  dieser 
Lehre,  ihr  geradezu  widerspricht,  wie  ich  später  zeigen  will. 

Wir  wenden  uns  nunmehr  zu  der  folgenden  Arbeit  Eck* 
hard's  über  denselben  Gegenstand.  (S.  Eckhard,  Beiträge 
zur  Anatomie  und  Physiologie.  Heft  I.  1855.  p.  25.  üeber 
den  Einfluss  des  constanten  galvanischen  Stromes  auf  die  Er-* 
regbarkeit  des  motorischen  Nerven.) 

Diese  Versuche  Eckhardts  sind  so  angestellt,  dass  er 
die  Polarisation  der  Electroden  des  constanten  Stromes  ver- 
mied, mit  einem  Inductionsschlag  reizte,  welcher  dem  con- 
stanten Strome  stets  gleichgerichtet  war  und  sich  zur  Mes- 
sung der  Zuckung  des  von  Helmholtz  angegebenen  Myo- 
graphions  bediente. 

Die  Methode,  die  Eckhard  anwandte,  um  die  Zuckungen 
stets  gleich  gross  zu  machen,  bestand  darin,  dass  er  sich  übte, 
die  Entfernung  der  Gentrifugalkugeln  des  Myographions  zu 
schätzen,  um  dann  bei  einem  gewissen  Abstände  derselben, 
also  bei  einer  gewissen  Geschwindigkeit  der  Schwungscheibe, 
von  welcher  die  Geschwindigkeit  der  Oeffnung  des  primären 
Kreises  abhängt,  zu  experimentiren.  Wer  indessen  weiss,  wie 
gross  der  Einfluss  auf  die  Stärke  des  Inductionsstromes  aus- 
fallt bei  einer  selbst  sehr  geringen  Differenz  in  der  Geschwin- 
digkeit, mit  welcher  in  zwei  auf  einander  folgenden  Fällen 
der  primäre  Kreis  geöffnet  wird,  der  wird  bekennen,  dass 
diese  Methode  der  Reizung  so  unzuverlässig  ist,  dass  sie  die 
Feinheit  der  Messung,  welche  das  Myographien  sonst  zulässt, 
durchaus  compensirt. 

Eckhard  bestätigt  nun  durch  diese  Versuche  zunächst 
die  uns  bekannte  Thatsache,  dass  ein  mechanischer,  chemi- 
scher oder  electrischer  Beiz  unwirksam  wird,  wenn  zwisdiien 
Reiz  und  Muskel  ein  beliebig  gerichteter  constanter  Strom 
den  Nerven  in  einer  gegebenen  Strecke  durchfliesst.  Wir 
werden  später  sehen,  dass  dieser  Satz  in  dieser  Fassung  un- 
richtig ist.  Sodann  aber  stellt  sich  Eckhard  die  Frage  nach 
der  grösseren  oder  geringeren  lähmenden  Ejraft  der  versohie* 
denen  Richtungen  des  constanten  Stromes  und  kommt  zu  dem 
Ausspruche: 
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„Zahlreiche  unter  all'  den  vorher  erörterten  Vorsichts- 
massregeln  angestellte  Versuche  ergeben  nun  das  Resultat, 
dass  unter  allen  Umständen  die  aufsteigende  Strö- 
mungsrichtung als  die  am  meisten  lähmende  sich 
erweist.     (S.  Eckhard  a.  a.  O.  pag.  88.) 

Auch  diese  Thatsache  ist  unrichtig,  indem  man  ebenso 
gut  das  Gegentheil  beobachten  kann.     Aber  selbst  unter  den 
Bedingungen,   welche  sie  zur  Erscheinung  bringen,  beweist 
sie  durchaus  nicht,  was  Eckhard  wünscht,  und  zwar  aus 
folgendem  Grunde:     Dieser  Forscher  stellte   den  Versuch  so 
an,  dass   er  dem  constanten  Strome  einmal  die  aufsteigende 
and  einmal  die  absteigende  Richtung  im  Nerven  gab,  während 
der  Inductionsstrom   stets    die    absteigende   Richtung    hatte. 
Eckhard    experimentirte    bei   diesem    Versuche    mit    einem 
ziemlich  starken  Strome,   weshalb  es  nicht  erlaubt  war,  die 
vom  Electrotonus  herrührenden  Ströme  zu  vernachlässigen,  um 
so  mehr   ab  die  kleinen  Frösche  der  Umgegend  von  Giessen 
bei  der  geringen  Länge   des   Ischiadicus    nicht    eine   ausrei- 
chende Entfernung  der  Electroden  des  reizenden  Stromes  von 
denen  des  constanten  Stromes  gestatten.    Wie  sehr  dies  be- 
gründet ist,  beweist  der  Umstand,   dass  ich  von  dem  EJiie- 
beugentheil  des  Ischiadicus  secundäre  Zuckungen  der  Ober- 
schenkelmuskel mit  solchen  Stromstärken  erhalten  habe,  welche 
nothwendig  sind,  jenen  Versuch  im  Eckhard'schen  Sinne  aus- 
fallen zu  lassen.    Wenn  also  in  dem  einen  Versuche  die  bei- 
den Ströme,   der  reizende  wie  der  constante,  gleichgerichtet 
im   Nerven    waren,    erhob    sich    die   Curve    des    Inductions- 
stromes,   dessen  Stärke  wir  als  Function  der  Zeit  auffassen, 
von  irgend  einer  positiven  Ordinate  von   demselben  Zeichen 
mit  denen  des  Inductionsstromes,  um  alsbald  wieder  zu  dieser 
Ordinate  zurückzukehren.     Wenn  aber  beide  Ströme  die  ent- 
gegengesetzte Richtung  halten,  so  fand  eine  Stromesumkehr 
im  Nerven  statt  und  der  Inductionsstrom  stieg  nicht  bis  zu 
derselben  Höhe    wie  früher    an.    Denn   ehe   der  Inductions- 
strom entsteht,  kreist  ja  schon  durch  die  secundäre  Spirale 
und  also  auch  durch  den  Nerven  der  Strom  des  Electrotonus. 
In  dem  einen  Falle,  wo  also  beide  Ströme  absteigend  sind, 

2* 
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entsteht  in  einem  bereits  (von  dem  Strome  des  Electrotonus) 
absteigend  durchströmten  Nerven  plötzlich  eine  positive  Schwan- 
kung dieses  absteigenden  Stromes ,  der  sich  dann  eine  nega- 
tive anschliesst,  um  zu  dem  früheren  Werthe  zurückzukehren. 
In  dem  anderen  Falle  entsteht  in  einem  aufsteigend  dnrch- 
ströuiten  Nerven  erst  eine  negative,  bis  Null  gehende  Schwan- 
kung dieses  aufsteigenden  Stromes,  dann  eine  Schwankung 
eines  absteigenden,  die  nach  Null  zurückgeht,  um  noch  einen 
abermaligen  Stromeswechsel  herbeizufuhren.  Wer  vermag  nun 
zu  entscheiden,  ob  die  verschiedene  Grösse  der  Beizung  zu 
suchen  ist  in  jenem  durch  den  constanten  Strom  herbeige- 
führten Zustande  oder  in  der  total  verschiedenen  Gestalt  der 
Curven  der  beiden  Stromschwankungen,  welche  die  Keizung 
in  beiden  Fällen  ausfährten.  Es  wäre  denkbar,  dass  die  läh- 
mende Kraft  beider  Ströme  dieselbe  wäre,  und  die  ver- 
schiedene Grösse  der  Reizung  nur  abhinge  von  der  durchaus 
verschiedenen  Art,  diese  zu  bewirken.  Ich  muss  hier  mit 
Nachdruck  daran  erinnern,  dass  das  Vernachlässigen  kleiner 
Grössen  ein  an  sich  durchaus  unzulässiges  Verfahren  ist  und 
nur  dann  erst  gerechtfertigt  sein  kann,  wenn  der  aus  der 
Vernachlässigung  entspringende  Fehler  bekannt  ist.  Hier  aber 
haben  wir  es  mit  einem  Mechanismus  von  der  grössten  Zart- 
heit zu  thun,  den  die  leisesten  Spuren  eines  Stromes  verändern 
bald  in  dieser,  bald  in  jener  Weise.  Dies  Alles  muss  hier  jedoch 
darum  in  erhöhtem  Maasse  berücksichtigt  werden,  weil  die  ver- 
nachlässigten Ströme  ihrer  Grösse  nach  fast  sicher  von  einerlei 
Ordnung  waren  mit  den  schwachen  Inductionsströmen,  welche 
ja  meist  noch  nicht  einmal  das  Maximum  der  Zuckung  bewirken 
durften.  Denn  der  Strom  des  Electrotonus  erzeugt  ja  bekannt- 
lich leicht  sogar  kräftige  Zuckungen.  Es  scheint,  als  ob  die 
chemische  Reizung  vielleicht  eher  diese  Frage  zu  lösen  im  Stande 
Sein  werde.  Aber  leider  ist  dies,  wie  ich  später  zeigen  werde, 
mit  neuSn,  fast  unübersteiglichen  Schwierigkeiten  verknüpft. 

Eckhard  geht  sodann  über  zur  Erforschung  der  Erreg- 
barkeit zwischen  constantem  Strome  und  Muskel.  Hier  be- 
stätigt nun  Eckhard  zunächst  die  Valentin'sche  Behauptung, 
dass  nur  dem  aufsteigenden  Strome  die  Eigenschaft  zukomme, 
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die  Nerven  zwischen  positiver. Electrode  und  Muskel  in  einen 
Zustand  herabgesetzter  Erregbarkeit  zu  versetzen,  der  abstei- 
gende Strom  aber  zwischen  negativer  Electrode  und  Muskel 
einen  Zustand  erhöhter  Erregbarkeit  hervorbringe.  Letztere 
Thatsache  ist  von  Eckhard  seibstständig  entdeckt  und  gehört 
ihm  eigenthümlich  zu,  obschon  er  dieselbe  nicht  bewiesen  hat. 

Ausser  den  Thatsachen,  deren  mangelnde  Beweiskraft 
Eckh  ard  selber  zugesteht,  beruft  er  sich  auf  folgende  Beweise : 

„Ich  komme  zu  dem  bereits  erwähnten  Kochsalzversuch 
zurück  und  fuge  noch  hinzu,  dass  jeder  durch  Kochsalz 
erzeugte  Tetanus  augenscheinlich  stärker  herein- 
bricht, wenn  oberhalb  der  gereizten  Stelle  ein 
constantcr  Strom  absteigend  fliessend  hergestellt 
wird.  Ja  noch  mehr.  Es  ist  mir  nicht  selten  begegnet? 
dass,  wenn  ein  in  Kochsalzlösung  getauchter  Nerv  zögerte, 
seinen  Muskel  in  die  dieser  Reizungsart  eigenthumliche  Form 
des  Tetanus  zu  versetzen,  dies  auf  der  Stelle  geschah,  wenn 
ich  die  Kette  schloss,  von  deren  Constanz  ich  mich,  wie  oben 
angegeben,  überzeugte.  Ich  warne  hier  vor  der  Meinung,  dass 
diese  Zuckungen  herrühren  möchten  von  dem  Ausgleichen  der 
electrischen  Differenzen  der  verschiedenen  Punkte  des  Nerven  in 
Folge  des  hergestellten  Electrotonus;  denn  dadurch  würde  kein 
Tetanus  während  des  Geschlossenseins  derKette  entstehen.** 

Die  Warnung  Eckhardts  ist  in  sofern  nicht  am  Platze, 
als  doch  zu  bedenken  ist,  dass  die  Kochsalzlösung  ausser 
ihrer  Wirkung  als  Nebenschliessung  für  den  Strom  des  Elec- 
trotonus ja  auch  die  electromotorischen  Moleküle  zerstört,  also 
eine  fortwährende  Schwankung  der  electromotorischen  Kräfte 
bedingt.  Bei  gleichbleibendem  Widerstand  und  schwankender 
eleotromotorischer  Kraft  sind  aber  Stromschwankungen  gege- 
ben, welche  den  Nerven  erregen  können. 

„Zu  diesen  mehr  oder  weniger  Wahrscheinlichkeitsbeweisen," 
fahrt  Eckhard  fort,  »fügen  sich  endlich  die  folgenden  Versuche 
als  strenge  Beweise  hinzu.  Wir  erregen  vorerst  durch  einen  ab- 
steigenden Inductionsstrom  hintereinander  zwei  Zuckungen  und 
lassen  dieselben  am  Myographien  verzeichnen,  nur  mit  dem  Un- 
terschiede, dass,  während  die  zweite  ausgeföhrt  wird,  ein  con- 
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stanter  Strom  oberhalb  der  gereizten  Stelle  absteigend  fliesst, 
dass  dagegen  während  der  Erzeugung  der  ersten  ein  solcher 
fehlt.  Die  zweite  Curve  fallt  dann  immer  höher  aus.^ 
(S.  Eckhard  a.  a.  O.  pag.  42.) 

Gegen  diesen  „strengen^^  Beweis  habe  ich  Folgendes  ein- 
zuwenden. Es  ist  der  Nerv  bereits  vor  der  Reizung  von  dem 
durch  den  constanten  Strom  herbeigeführten  Strom  des  Elcc- 
trotonus  durchflössen,  weshalb  diese  Strecke  durch  ihren  ei- 
genen Strom  ihre  Erregbarkeit  unmittelbar  verändert.  Rührt 
nun  die  beobachtete  Veränderung  her  von  dem  primären  Con- 
stanten Strome,  oder  entsteht  sie  erst  durch  Anlegung  des 
ableitenden  Bogens?  Ich  gebe  zu,  dass  dieser  Einwand  frei- 
lich schwer  zu  widerlegen  sein  dürfte;  doch  gleichwohl  müs- 
sen wir  an  ihn  denken. 

Eckhard  denkt  zwar  an  diesen  Einwand,  fertigt  den- 
selben aber  ab,  indem  er  sagt:  „Dass  wirklieh  die  vom  Elec- 
trotonus  herrührenden  Ströme  das  gemeldete  Resultat  nicht 
herbeigeführt  haben,  vrird  dadurch  bewiesen,  dass  sonst,  den 
unter  A.  erwähnten  Thatsachen  gemäss,  die  mit  Beihülfe  des 
Constanten  Stromes  geschriebene  Gurve  hätte  niedriger  aus- 
fallen müssen,  als  die  andere."  Diese  "Widerlegung  ist  nun 
darum  nicht  stichhaltig,  weil,  wie  ich  zeigen  werde,  die  A- 
Versuche  Eckhardts  unrichtig  sind  und  allerdings  aus  den 
Strömen  des  Electrotonus  gerade  der  Erfolg  zu  erwarten 
steht,  welcher  beobachtet  wurde.  Eckhard  hat  also  seine 
Behauptung  nicht  erwiesen. 

Wir  werden  hiermit  naturgemäss  zu  der  Frage  geführt, 
welche  Erregbarkeitsveränderung  in  der  unmittelbar  durch- 
flossenen  Strecke  Platz  greife.  Der  Erste,  welcher  dieser 
Frage  seine  specielle  Aufionerksamkeit  zuwandte,  ist  duBois- 
Reymond,  indem  er  die  Aufgabe  stellt,  den  Einfluss  zu  er- 
forschen der  absoluten  Grösse  der  Ordinaten,  zwischen  denen 
eine  electrische  Stromesschwankung  vor  sich  geht,  auf  die 
Grösse  der  durch  diese  Schwankung  bewirkten  Gesammterre- 
gung  der  Bewegungs-  sowohl,  als  der  Empfindungsnerven, 
also  den  Einfluss  der  Constanten  C,  wenn  man  setze: 

A  =  f  (t)  +  C, 
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WO  A>  <Ua  Stromesdichte,  aufgefasst  ist  als  Function  der  Zeit. 
Es  handelt  sich  hier  nicht  um  die  Erregung  durdx  den  Strom 
in  bestandiger  Grosse,  sondern  um  diejenige  Erregung,  welche 
Anfang  und  Ende  des  Stromes,  Schwankungen  seiner  Dich- 
tigkeitscurve  in  dem  Nerven  begleitet.  „Es  fragt  sich  mit 
einem  Worte:     Ist  zu  setzen: 


d'l  -  F  (a,  ^)  dt, 


und  falls  dies  ist,  wächst  F  bei  beständigem  -rr  mit  /^,  oder 

nimmt  sie  ab?'^  Es  bezeichnet  dt]  hier  die  innerhalb  des  Zeit- 
incrementes  dt  stattfindende  Differentialerregung,  welche  ab- 
hängig gedacht  wird  einmal  von  der  zu  irgend  einem  Werth 
von  t  gehörigen  Grösse  der  Tangente  der  Dichtigkeitscurve 
und  sodann  von  der  zur  Abscisse  t  gehörigen  Ordinate  2\* 

Du  Bois-Beymond  findet  es  nun  bis  zu  einem  ge- 
wissen Grade  wahrscheinlich,  dass  „die  Erregung  um  so  klei- 
ner ausfalle,  je  beträchtlicher  bereits  die  im  Nervenquerschnitt 
bestehende  Dichtigkeit  sei.  Ich  werde  nämlich  zeigen,  dass 
die  beständige  Einwirkung  des  Stromes  auf  den  Nerven  eine 
ebenso  beständige  Veränderung  seiner  electrischen  Zustände 
herbeifuhrt,  die  um  so  grösser  ist,  je  grösser  die  Dichtigkeit 
des  Stromes  ist,  jedoch  mit  grosser  SchneUe  dem  naturlichen 
Zustande  Platz  macht,  so  wie  der  Strom  unterbrochen  wird. 
Es  wird  alsdann  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  hervorgehen, 
dass  es  der  Uebergang  des  Nerven  in  diesen  veränderten  Zu- 
stand und  umgekehrt  das  Zurücktreten  aus  demselben  in  den 
natürlichen  ist,  von  dem  jene  andere,  den  Eintritt  und  das 
Ende  des  Stromes,  wie  auch  die  Schwankungen  seiner  sonst 
beständigen  Grösse  begleitende  unten  gleichfalls  nachzuwei- 
sende besondere  Veränderung  des  Nerven  abhängt,  die  als  das 
äussere  Anzeichen  der  Fortpflanzung  des  sogenannten  Nerven- 
princips,  als  die  Vermittlerin  also  des  Theiles  der  physiolo- 
gischen Wirkungen,  der  von  den  Stromesschwankungen  her- 
rührt, angesprochen  werden  wird.  Nun  scheint  es  natürlich, 
anzunehmen,  dass,  je  weiter  diese  Veränderung  des  Nerven 
bereits  gediehen  ist,    aus    der    er   mit  so  grosser  Elasticität 
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nach  dem  gewohnlichen  Zustande  zurückstrebt,  um  so  grossere 
Veränderungen  der  Stromesdichte  nothwendig  werden,  um  das 
Gleichgewicht  noch  mehr  zu  verrücken.  Freilich  wäre  es 
auch  denkbar,  dass  bei  der  grösseren  Spannung,  unter  wel- 
cher jetzt  die  yeinere  Veränderung  vor  sich  geht,  diese  mit 
gleicher  oder  grösserer  Kraft  die  Gleichgewichtszustände  des 
Nerven  erschütternd  wirkte,  wie  eine  grössere  Veränderung 
bei  kleinerer  Spannung;  gleichwie  ein  weiteres  Anziehen  der 
Sehne  eines  gespannten  Bogens  um  ein  Stück  des  Pfeiles  =  a 
einer  grösseren  Summe  beschleunigender  Kräfte,  welche  nach- 
mals auf  denselben  wirken,  vorstellen  kann,  als  ein  Anziehen 
um  eine  Strecke  na,  wenn  die  Sehne  noch  fast  erschlaflBb  ist," 

Diese  Betrachtung  du  Bois-Reymond's  lässt  in  der 
That  die  Frage  unentschieden.  —  Bemerkenswerth  ist  nur, 
dass  dieselbe  auf  der  zunächst  allerdings  plausibelsten  Vor- 
ausssetzung fusst,  dass  in  der  durchströmten  Strecke  des 
Nerven  die  Querschnitte  gleicher  Stromdichte  in  nahezu  dem- 
selben Zustande  sich  befinden  möchten.  Die  ursprüngliche 
Beobachtung  Nobili's,  der  zufolge  Froschschenkel,  welche 
aus  unbekannter  Ursache  in  Tetanus  verfielen,  sich  augen- 
blicklich beruhigten,  wenn  man  einen  Strom  durch  sie  hin- 
durchschickt, scheinen  auf  die  erste  Annahme  du  Bois-Rey- 
mond  hinzudeuten.  Ebenso  jener  Versuch  Matteucci's, 
welcher  von  uns  bereits  im  Eingange  citirt  worden  ist. 

Derjenige,  welcher  darauf  die  Frage  discutirt  und  expe- 
rimentell beleuchtet  hat,  ist  Eckhard.  Obwohl  nun  du 
Bois-Rejrmond  nach  seiner  Discussion  (S.  duBois-Rey- 
mond.  Bd.  I.  p.  295.)  mit  Recht  erklärt,  dass  diese  Frage  bis 
auf  Weiteres  unentschieden  bleiben  muss,  behauptet  doch  Eck- 
hard (S.  Eckhard,  Beiträge.  Heft  I.  p.  28),  du  Bois- 
Reymond  bereits  habe  mit  Hülfe  der  den  Electrotonus  be- 
treffenden Thatsachen  bis  zu  einem  hohen  Grade  wahrschein- 
lich gemacht,  dass  mit  Zunahme  der  absoluten  Höhe  der 
Ordinaten,  zwischen  welchen  ein  und  dieselbe  electrische 
Dichtigkeitsschwankung  vor  sich  geht,  die  Anregung  zur  Be- 
wegung abnimmt. 

Der  Versuch,  welchen  Eckhard  nun  zur  experimentellen 
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Bestätigung  dieses  Satzes  angestellt  hat,  ist  folgender:  „Wir 
nehmen/'  sagt  Eckhard  (S.  Eckhard,  a.  a.  O.  p.  28),  „in 
den  secundären  Ejreis  einer  Inductionsvorrichtung  den  Nerven 
und  ausser  ihm  noch  eine  mehrgliedrige  Kette  mit  einer  ge- 
raden Anzahl  von  Gliedern  auf.  Zuerst  ordnen  wir  nun  die 
letztern  so,  dass  sich  ihre  Wirkungen  gegenseitig  zerstören. 
Daim  fliesst  durch  die  Nerven  entweder  kein  oder  nur  ein 
höchst  unbedeutender  Strom,  und  wenn  jetzt  der  Inductions- 
Strom,  dessen  Richtung  auf  irgend  eine  Weise  vorher  ausge- 
mittelt  sein  muss,  den  Nerven  durchfährt,  kann  die  Schwan- 
kung der  Dichtigkeit  als  von  der  Ordinate  Null  ausgehend 
angesehen  werden.  Hierauf  ordnen  wir  jene  so,  dass  sie  sich 
gegenseitig  unterstützen  und  ihren  Strom  in  derselben  Richtung 
durch  den  Nerven  senden,  wie  der  jetzt  wieder  anzuwendende 
Inductionsstrom.  Nun  nimmt  aber  die  electrische  Schwankung 
ihren  Ausgang  von  der  Höhe  der  bereits  im  Nerven  vorhan- 
denen Stromdichte  und  die  Zuckung  fällt  schwächer  aus  als 
zuvor  oder  verschwindet  unter  günstig  gewählten  Umständen 
gänzlich.  Ich  will  nicht  unerwähnt  lassen,  dass  dem  Versuch 
ein  kleiner  Mangel  anklebt,  welcher  jedoch  der  Richtigkeit 
des  erlangten  Resultates  keinen  Eintrag  thut,  sondern  im  G«- 
gentheil  so  einwirkt,  dass  dasselbe  um  so  sicherer  wird.  Bei  der 
ersten  Anordnung  nämlich  wird  der  Widerstand  des  Inductions- 
Stromes  streng  genommen  nicht  gleich  sein  dem  der  zweiten; 
theils  wegen  einer  kleinen  Aenderung  der  mechanischen  Zu- 
sammenfügung der  Kette;  theils  weil  der  Inductionsstrom  in 
derjenigen  Hälfte  der  Glieder,  welche  ihren  Strom  in  der  jenem 
entgegengesetzten  Richtung  zu  schicken  streben,  Polarisation 
erzeugt.  Indess  bei  dem  bereits  im  Ejreise  befindlichen  grossen 
Widerstände  wird  wohl  die  dadurch  bedingte  Aenderung  seiner 
Grösse  unmerklich  sein;  noch  mehr,  er  wird  dadurch  nur  eine 
Schwächung  erleiden  können,  und  so  vnirde  denn  der  schwä- 
chere eine  grössere  Anregung  zur  Bewegung  zur  Folge  haben, 
als  der  stärkere.^^  Hier  lernt  man  also  von  ihm,  „dem  Electriker 
und  Fhysiker^%  dass  die  galvanische  Polarisation  den 
Strom  schwächt,  weil  sie  den  Widerstand  des  Krei- 
ses verändert. 
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Aber  abgesehen  hiervon  beweist  Eckhard's  Yersoch 
durchaus  nicht,  was  er  soll.  Denken  wir  uns  die  Erregbarkeit, 
als  Function  der  Stromstärke  aufgefasst,  gestalte  sich  so,  dass 
sie  zuerst  nicht  abnimmt,  sond^n  ansteigt,  dann  ein  Maximum 
erreicht,  um  sodann  wiederum  abzunehmen  und  sich  bei  wei- 
ter wachsender  Stromstärke  asymptotisch  irgend  einem  noch 
unbekannten  Werthe  anzuschliessen.  Diese  Function  wiirde 
demnach  genau  so  sich  verhalten,  wie  die  Stärke  der  Schlies- 
sungszuckung ebenfalls  als  Function  der  Stärke  des  aufstei- 
genden Stromes  sich  darstellt.  Ich  habe  aber  gefunden,  dass 
Ströme,  welche  längst  keine  Zuckung  mehr  bewirken,  dennoch 
die  Erregbarkeit  in  beträchtlichem  Grade  verändern.  Zwei 
Zinkelectroden  geben  aber  bekanntlich  sehr  leicht  Zuckung 
wegen  Ungleichartigkeit,  wenn  sie  metallisch  verbunden  wer- 
den. Es  ist  mir  deshalb  unzweifelhaft,  dass  der  Nerv  in 
Eckhardts  Versuch  von  einem  ausreichend  starken  Diffe* 
rentialstrom  durchflössen  war,  um  Veränderungen  der  Erreg- 
barkeit darzubieten,  und  zwar  Erhöhung  der  Erregbarkeit« 
Wie,  wenn  nun  der  stärkere  Strom  die  Erregbarkeit  gar 
nicht  verändert  hätte,  während  der  schwache  Differentialstrom 
sie  erhöhte?  —  Unzweifelhaft  wäre  auch  hiermit  der  Versuch 
erklärt  —  und  wie  der  Leser  später  einsehen  wird,  ist  es 
sogar  sehr  möglich,  dass  diese  Erklärung  des  Versuches  die 
richtige  war.  Diese  Methode  Eckhard's  ist  demnach  durch- 
aus verwerflich.  Er  variirt  indessen  die  Methode  noch  in 
einem  zweiten  Versuche  so  zwar,  dass  sie  von  dem  gerügten 
Fehler  frei  ist.  „Doch",  sagt  Eckhard,  „um  dem  Versuche 
ein  mehr  methodisches  Ansehen  zu  geben,  habe  ich  denselben 
noch  auf  eine  andere  Weise  angestellt.  Ich  habe  nämlich 
die  Summe  der  Widerstände  mehrerer  Daniell'scher  Elemente 
mit  Hälfe  des  Stromregulators  bestimmt  und  den  ersten  der 
beiden  Zuckungsversuche  bei  Abwesenheit  der  Kette,  aber 
mit  Einschluss  des  ihr  gleichen  Widerstandes,  welchem  ich 
der  Sicherheit  halber  noch  einen  überschüssigen  Theil  hinzu- 
fügte, ausgeführt.    Das  Resultat  blieb  dasselbe." 

Gegen  diesen  Versuch  habe  ich  einzuwenden,  dass  Eck- 
hard sich  zu  überzeugen  versäumt  hat  von  der  Gleichartig 
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keit  seiner  Electroden  mit  Hülfe  des  Multiplicators,  wie  ich 
es  nie  bei  meinen  Versuchen  unterlassen  habe,  darum  nämlich, 
weil  ich  gefunden  habe,  dass  sogar  der  Nervenstrom  bereits 
ausreicht,  um  beträchtliche  Veränderungen  der  Erregbarkeit 
herbeizuführen.  Es  triff);  also  diesen  Versuch  ein  ähnlicher 
Einwand,  wie  der  vorige.  Giebt  man  indessen  auch  zu,  wofür 
man  gar  keine  Sicherheit  hat,  dass  die  Electroden  gleichartig 
waren,  dass  ferner  die  Bestimmung  mit  Hülfe  des  Rheostaten 
richtig  ausgeführt  war,  so  bleibt  noch  ein  Einwurf  übrig,  wel- 
cher der  schlimmste  ist,  der  einem  Versuche  gemacht  werden 
kann,  nämlich  der  der  allgemeinen  Unrichtigkeit  des  Resultats. 
Man  kann  bei  diesem  Versuche  nämlich  je  nach  der  Methode 
der  Anstellung,  welche  aber  von  den  von  Eckhard  angege- 
benen Bedingungen  um  Nichts  abweicht,  bald  Erhöhung  der 
Erregbarkeit  wahrnehmen,  bald  Verminderung,  weshalb  wir, 
den  Eckhard'schen  Versuchen,  in  Anbetracht  ihrer  anderwei- 
tigen Mängel,  jeden  Werth  absprechen  müssen,  da  es  noch 
nicht  einmal  sicher  ist,  dass  unter  seinen  Bedingungen  die 
gemachte  Beobachtung  exact  war. 

Es  bleibt  uns  endlich  noch  die  Kritik  derjenigen  von 
Eckhard  auigestellten  Untersuchungen,  welche  er  zur  „Ver- 
werthung  der  von  ihm  gewonnenen  Thatsachen^'  angestellt  hat. 

Er  glaubte  erkannt  zu  haben,  dass  sich  mit  Hülfe  der- 
selben die  Frage  nach  der  Irritabilität  der  quergestreiften 
Muskelfasern  lösen  lasse.  Ich  habe  mich  bereits  ander- 
weitig gegen  das  von  Eckhard  hierüber  Vorgebrachte  er- 
klärt; da  aber  Eckhard  selbst  die  fraglichen  Betrachtun- 
gen noch  nicht  als  irrig  zurückgenommen  und  meiner 
Widerlegung  noch  nicht  ganz  allgemein  von  den  Fachge- 
nossen beigestimmt  zu  werden  scheint,  so  will  ich  diesen 
so  äusserst  wichtigen  Punkt  hier  einer  strengen  und  wie  ich 
glaube  bindenden  Kritik  unterwerfen.  Nachdem  Eckhard 
über  dasjenige,  was  vor  ihm  über  Irritabilität  geschrieben, 
sich  „überheben"  zu  können  erklärt  (S.  Eckhard,  a.  a. 
O.  p.  46),  geht  er  nun  zunächst  auf  eine  Besprechung  der 
schönen  Entdeckung  Bernard's  über  die  Wirkung  des  Cu- 
rara  ein,  indem  er  mit  einer  B^e  unrichtiger  Einwände  gegen 
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dasselbe  zu  Felde  zieht  Die  Betrachtung  Eckhard's  ist 
folgende: 

,^r  (Bernard)  schlitzt  die  Haut  auf  dem  Rücken  eines 
Frosches,  bringt  in  die  Wunde  einen  Theil  des  Giftes  und 
zeigt  dann  an  dem  nach  Verlauf  von  4  —  5  Minuten  gestor- 
benen Thiere,  dass  Reizung  seiner  Nervenstämme  keine  Zuckun- 
gen, die  der  Muskelsubstanz  dagegen  solche  auslöst.  Von 
der  Richtigkeit  dieses  Experimentes  habe  ich  mich  durch  die 
Gute  des  Herrn  Bernard  bei  meiner  Anwesenheit  in  Paris 
durch  den  Augenschein  überzeugt;  aber  ich  kann  das  gedachte 
Experiment  nicht  als  die  Existenz  der  Muskelirritabilität  be- 
weisend anerkepnen,  selbst  nicht  auf  die  Bemerkung  Ber- 
nard's  hin,  dass  die  Muskeln  von  auf  ariderer  Weise  vergif- 
teten Fröschen  ihre  Reizbarkeit  für  gewöhnlich  früher  ein- 
büssen,  als  solche,  welche  mit  Curara  vergifteten  entnommen 
sind.  Denn  es  ist  denkbar,  dass  das  durch  Aufsaugung  dem 
Blute  zugeführte  Gift  innerhalb  der  Muskelsubstanz  viel  lang- 
samer oder  gar  nicht  die  Gefässwände  durchsetzt  und  die 
Nervenfasern  angreift  als  an  denjenigen  Stellen,  wo  die  grös- 
seren Nervenstämme  verlaufen,  oder  dass,  da  das  Gift  mit 
besonderer  Vorliebe  auf  das  Nervensystem  wirkt;  gar  bald  die 
Herzganglien  lähmt,  und  nun  das  Herz  das  Blut  gar  nicht 
mehr  durch  das  Capillarsystem  des  Muskels  hindurchtreibt, 
abgesehen  von  anderen  Annahmen,  welche  etwa  hier  noch  zu 
machen  v^ären.^^ 

Beide  Einwände  Eckhard's  sind  aber  nicht  stichhaltig; 
denn  es  ist  lange  bekannt,  dass  gerade  wunderbarer  Weise 
das  Curara  wenig  oder  gar  nicht  auf  das  Herz  einzuwirken 
scheint,  indem  dieses  noch  ungestört  weiter  pulsirt,  wenn 
längst  die  Reizung  der  Nervenstämme  keine  Zuckungen  mehr 
erzeugt. 

Durch  die  Entdeckungen  von  KöUiker  und  Bernard 
hat  sich,  femer  ergeben,  dass  das  Gift  gerade  umgekehrt  be- 
sonders auf  die  intramuskulären,  weniger  auf  die  extramusku- 
laren  Fasern  einwirkt. '  Denn  wenn  von  dem  Muskel  nur  das 
vergiftete  Blut  abgehalten  wird,  so  erhält  man  von  dem  von 
diesem  Blut  umspülten  Nervenstamme   Contractionen  in  dem 
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Muskel,  der  nicht  von  dem  vergifteten  Blute  berührt  worden 
ist,  woraus  also  folgt,  dass  von  einer  besonderen  Wirkung 
des  Giftes  auf  die  Stamme  und  einer  verschwindenden  auf  die 
intramuskulären  Fasern  keine  Rede  sein  kann.  Jetzt  nehmen 
ja  bekanntlich  die  Physiologen  die  Sache  gerade  umgekehrt. 
Sie  statuiren  eine  mächtige  Wirkung  des  Giftes  auf  die  intra- 
muskulären Fasern' und  eine  geringere  auf  die  Stamme.  So- 
mit fallen  Eckhard's  Einwände  durchaus. 

Gleichwohl  möchte  ich  aus  dem  Experimente  auch  nicht 
die  Irritabilität  ableiten  wollen.  Ausser  dem  Einwände,  dass 
die  letzten  Nervenenden,  deren  Function  eine  eigenthümliche 
ist  und  darin  besteht,  die  Erregung  auf  die  Mudkelsubstanz 
zu  übertragen,  vom  Gifte  weniger  oder  nicht  affioirt  werden, 
kann  man  sich  vorstellen,  dass  das  Gift  auf  die  letzten  En- 
digungen ebenso  schädlich  wie  auf  die  anderen  intramuskulä- 
ren Fasern  einwirke  und  darum  die  Leitung  der  Beizung  be- 
trächtlich beeinträchtigt  werde.  Reizt  man  nun  einen  Stamm, 
so  muss  sich  die  Reizung  durch  eine  lange  Nervenstrecke 
fortpflanzen,  deren  Leitungswiderstand  so  gross  ist,  dass  sie 
noch  eher  erlischt,  als  sie.  an  dem  Muskel  anlangt.  Denn 
mit  der  Länge  muss  ja  dieser  Leitungswiderstand  zunehmen. 
Führt  man  aber  den  Strom  unmittelbar  durch  den  Muskel, 
so  erregt  er  wirklich  die  letzte  Endigung,  sodass  die  Reizung 
die  kleinstmögliche  Schwächung  durch  Fortpflanzung  erlei* 
det,  also  noch  kräftig  genug  am  Muskel  anlangt,  um  densel- 
ben zur  Zuckung  zu  bestimmen.  Mir  scheint  diese  Aufi'as- 
snng  nicht  so  unwahrscheinlich;  weshalb  es  entschieden  ver- 
werflich ist,  die  Irritabilität  nunmehr  als  eine  ausgemachte 
Sache  anzusehen. 

Eckhard  macht  auf  Grund  seines  Experimentes  den 
umgekehrten  Fehler,  obschon  unzweifelhaft  seine  Versuche 
geringeren  Werth  für  die  Frage  haben,  als  das  Experiment 
Bernard's. 

„Das  Experiment  nun^S  sagt  Eckhard,  „zufolge  dessen 
ich  mich  als  Gegner  der  Hall  er 'sehen  Irritabilitätslehre  er- 
klären muss,  besteht  in  Folgendem.  An  den  mit  seinem  Ner- 
ven  vom  Froschkörper    getrennten   Musculus    gastroknemius 
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werden  die  Electroden  einer  einfachen  Kette  gelegt,  deren 
Strom  man  je  nach  der  Empfindlichkeit  des  Präparates  so 
modificirt,  dass  Schliessung  und  Oeffnung  derselben  eine  nicht 
allzustarke,  doch  hinlänglich  deutliche  Zuckung  bewirken.  Hier- 
auf leitet  man  durch  eine  nahe  der  Eintrittsstelle  des  Nerven 
in  den  Muskel  gelegene  Nervenstrecke  den  constanten  Strom 
einer  aus  6  —  7  DanielFschen  Elementen  bestehenden  Kette 
und  stellt  auf  diese  Weise  den  jetzt  vielfach  besprochenen 
Lähmungszustand  bis  in  die  feinsten  Verzweigungen  der  Ner- 
ven innerhalb  der  Muskelsubstanz  her.  Versucht  man  jetzt 
wieder  den  Muskel  durch  die  betreffende  Kette  zu  reizen,  so 
wird  man  sehen,  vorausgesetzt,  dass  die  lähmende  Kette  be- 
züglich der  reizenden  hinlänglich  stark  genommen  wurde, 
dass  die  Zuckungen  ausbleiben.  Sie  erscheinen  auf  der  Stelle 
wieder,  wenn  die  lähmende  Kette  geöffnet  wird.  Bisweilen 
bleiben  bei  geschlossener  lähmender  Kette  beim  Schliessen 
der  reifenden,  namentlich  dann,  wenn  jede  Electrode  den 
Muskel  nur  in  einem  Funkte  berührt,  äusserst  schwache 
Zuckungen  einzelner  Bündel  in  der  unmittelbaren  Nahe  der 
Electroden  zurück,  wohl  ohne  Zweifel  deshalb,  weil  an  diesen 
Stellen  die  Stromdichte  im  Muskel  grösser  ausfällt,  als  an 
den  übrigen. 

Wer  glaubt,  dass  zur  Unantastbarkeit  des  Versuchs  ge- 
höre, dass  auch  die  kleinste  Muskelfaser  in  absoluter  Kühe 
bleibe,  der  lasse  die  Electroden  der  reizenden  Kette  den  Mus- 
kel nicht  in  Punkten,  sondern  in  Flächen  berühren  und  gebe^ 
wenn  die  in  Rede  stehende  Erscheinung  sich  zeigen  sollte, 
der  lähmenden  Kette  eine  grössere  Stromstärke.  Uebrigens 
sorge  man  dafür,  das  die  Electroden  der  letzteren  nicht  die 
Muskelsubstanz  selber  berühren,  weil  man  dann  Gefahr  laufen 
könnte,  wegen  der  beide  electrische  Kreise  verbindenden  dicke^ 
ren  und  besser  leitenden  Muskelsubstanz  durch  den  Uebertritt 
von  Stromesantheilen  ans  dem  einen  in  den  anderen  Kreis 
gestört  zu  werden.  Beizt  man  den  Muskel  chemisch,  so  ist 
der  Erfolg  sehr  unsicher,  aber  wohl  deshalb  nur,  weil  durch 
diese  Art  zu  reizen  sehr  leicht  (?)  die  Continuität  der  Ner- 
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renverzweigungen  innerhalb  der  Muskelsubstanz  unterbrochen 
wird." 

Beleuchten  wir  nunmehr  die  Beweiskraft  des  Eckhard'- 
sdien  Versuchs,  so  ist  der  erste  Einwand  gerichtet  gegen  die 
möglicherweise  verschiedene  Grösse  der  Ströme  in  beiden  Ver- 
suchen, so  zwar,  dass  der  Strom  schwächer  war,  wenn  keine 
oder  schwache  Zuckung  erfolgte,  starker,  wenn  das  Umgekehrte 
stattfand,  darum  nämlich,  weil  während  des  Vorhandenseins  der 
starken  Kette  der  vom  Eiectrotonus  der  intramuskulären  Fasern 
erzeugte  Strom  sich  zu  dem  der  reizenden  Kette  hinzuaddirte 
und  denselben  entweder  verstärkte  oder  schwächte.  Eckhard 
behauptet  zwar,  dass  man  darum  nicht  durch  diese  vom  Eiec- 
trotonus herrührenden  Ströme  in  die  Irre  geführt  werden  könne, 
weil,  wenn  diese  Ströme  in  Betracht  kämen,  es  nur  in  der 
Weise  sei,  dass  jede  Beizung  während  des  Schlusses  der  Kette 
grösser  ausfalle  als  zuvor.  (S.  Eckhard  a.  a.  O.  p.  49.) 
Eckhard  behauptet  demnach,  dass  der  vom  Eiectrotonus 
herrührende  Strom  stets  von  einerlei  Zeichen  mit  dem 
Strome  der  reizenden  Kette  sei,  wofür  man  aber  jede  Begrün- 
dung vermisst.  Denn  die  intramuskulären  Fasern  laufen  ja 
durchaus  nach  den  verschiedensten  Richtungen  auseinander 
und  erfüllen  den  Muskel,  welcher  als  Nebenschliessung  für 
den  Strom  des  Eiectrotonus  dient,  mit  dem  complicirtesten 
System  von  Strömungscurven,  zu  welchen  sich  noch  die  von 
den  electromotorischen  Kräften  des  Muskels  herrührenden 
Ströme  hinzugesellen.  Es  erscheint  demnach  a  priori  kaum 
oder  nicht  möglich  zu  sagen,  welches  die  Richtung  des  von 
der  säulenartigen  Polarisation  herrührenden  Stromes  in  einem 
gleichartigen  Bogen  sei,  welcher  dem  Muskel  auf  zwei  belie- 
bigen Punkten  aufgesetzt  wird,  weshalb  wir  nunmehr  zu  der 
Behauptung  bereditigt  sind,  dass  in  dem  Eckhard'schen  Ver- 
suche möglidbierweise  die  Reizung  schwächer  war,  als  ein 
schwächerer  Erfolg  beobachtet  wurde.  Bereits  aus  diesem 
Grunde  wäre  der  Versuch  so  nicht  beweisend. 

Eckhard  diskutirt  sodann  einen  zweiten  Einwand,  der 
seinem  Versuche  möglicherweise  gemacht  w^en  könnte,  ja 
sogar  gemacht  worden  ist.     Man   könnte  aioh  nümlich  vor- 
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stellen/'  meint  Eckhard,  „dass  die  lähmende  Wirkung  des 
constanten  Stromes  nicht  ein  in  dem  Molekularzustand  des 
Nerven  sich  entwickelnder  Vorgang  sei,  sondern  in  einem 
von  den  Nerven  aus  in  der  Muskelsubstanz  erzeugter  Zustimd 
der  Unbeweglichkeit  ihrer  kleinsten  Theilchen  bestehe,  sodass 
die  während  des  Schlusses  der  lähmenden  Kette  auf  den  Mus- 
kel ausgeübten  Beize  diesen  nicht  mehr  in  dem  ihm  ursprüng- 
lich eigenen  Zustand,  sondern  in  einem  ihm  fremden  Mole* 
kularzustand  vorfanden.  Zuvörderst  überlege  man,  was  die 
Folge  einer  solchen  Annahme  sein  würde.  Es  würden  dann 
sämmtliche,  jeweilig  vorhandene  Zustände  der  Muskelsubstanz 
von  den  jedesmal  im  Nerven  herrschenden  Zuständen  abhängig 
gedacht  werden  müssen;  es  würde  dann  von  besonderen  Eigen- 
schaften derselben,  wenigstens  in  Betreff  der  Contractilität, 
keine  Bede  mehr  sein  und  folglich  die  Frage  nach  der  eigen- 
thümlichen  Muskelirritabilität  gar  nicht  mehr  vorgelegt  wer- 
den könne.  ^^ 

In  dieser  Betrachtung  Eckhard's  liegt  eine  Beihe  logi- 
scher Fehler  klar  zu  Tage.  Weil  ein  ganz  besonderer  nur 
durch  den  aufsteigenden  electrischen  Strom  hervorzubringen- 
der Zustand  des  Nerven  möglicherweise  auch  einen  veränder- 
ten Molecularzustand  des  Muskels  herbeiführt,  so  soll  nach 
Eckhard  überhaupt  jeder  beliebige  Zustand  des  Nerven  mit 
einem  veränderten  Molecularzustand  des  Muskels  verknüpft 
sein  müssen.  Zu  diesem  Schlüsse  liegt  gar  keine  Nothwen- 
digkeit  vor;  denn  was  ein  ganz  besonderer  eigenthümlicher 
Zustand  zu  leisten  im  Stande  ist,  das  braucht  doch  nicht  för 
jeden  beliebigen  anderen  Zustand  auch  noch  stattzufinden. 
Oder  der  eine  Zustand  kann  etwas  hervorbringen,  was  ein 
anderer  nicht  vermag.  Wird  man  aber  auch  diesen  Schluss 
Eckhard's  zulassen,  so  müsste  man  doch  die  andere  Fol- 
gerung, die  er  macht,  als  unzulässig  zurückweisen. 

Wenn  nämlich,  so  meint  Eckhard,  die  jeweilige  Lage 
der  Muskelmoleküle  abhängig  ist  von  der  Lage  der  Mole- 
küle des  mit  ihm  verknüpften  Nerven,  so  ist  die  Frage  nach 
einer  Irritabilität  ein  Absurdum. 

Diese  Argumentation  enthält  einen  leicht  zu  übersehenden 
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Tmgschluss.  Der  Kernpunkt  der  Irritabilitatsfrage  concentrirt 
sich  in  dem  Satze:  Kann  durch  einen  die  Muskelsubstanz 
treffenden  Reiz  diese  zur  Zusammenziehung  veranlasst,  oder 
kann  diese  Zusammenziehung  einzig  und  allein  und  nur  durch 
die  Reizung  der  Nerven  hervorgebracht  werden?  Oder  wenn 
man  im  Sinne  der  Eckhardt'schen  Betrachtung  redet,  so  würde 
man  sagen  müssen:  Können  die  Muskelmoleküle,  deren  Co- 
ordiuaten  abhängig  sind  von  den  Coordinaten  der  Nerven- 
moleküle, auch  noch  durch  andere  Kräfte  zu  Veränderungen 
ihrer  Lage  bestimmt  werden,  als  durch  diejenigen,  welche  die 
Nervenmoleküle  theils  direkt,  theils  indirekt  auf  sie  ausüben? 
—  Die  einfache  Antwort  lautet:  Warum  nicht?  Daraus, 
dass  der  Werth  einer  E\inction  von  einer  gegebenen  Zahl  von 
Variabelen  abhängt,  folgt  doch  nicht,  dass  diese  E\mction 
nicht  auch  noch  von  anderen  Variabelen  abhängig  sein  könne. 
Aber  es  liegt  ja  ein  Beispiel  sehr  nahe,  welches  unmittelbar 
die  Bckhard'sche  Betrachtung  widerlegt.  Der  motorische  Nerv 
besitzt  Irritabilität;  ihn  vermag  nicht  das  Sensorium  allein  in 
den  Zustand  der  Reizung  überzuführen.  Die  Lehre  vom  Elec- 
trotonus  zeigt  aber,  dass  hier  in  der  That  bei  diesem  Zu- 
stande die  jeweilige  Lage  der  Moleküle  in  einem  gegebenen 
Querschnitte  abhängig  zu  denken  ist  von  der  jeweiligen  Lage 
aller  übrigen  Moleküle  des  Nerven.  Untersucht  man  nun  die 
Irritabilität  einer  gegebenen  Stelle  des  electrotonisirten  Ner- 
ven, so  dürfte  diese  nicht  reizbar  sein,  denn  die  Lage  der 
Moleküle  in  ihr  hängt  ja  von  jener  anderer  Moleküle  ab, 
deren  Irritabilität  wir  jetzt  nicht  betrachten.  Aber  wir  wis- 
sen, die  betrachtete  Stelle  besitzt,  wenn  sie  vor  dem  Strome 
gelegen  ist,  eine  grosse  ihr  eigenthümliche  Reizbarkeit;  die 
Lage  der  Moleküle  vermag  also  auch  noch  durch  andere  Ein- 
flüsse als  die  von  den  gleichartigen  Atomen  ausgehenden  ab- 
geändert zu  werden.  — 

Eckhard  schickt  sich  dann  an,  zu  beweisen,  dass  der 
gedachte  Lähmungszustand  einzig  und  allein  dem  Nerven  an- 
gehören muss,  dass  also  seiner  Ansicht  gemäss  die  Frage 
nach  der  Irritabilität  immer  noch  vorgelegt  werden  kann. 

Prüfer,  D«r  eoattaal«  el«etn*elM  Strom.  3 
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„Schon  früher,  sowohl  in  dem  oft  citirten  Aufsatz  in 
Henle's  Zeitschrift,  als  auch  in  meiner  Nervenphysiologie, 
habe  ich  mitgetheilt,  dass  bei  derselben  Richtung  des  läh- 
menden Stromes  dieser  je  nach  der  Stellung  seiner  Blectroden 
am  Nerven  in  Bezug  auf  die  gereizte  Stelle  eine  verschiedene 
Starke  haben  muss,  um  denselben  Grad  der  Lahmung  her^ 
zustellen;  er  muss  nämlich,  um  dieselben  Schwankungen  dier 
reizenden  Kette  unwirksam  zu  machen,  stärker  sein,  wenn  er 
unteriialb,  als  wenn  er  oberhalb  der  gereizten  Stelle  den  Ner^ 
ven  durchfliesst.  Da  nun  in  beiden  Anordnungen  die  Stellung 
der  lähmenden  Kette  zur  Muskelsubstanz  dieselbe  ist,  so  kann 
jene  Eigenthümlichkeit  nur  in  Zuständen  der  Nerven  begrün- 
det sein."  (S.  Eckhard,  Beiträge.  Heft  L  p.  49.) 

Auch  diese  Beweisführung  Eckhard's  ist  durchaus  un- 
zureichend. Abgesehen  davon,  dass  die  Thatsache,  von  weldier 
er  ausgeht,  wie  ich  schon  mehrmals  hervorgehoben,  allgemein 
unrichtig  ist  und  vieUeicht  nur  unter  einer  bestimmt^i  Be- 
dingung beobachtet  werden  kann,  darf  man  aus  derselben  doch 
nur  schliessen,  dass  ein  solcher  Zustand  herabgesetzter  Erreg-:- 
barkeit  im  Nerven  durch  den  Starom  hervorgebracht  wird. 
Folgt  denn  aber  daraus,  dass  dieser  Zustand  in  dem  Nerven 
erzeugt  werden  kann,  die  Unmöglichkeit,  der  Muskel  sei  eines 
ähnlichen  Zustandes  fähig?  Eckhard  hätte  nur  sagen  kön- 
nen: die  Nachweisung  des  Zustandes  im  Nerven  erklärt  be- 
reits die  Erscheinungen,  ohne  dass  man  noch  auf  etwaige 
Veränderungen  des  Muskels  einzugehen  braucht.  Nichts  desto- 
weniger  ist  hierdurch  aber  nicht  erwiesen,  dass  nun  in  der 
That  solche  Veränderungen  der  Molekularconstitution  des 
Muskels  gar  nicht  vorhanden  sei.  Eckhard  fährt  in  seiner 
Beweisföhrung  darauf  fort: 

„Viel  wichtiger  jedoch  und  augenscheinlicher  ist  die  That- 
sache, dass  der  absteigend  im  Nerven  fliessende  Strom,  und 
wahrscheinlich  auch  der  aufsteigende,  nach  verschiedenen  Sei- 
ten der  negativen  Electrode  hin  entgegengesetzte  Erregungs- 
zustände im  Nerven  hervorruft,  aufwärts  Erhöhung,  abwärts 
Verminderung  der  Erregbarkeit.  Wie  wäre  es  hiemach  auch 
nur  im  Entferntesten  möglich,  den  durch  den  Strom  hervor- 
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gerufenen  liäimuagezusiaDd  noch  von  einem  Moleknlarzustand 
des  Mndkels  abhängig  zu  machen.  ^^ 

Wie  man  sieht,  begeht  Eckhard  hier  denselben  Fehler 
wie  vorher.  Nachdem  er  erwiesen  hat,  dass  ein  Zustand  ver- 
änderter Erregbarkeit  durch  den  Strom  dem  Nerven  zukomme, 
folgert  er,  dass  dieser  Zustand  also  nicht  dem  Muskel  zu- 
komme. Warum  denn  nicht?  —  Er  konnte  ja  beiden  gleich- 
zeitig zukommen.  Es  könnte  sich  ja  ganz  gut  —  wenigstens 
ist  dies  denkbar  —  ein  Zustand  verminderter  Erregbarkeit  vom 
Nerven  auf  die  Muskelsubstanz  fortpflanzen  bei  aufsteigendem 
Strome,  und  umgekehrt  ein  Zustand  vermehrter  Erregbarkeit 
bei  absteigendem  Strome.  Wäre  dies  der  Fall,  so  würden 
die  Erscheinungen  genau  so  sich  verhalten,  wie  sie  das  Ex- 
periment bisjetzt  lehrt,  und  der  Eckhard'sche  Beweis  gegen 
die  Irritabilität  also  in  sich  zusammenfallen.  Das  ist  so  klar, 
so  ein£ftch,  dass  man  schwer  begreift,  wie  Eckhard  die  be«* 
gangenen  logischen  Fehler  nicht  sofort  bemerkte,  sondern  sich 
dazu  verleiten  liess,  zu  sagen:  „Gegen  diese  (die  genannten) 
Thatsachen  und  Sdilussfolgerungen  vermag  ich  nun  in  der 
That  Nichts  mehr  einzuwenden  und  ich  betrachte  daher  die 
Angelegenheit  über  iie  Haller'sche  Irritabiütätslehre,  wenig- 
stens für  die  quergestreifte  Muskelfaser,  um  welche  sich  vor- 
zugsweise der  Streit  handelte,  als  eine  abgethane  Sachet' 

Es  hat  trotz  dieses  Ausspruches  indessen  mit  der  Wider- 
legung des  Eckhard'schen  Satzes  sein  Bewenden  nicht.  Die 
Frage,  um  welche  es  sich  handelt,  ist  von  zu  hoher  Wichtig- 
keit, als  dass  wir  uns  entschliessen  könnten,  sie  nur  von  ein^ 
Seite  beleuchtet  zu  haben.  Man  könnte  natürlich  sagen,  dass 
der  obige  Einwand,  welcher  auch  von  anderer  Seite  bereits  und 
mit  Recht  dem  Eckhard'schen  Beweise  gemacht  ist,  zwar  vor 
der  Hand  nicht  zu  widerlegen  sei,  obschon  ihm  im  Grunde  eine 
geringe  Wahrscheinlichkeit  zukomme,  dass  in  der  That  jener 
Zustand  sich  vom  Nerven  au%.  in  die  Muskelsubstanz  fortsetze. 
Meiner  eigenen  üeberzeugung  nach  —  es  handelt  sich  aber 
freilich  um  blossen  Glauben  —  pflanzt  sich  jener  Zustand 
nicht  in  die  Muskelsubstanz  fort.  Der  Grün*,  welchen  ich 
hierfür  anfuhren  möchte,  ist  der,  dass  die  Molecularzustände 
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des  Muskels  nur  durch  Greschwindigkeiten  der  Nerveumolekäle, 
also  nur  durch  Bewegungen  derselben  verändert  zu  werden 
scheinen,  nicht  aber  durch  irgend  welchen  ruhenden  Zustand. 
Ausserdem  aber  ist  jener  veränderte  Zustand  der  Erregbarkeit 
des  Nerven  von  sehr  merkwürdigen  Veränderungen  des  elec- 
tromotorischen  Verhaltens  desselben  begleitet ,  während  sich 
in  dem  Verhalten  des  Muskelstromes  keinerlei  Veränderung 
zeigt,  dessen  Nerven  sich  im  electrotonischen  Zustande  befinden. 
Alles  dies  indess  beweis't  im  strengen  Sinne  ffir  unsere  Frage 
Nichts,  da  sich  mannichfache  Ausstellungen  an  jenem  Grunde 
anbringen  lassen,  denen  wir  hier  nicht  weiter  nachgehen  wollen. 
Aber  schreiten  wir  weiter  vor.  Selbst  wenn  wir  zugeben, 
was  Eckhard  wünscht,  dass  der  Zustand  des  Muskels  stets 
derselbe  bleibt,  welches  auch  der  Zustand  des  Nerven  sein  möge, 
so  lange  letzterer  nur  ein  statischer  ist,  selbst  dann,  sage  ich, 
lässt  sich  der  Eckhard'sche  Beweis  mit  dem  entschiedensten 
Erfolge  und  ich  glaube  am  schlagendsten  widerlegen,  so  zwar, 
dass  man  zugleich  die  Ueberzeugung  davon  trägt,  der  gemachte 
Einwand  gegen  den  Versuch  sei  nicht  eine  mögliche,  son- 
dern die  wirkliche  Erklärung  desselben.  Ich  habe  bekanni- 
lich  darauf  aufmerksam  gemacht  und  durch  strenge  Versuche 
erwiesen,  dass  die  Reizung  des  Muskels  bei  Erregung  einer 
gegebenen  Nervenstelle  um  so  mächtiger  ausfällt,  je  weiter  die 
gereizte  Stelle  von  dem  Muskel  entfernt  ist.  Rosenthal 
(Ueber  die  relative  Stärke  der  directen  und  indirecten  Muskel- 
reizung in  Moleschott's  Untersuchungen.  1857.)  aber  hat  fer- 
ner gezeigt,  dass  die  unmittelbare  Reizung  des  Muskels  bei  glei- 
cher Stromesdichte  eine  geringere  Zuckung  zur  Folge  hat,  als 
die  des  Nervenstammes.  Giebt  es  also  eine  Irritabilität  des  Mus- 
kels, so  ist  seine  Reizbarkeit  kleiner  als  die  des  Nervenstammes, 
höchst  wahrscheinlich  also  auch  kleiner  wie  die  der  intramusku- 
lären Fasern.  Reizt  man  nun  mit  einem  schwachen  Strome  den 
Muskel,  so  erzeugt  dieser  vielleicht  wirklich  nur  durch  Erregung 
der  Nerven  Zuckung,  weil  er  zur  Erregung  der  Muskelsubstanz 
nicht  ausreicht,  die  viel  weniger  reizbar  als  der  Nerv  ist. 
Macht  man  fiun  durch  Electrotonus  die  Nervenfasern  uner- 
regbar,  so    entsteht   natürlich   keine   Zuckung.      Gleichwohl 
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wurde  ohne  jede  Vermittlung  der  Nerven  Zuckung  durch  Mus* 
kelreizung  entstehen  können,  wenn  die  Stromdichte  ausreichend 
gross  genommen  würde.  —  Bei  chemischer  Reizung  ist  der 
Erfolg  des  Experiments  nach  Eckhard  unsicher;  er  beruft 
sich  deshalb  darauf,  dass  die  intramuskulären  Fasern  schnell 
von  der  chemischen  Substanz  zerstört  werden.  Das  ist  mög- 
lich, aber  nicht  erwiesen.  Die  Stamme  bleiben  bei  Reizung 
mit  Kochsalz  viele  Minuten  lang  reizbar. 

Wir  verlassen  hiermit  Eckhard  und  wenden  uns  zu  den 
Untersuchungen  du  Bois-Reymond's,  welche  besonderen 
Bezug  haben  zu  unserem  Gegenstande.  Wir  werden  dann 
erkennen,  dass  die  von  Eckhard  aufgesellten  Sätze  im  Wider- 
spruche stehen  mit  den  von  du  Bois-Reymond  ermittelten 
Thatsachen.  DuBois-Reymond hat  bekanntlich  gezeigt,  dass 
durch  den  constanten  Strom,  der  nur  eine  beschränkte  Stelle 
des  Nerven  berührt,  der  Molekularzustand  des  ganzen  Nerven 
verändert  wird,  indem  er  sofort  auf  allen  Punkten  nach  einem 
neuen  Gesetze  electromotorisch  wirksam  wird.  Du  Bois- 
Reymond  hat  diesen  neuen  Zustand,  den  „electrotoni- 
8 ebenes  nach  allen  seinen  Variabein  einer  strengen  Unter- 
suchung unterworfen,  die  Thatsachen  theoretisch  diskutirt 
und  dann  die  Beziehung  des  Electrotonus  zur  Physiologie  der 
Nervenreizung  im  Allgemeinen  in  einer  Weise  dargelegt, 
welche  so  fruchtbringend  für  die  Theorie  der  Nervenwirkun- 
gen werden  sollte. 

Da  die  in  der  nun  folgenden  Zeit  unternommenen  Unter- 
suchungen die  Erforschung  der  Veränderung  der  Erregbarkeit 
und  ihre  Beziehung  zu  den  Veränderungen  der  electromoto- 
rischen  Kräfte  im  electrotonischen  Zustande  ganz  besonders 
wie  natürlich  in  das  Auge  fassten,  so  wird  es  nothwendig 
sein,  genauer  auf  du  Bois-Reymond's  Erörterungen  einzu- 
gehen, einmal,  weil  dieselben  dienen  werden  den  späteren 
Gang  unserer  Untersuchung  zu  rechtfertigen,  dem  Leser  aber 
die  von  jenem  Forscher  für  uns  gethane  Arbeit  auf  diesem 
Gebiete  vorzufahren. 

Nachdem  du  Bois-Reymond  die  rein  electromotori- 
schen  Veränderungen  genauer  erörtert,  die  ich  hier  als  bekannt 
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voraussetze,  handelt  er  endlich  von  der  physiologischen  Be* 
deutung  des  electrotonischen  Znstandes  der  Nerven  (S*  du 
Bois-Reyinond,  Untersuchungen.  Bd.  11.  p.  383.).  Zunächst 
hebt  er  die  wichtigen  Beziehungen  hervor,  welche  zwischen 
der  Reizung  und  dem  electrotonischen  Zustande  stattfinden, 
indem  er  zuerst  darauf  hinweisst,  dass  die  Fortpflanzung  des^ 
selben  durch  die  Unterbindung  und  Durchschneidung  gehemmt 
ist,  wodurch  die  säulenartige  Polarisation  des  Nerven  als  eine 
mit  seiner  besonderen  Lebensthätigkeit,  der  Innervation,  in 
engem  Verkehr  stehende  bezeichnet  werde.  „Denn  kein  be- 
kannter physikalischer  Vorgang,  deijenige  ausgenommen,  der 
Bewegung  und  Empfindung  vermittelt,  wird  im  Nerven  durch 
die  Unterbindung  und  Durchschneidung  in  seinem  Fortschritt 
aufgehalten.  Zu  diesen  beiden  muss  nun  ein  dritter  hinzu- 
gezählt werden,  dessen  Ausdruck  der  Zuwachs  im  electro- 
tonischen Zustande  ist. 

„Der  electrotonische  Zustand  bietet  also  zunächst  diesen 
bedeutenden  Zug  der  Aehnlichkeit  mit  dem  Vorgange  der 
Innervation  dar.  Diese  Analogie  lässt  sich  beim  ersten  An- 
blick nicht  ohne  Erfolg  noch  weiter  treiben.  Zuwachs,  Zuckung 
und  Empfindung  steigen  mit  der  Dichtigkeit  des  Stromes  (8. 
Bd.  I.  252.  253;  —  Bd.  H.  333.  334).  Der  Zuwachs  und 
wenigstens  die  Zuckungen  wachsen  beide  gleichmässig  mit 
der  Länge  der  erregten  Strecke  (Bd.  I.  295;  —  Bd.  11.  889. 
345).  Für  die  Erregung  des  Nerven  zum  electrotonischen 
Zustande  wie  zum  Bewegung  vermittelnden  Vorgange  ist  die 
auf  die  Axe  der  Nervenröhren  senkrechte  Strömungsrichtung 
die  am  wenigsten  günstige  (p.  354).  Wie  sehr  die  Grösse 
des  Zuwachses  abhängig  sei  von  der  Leistungsfähigkeit  des 
Nerven,  wie  unmittelbar  dadurch  die  Stärke  der  Zuckungen 
bedingt  werde,  bedarf  nicht  der  Erinnerung.  Endlich  haben 
wir  in  Erfahrung  gebracht,  dass  mit  den  Zuckungen,  mit  der 
mechanisch  ausgedrückten  Leistungsfähigkeit  der  Nerven  auch 
der  electrotonische  Zustand  ein  Ende  habe  (S.  381)." 

Nichtsdestoweniger  will  du  Bois-Reymond  den  elec- 
trotonischen Zustand  nicht  für  einerlei  gehalten  wissen,  mit 
dem  Bewegung  und  Empfindung  vermittelnden  Vorgange,  weil 
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ymü  ja  electrotonischer  Zustand  ohne  B.ei2ung  bestehen  könne, 
„da  der  Bewegung  vermittelnde  Vorgang  nur  in  dem  Augen- 
blicke des  Hereinbrechens,  Aufbörens,  Umsetzen  des  Stromes 
stattfindet,  nur  durch  die  positiven  und  negativen  Schwankung 
gen  der  Stromdichte  in  dem  Nerven  hervorgerufen  wird,  wah- 
rend der  electrotonische  Zustand  in  gleicher  Starke  anhält,  so 
lange  als  die  Kette  geschlossen  ist,  selbst  bei  Stromdichten 
in  den  Nerven,  die  noch  bei  weitem  nicht  hinreichen,  durch  zer- 
störende Electrolyse  anhaltende  Zusammenziehung  zu  erregen/^ 

Ritter  hatte  ja  bereits  frühe  mit  tiefireichendem  Scharf- 
blick seine  grosse  Theorie  der  Zuckung  aufgestellt,  derzufolge 
die  Beizui^  beim  Schliessen  der  Kette  herrühre  vom  Ueber- 
gehen  des  Nerven  aus  dem  natürlichen  in  einen  veränderten 
Zustand,  in  welchen  der  Strom  den  Nerven  versetze,  während 
die  Oeffnungszuckung  durch  die  Rückkehr  der  Theilchen  in 
ihre  natürlichen  Lagen  und  die  hierdurch  bedingte  Gleich- 
gewichtsstörung bedingt  werde. 

Du  Bois-Reymond  war  es  nun  vorbehalten  jene  Ver- 
änderung, welche  Ritter  vorgeahnt  hatte,  in  einer  so  auffal- 
lenden Weise  am  Multiplicator  nachzuweisen.  „Der  Ueber- 
gang  der  natürlichen  zur  dipolaren  Anordnung ^S  sagt  du 
Bois-Reymond  folgerecht,  „der  electromotorischen  Moleküle 
bedingt  jene  Gleichgewichtsstörung,  die  als  Schliessungs- 
zuckung,  SchliessungsBchmerz  sich  geltend  macht.  Die  Rück- 
kehr von  der  dipolaren  zur  natürlichen  Anordnung  ist  es, 
wodurch  sich  der  Organismus,  um  mit  Ritter  zu  reden,  den 
OeffnuBgsschlag  ertheilt.  Mit  einem  Worte,  das  Galvanische 
Phänomen  erscheint  uns  als  ein  besonderer  Fall  des  von 
Nicholson  und  Carlisle  entdeckten,  durch  die  Eigenthüm- 
lichkeit  des  thierischen  Leiters  nur  so  wunderbar  eingekleidet. 
Galvanische  Reizung  ist  uns  nichts  mehr,  als  die 
erste  Stufe  der  Electrolyse  eines  Nerven.^*"  (S.  Bd.U. 
p.  387.) 

Aus  diesen  Erörterungen  du  Bois-Reymond 's  abstra- 
hiren  wir  uns  nun  sein  Gesetz  so,  dass  wir  sagen,  es  ver- 
möge überhaupt  —  im  Allgemeinen  —  der  electrotonische 
Zustand  nicht  im  Nerven  anzuheben,  ohne  dass  dies  Anheben 
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mit  der  Reizung  nothweDcUg  verbunden  sei.  Wo  also  durdb 
die  Natur  der  Verhältnisse  der  electrotonische  Zustand  in  dem 
Nerven  durch  den  electrisohen  Strom  nicht  herbeigeführt  wer- 
den kann,  da  wird  also  auch  keine  Reizung  stattfinden,  weil 
ja  electrische  Reizung  eben  nichts  ist,  als  der  Uebergang  der 
Moleküle  aus  dem  naturlichen  in  den  electrotonischen  Zustand. 
Ein  Beispiel  hierfür  würde  ein  Nerv  liefern,  der  seine  Lei- 
stungsfähigkeit mehr  oder  weniger  verloren  hat.  Wir  werden 
nun  freilich  bald  ein  ungleich  interessanteres  Beispiel  für 
unsere  Erörterungen  auffinden.  Dasselbe  stammt  wiederum 
von  du  Bois-Reymond  und  ergab  sich  aus  der  von  ihm 
angestellten  Untersuchung  der  säulenartigen  Polarisation  bei 
gleichzeitiger  Einwirkung  zweier  Ströme  auf  den  Nerven. 
Die  den  Bäuschen  nähere  erregte  Strecke  wollen  wir  die 
erste,  die  davon  entferntere  die  zweite  erregte  Strecke  nennen. 

„Der  Erfolg  war,  dass  bei  gleicher  und  grösserer  Dich- 
tigkeit des  Stromes  in  der  zweiten  erregten  Strecke  die  bei- 
den Phasen  von  derselben  aus  sich  sowohl  durch  die  eine 
als  durch  die  andere  von  der  ersten  erregten  Strecke  aus 
kundgaben.  War  die  Dichtigkeit  des  erregenden 
Stromes  in  der  zweiten  Strecke  z.  B.  nur  von  einer 
einfachen  Grove'schen  Kette  herrührend,  während 
die  Kette  der  ersten  Strecke  zwei  Glieder  besass, 
so  konnte  ich  die  Phasen  von  der  zweiten  Strecke 
aus  durch  die  von  der  ersten  hindurch  nicht  mehr 
unterscheiden  und  sie  blieben  auch  dann  aus,  wenn  nach- 
mals die  Kette  der  ersten  Strecke  geöffnet  wurde,  so  dass 
der  Nerv  durch  den  stärkeren  erregenden  Strom  für  die  Pha- 
sen vom  schwächeren  her  dauernd  undurchgängig  schien 
gemacht  worden  zu  sein." 

Du  Bois-Reymond  hat  also  hierdurch  gezeigt,  dass 
unter  Umständen  die  säulenartige  Polarisation  sich  durch  eine 
bereits  polarisirte  Strecke  nicht  mehr  fortzuflanzen  vermag, 
mithin  also  auch  nicht  die  Reizung,  die  ihm  ja  nur  begin- 
nende säulenartige  Polarisation  ist.  Wie  also  der  Multip  K- 
cator  nicht  mehr  die  Phasen  der  zweiten  Strecke  unter  ge- 
wissen Bedingungen   anzeigt,    so    wird    ein    an   seiner  Stelle 
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befindlicher,  mit  dem  Nerven  noch  arganiach  zusammenhän- 
gender Muskel  auch  nicht  mehr  die  Schliessungen  des  Ketten- 
kreises in  der  zweiten  Strecke  anzeigen;  genau  wie  wir  es 
in  dem  Valentin'schen  Versuche  als  in  Wirklichkeit  bestehend 
kennen  gelernt  haben. 

Du  Bois-Beymond  fuhrt  aber  ferner  hierher  gehörige 
Versuche  an,  wo  der  Strom  in  der  ersten  Strecke  eine  ge- 
ringere Stärke  hatte  und  deshalb  die  Erscheinungen  ganz 
anders  ausfallen,  als  man  sie  nach  Eckhardts  Versuchen  er- 
warten sollte. 

Du  Bois-Beymond  sagt  nämlich  (S.  du  Bois-Bey- 
mond a.  a.  O.  Bd.  IL  p.  356): 

„Auch  bei  dieser  mittelbaren  Art  nun,  die  erregte  Strecke 
zu  verlängern,  gab  sich  der  oben  S.  389  beschriebene  Unter- 
schied der  beiden  Phasen  hinsichtlich  des  Einflusses  dieser 
Veränderung  zu  erkennen.  War  nämlich  der  Nerv  von  der 
ersten  Strecke  aus  in  positiver  Phase  begriffen,  so  wirkte  die 
positive  sowohl  als  die  negative  Phase  von  der  zweiten  Strecke 
aus  sehr  leicht  durch  jene  positive  Phase  hindurch.  War  da- 
gegen die  Phase  von  der  ersten  Strecke  aus  die  negative,  so 
war  es  häufig  sehr  schwer,  die  negative  Phase  von  der  zwei- 
ten Strecke  aus  durch  jene  hindurch  wahrzunehmen.  Die 
positive  Phase  aber  von  der  zweiten  Strecke  aus  zeigte  sich 
in  unveränderter  Deutlichkeit.  Ich  versäumte  nicht,  indem 
ich  den  Museumsmultiplicator  in  den  Kreis  der  zweiten  er- 
regenden Kette  einschaltete,  mich  davon  zu  überzeugen,  dass 
ihr  Strom  für  beide  Sichtungen  zwischen  den  Platinblechen 
einerlei  Stärke  hatte,  oder,  was  noch  beweisender  ist,  dass 
die  Ueberlegenheit  der  positiven  sich  selbst  dann  be:währte, 
wenn  zufällig  der  dieselbe  erzeugende  Strom  schwädier  aas- 
fiel, als  der  zur  negativen  Phase  gehörige.^' 

Wie  ich  alsbald,  nachdem  Eckhard  seine  letzten  Ar- 
beiten über  den  vorliegenden  Gegenstand  veröffentlicht  hatte, 
bemerkte,  stehen  die  eben  citirten  Angaben  du  Bois-Bey- 
mond's  über  den  electrotonischen  Zustand  in  entschiedenem 
Widerspruch  mit  denen  von  Eckhard,  weshalb  i<di  bei  der 
hohen  Wichtigkeit  des  Gegenstandes   nun    bestimmt   wurde. 
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die  Frage  in  die  Hand  zu  nehmen,  um  so  mehr,  als,  wie  es 
mir  schien,  das  zu  erobernde  Gebiet  ein  sehr  lohnendes  sein 
musste.     Die  Sache  ist  folgende: 

Zunächst  wollen  wir  die  oben  von  du  Bois-Beymond 
aufgestellten  Thatsachen  in  einer  anderen  Fassung  wieder- 
geben, in  welcher  wir  sofort  die  Beziehung  derselben  zu  un- 
serem Gebiete  herauslesen  können.  Denken  wir  uns  das  pe- 
ripherische Ende  des  Ischiadicus  mit  den  Bauschen  in  Be- 
rührung und  senden  wir  nunmehr  einen  Strom  in  aufsteigender 
Richtung  durch  die  'erste  erregte  Strecke  (wodurch  die  abge- 
leitete Strecke  in  die  positive  Phase  gerath),  so  wirkt  sehr 
leicht  ein  durch  die  zweite  Strecke  gehender  Strom  von  be- 
liebiger Richtung  durch  die  erste  Strecke  hindurch,  oder  es 
pflanzt  sich  die  oberhalb  eines  aufsteigenden  Stromes  erzeugte 
säulenartige  Polarisation  leicht  nach  abwärts  durch  die  Strecke 
fort,  welche  der  aufsteigende  Strom  durchfliesst.  Da  nun  der 
Beginn  der  säulenartigen  Polarisation  mit  Reizung  verknüpft 
ist,  so  musste  Reizung  oberhalb  eines  aufsteigenden  Stromes 
leicht  Zuckung  bewirken,  wenn  der  Nerv  an  seinem  periphe- 
rischen Ende  noch  mit  dem  Muskel  in  Verbindung  stände. 
Wenn  aber  in  der  ersten  Strecke  der  Strom  absteigend  fliesst 
—  oder  die  Phase  von  der  ersten  Strecke  aus  die  negative 
ist  — ,  so  wirkt  der  von  der  zweiten  Strecke  aus  durch  den 
absteigenden  Strom  erregte  Zustand  schwer  oder  nicht  durch 
die  erste  Strecke,  welche  von  einem  absteigenden  Strom 
durchflössen  ist,  hindurch.  Also  eine  Reizung  mit  einem 
absteigenden  Strom  obeihalb  eines  absteigenden  eonstanten 
Stromes  ist  unwirksam.  Also:  die  lähmende  Wirkung  des 
absteigenden  Stromes  ist  grösser,  als  die  des  aufsteigenden, 
wenn  der  Reiz  oberhalb  des  eonstanten  Stromes  angebracht 
ist.  Das  ist  indessen  gerade  das  Umgekehrte  von  dem,  was 
Eckhard  behauptet  —  freilich,  wie  wir  zur  Genüge  einsehen 
werden  —  mit  Unrecht« 

Abgesehen  hiervon  war  aber  eine  Fülle  der  wichtigateo 
Fragen  von  Eckhard  nicht  berührt  worden,  weil,  wie  er 
sagt,  ihre  Losung  ihm  zu  schwierig  erschien.  Wenn  jener 
veränderte  Zustand  der  Erregbaikeit  s^nen  Grund  hat  in  den 
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Ursachen,  welche  den  Electrotonus  erzengen,  so  mns8  auch 
er,  so  sohloss  ich,  diesen  Yeränderungen  parallel  gehen  und 
von  denselben  Variabelen  des  Electrotonns  in  gleicher  Weise 
abhängen.  So  also  nimmt  der  Zuwachs  im  Electronus  mit 
der  Entfernung  Ton  den  Electrod^n  des  constanten  Stromes 
stets  ab,  so  mit  Verkleinerung  der  erregten  Strecke,  mit  Ab- 
nahme der  Stromstärke  u.  s.  f. 

Wie  gestaltet  sidb  nun  die  Veränderung  der  Erregbar- 
keit, wenn  man  dieselbe  auffasst  als  Function  dieser  verschie- 
denen Variabelen? 

Ich  unternahm  zunächst  nun  die  Untersuchung  der  Er- 
regbarkeitsveränderung als  Function  der  Entfernung  der  be- 
trachteten Stelle  von  der  Electrode  des  constanten  Stromes 
und  veröffentlichte  dieöe  meine  Resultate  in  zwei  kurzen  vor- 
läufigen Mittheilungen.  Ich  klärte  in  diesen  Mittheilungen 
nun  zunächst  den  Widerspruch  auf,  welcher  zwischen  der 
Lehre  des  Electrotonus  und  den  Eckhard'^schen  Resultaten  zu 
sein  schien,  indem  ich,  in  Uebereinstimmung  mit  den  von  du 
Bois-Reymond  am  Multiplicator  beobachteten  Thatsachen, 
nachwies,  dass  der  oberhalb  eines  aufsteigenden  Stromes  ange- 
brachte eiectrische  Reiz  sich  leichter  durch  die  dnrchflossene 
Strecke  nach  abwärts  fortpflanze,  als  wenn  der  Strom  absteigend, 
ja  meilcwürdigerweise  als  wenn  gar  kein  Strom  in  der  ersten 
Strecke  vorhanden  ist.  Nur  bei  constanten  Strömen,  welche 
eine  gewisse  Stärke  übersteigen,  wirkt  die  oberhalb  ange- 
brachte Reizung  in  Uebereinstimmung  mit  den  von  Valen- 
tin, Eckhard  und  du  Bois-Reymond  ermittelten  That- 
sachen nicht  mehr  durch  die  erste  dnrchflossene  Strecke  hin- 
durch, welches  auch  immer  die  Richtung  des  constanten 
Stromes  sein  möge.  —  Ausserdem  zeigte  ich,  dass  die  Ver- 
änderungen der  Erregbarkeit  am  Nerven,  der  von  einem  po- 
larisirenden  Strome  durchflössen  ist,  mit  der  Entfernung  der 
betrachteten  Stelle  von  der  Electrode  abnimmt,  also  ganz  so 
wie  der  Zuwachsstrom  im  Electrotonus.  Hierbei  ergab  sich 
aber  die  ganz  wunderbare  Thatsache,  dass  bei  schwächeren 
Strömen  diese  Abnahme  auch  oberhalb  der  vom  constanten 
Strome  durchflossenen  Strecke  durch  den  Muskel  nachweis- 
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bar  ist,  so  zwar,  dass  oberhalb  des  absteigenden  Stromes  der** 
selbe  Beiz  in  der  Nähe  der  positiven  Electrode  sich  unwirk- 
sam erwies,  bei  grösserer  Entfernung  von  derselben  aber  eben 
so  stark  wirkte,  als  ob  der  constante  Strom  gar  nicht  vor- 
handen wäre,  obwohl  die  Beizung  doch  durch  jene  Strecken 
sich  fortpflanzen  muss,  welche  der  unmittelbaren  Beizung  bis 
zu  einem  gewissen  Grade  unzugänglich  sind. 

Oberhalb  des  aufsteigenden  Stromes  ergab  ferner  der- 
selbe Beiz  in  der  Nähe  der  negativen  Electrode  stärkere  Wir- 
kungen, als  wenn  der  Strom  nicht  vorhanden  war,  während 
derselbe  Beiz  bei  grösserer  Entfernung  von  der  negativen 
Electrode  aber  ebenfalls  so  wirkte,  als  ob  der  constante 
Strom  gar  nicht  da  wäre,  obwohl  doch  die  Beizung  sich 
durch  jene  Strecken  fortpflanzen  muss,  welche  for  den  sie 
unmittelbar  treffenden  Angriff  so  äusserst  empfindlich  sind. 
Ich  gebe  nun  in  Folgendem  die  beiden  Mittheilungen  wört- 
lich wieder,  weil  sich  daran  eine  Kritik  knüpft,  welche  Eck- 
hard noch  vor  dem  Erscheinen  der  ausführlichen  Arbeit  zu 
veröffentlichen  für  gut  befand. 

Die  erste  Mittheilung  (S.  Allgemeine  Central -Zeitung 
1856,  15.  März.  Pflüger  über  die  durch  constante  electrische 
Ströme  erzeugte  Veränderung  des  motorischen  Nerven.)  lautet: 

„Wenn  man  mit  nahezu  congruenten  Schwankungen 
eines  electrischen  Stromes  den  Nerven  des  stromprüfenden 
Schenkels  an  verschiedenen  Stellen  reizt  und  die  Grössen, 
um  welche  sich  der  Musculus  gastroknemius  verkürzt,  auf  die 
betreffenden  Funkte  der  zur  Abscisse  genommenen  und  ge- 
rade gedachten  Axe  des  Nervus  ischiadicus  als  Ordinaten 
aufträgt,  so  stellt  die  hierdurch  erzeugte  Curve  keine  der 
Abscisse  parallele  Gerade  dar,  sondern  eine  unbekannte  Func- 
tion, welche  gegen  den  an  die  Wirbelkörper  grenzenden  Theil 
des  Nerven  ansteigt.  Man  denke  sich  darum  an  allen  auf 
einander  folgenden  Punkten  desselben  Beize  angebracht,  welche 
der  Bedingung  genügen,  dass  jeder  von  ihnen  den  Muskel  um 
dieselbe  Grösse  verkürze.  Die  graphische  Darstellung  aller 
dieser  Grössen  erzeugt  eine  der  Abscisse  parallele  Gerade, 
deren  Veränderungen   in   dem  Folgenden  betrachtet  werden, 
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wie  man  dieselben  beobachtet,  während  ein  Theil  des  Nerven 
▼on  einem  constanten  Strome  durchflössen  ist. 

I.  Durch  eine  nahe  dem  centralen  Ende  gelegene  Strecke 
des  Nerven  schicken  wir  einen  sehr  constanten  Strom  von 
bestimmter,  eine  gewisse  Grösse  nicht  überschreitender  Starke 
in  absteigender  Richtung  und  untersuchen  den  zwischen  ne- 
gativer Electrode  und  Muskel  gelegenen  Theil  des  Iscbiadicus. 
Eine  zweite  Kette  reize  nun  die  zu  prüfenden  Punkte  vor 
und  nach  Schliessung  des  constanten  Stromkreises  durch  eine 
Stromesschwankung,  deren  Gestalt  jenen  Punkten  entspreche 
und  deren  Richtung  entgegengesetzt  ist  dem  durch  die  säulen- 
artige Polarisation  erzeugten  Strome.  Indem  unser,  jener  G^ti- 
den  entsprechende  Reiz  nunmehr  von  der  negativen  Electrode 
nach  dem  Muskel  herabsteigt,  während  der  constante  Strom 
die  gewählte  Strecke  durchkreist,  erhalten  die  Ordinaten 
jener  Linie  einen  beträchtlichen  Zuwachs,  welcher 
mit  der  Entfernung  von  der  negativen  Electrode 
abnimmt  und  gegen  den  Muskel  verschwindet. 

II.  Der  sehr  constante  Strom  unserer  Kette  durchfliesse 
eine  nahe  an  dem  Muskel  gelegene  Strecke  des  Nerven  in 
absteigender  iUchtung,  so  dass  der  zwischen  positiver  Elec- 
trode und  centralem  Stumpfe  gelegene  Theil  sich  bequem  der 
Untersuchung  darbietet.  Wenn  man  nun  durch  die  zu  prü- 
fenden Stellen  Stromesschwankungen  sendet,  deren  Gestalt 
unserer  Geraden  entspricht  und  deren  Richtung  übereinkommt 
mit  dem  Strome  des  Electrotonus ,  so  erleiden  nach  Schlies- 
sung des  constanten  Stromes  in  nächster  Nähe  der  positiven 
Electrode  die  Ordinaten  jener  Geraden  eine  beträchtliche  Ab- 
nahme, deren  merkwürdiges  Gesetz  folgendes  ist:  Diese  Ab- 
nahme wird  nämlich,  indem  der  Reiz  von  der  positiven  Elec- 
trode nach  dem  centralen  Ende  hinimsteigt,  nicht  grösser, 
sondern  kleiner,  um  noch  vor  dem  Ende  zu  ver- 
schwinden. Mit  andern  Worten:  Die  an  der  centralen 
Stelle  des  Nerven  ausgelöste  Zuckung  erfährt  keine  Verrin- 
gerung ihrer  Grösse,  während  die  in  der  Nähe  der  posi- 
tiven Electrode,  also  von  einem  peripherischer  gelegenen 
Theile  des  Nerven,  ausgelöste  Zuckung,  welche  vor  Schlies- 
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suBg  des  coDstanten  Stromes  mit  jener  gleiche,  selbst  viel 
grossere  Stärke  besass,  zum  Verschwinden  kommt,  sobald  de^r 
constante  Strom  den  Nerven  durchfliesst. 

III.  Wir  schicken  durch  das  centrale  Ende  des  Nerven 
einen  Strom  in  aufsteigender  Richtung  und  untersuchen  den 
zwischen  positiver  Electrode  und  Muskel  gelegenen  Theil. 
Die  reizenden  Stromschwankungen  haben  die  bezeichnete  Ge* 
stalt  tmd  sind  gleideigerichtet  dem  durch  den  Eileotrotonua 
erzeugten  Strome.  Indem  nun  der  Beiz  von  der  positiven 
Electrode  herabsteigt,  erfahren  in  der  Nähe  der  letzte- 
ren die  Ordinaten  unserer  Geraden  eine  beträcht- 
liche Abnahme,  welcihe  aber  wiederum  um  so  klei- 
ner ausfällt,  je  mehr  wir  uns  von  der  positiven 
Electrode  entfernen,  so  dass  die  Curve  der  negativen 
Zuwachse  noch  vor  dem  Muskel  asymptotisch  zu  unserer 
Geraden  herai^eigt. 

IV.  Der  constante  Strom  durchfliesst  eine  nahe  dem 
Muskel  gelegene  Strecke  des  Nerven  in  aufsteigender  Rich- 
tung und  der  Reiz  steigt  von  der  negativen  Electrode  nach 
dem  centralen  Ende  des  Nerven  hinan.  Die  Stromesschwan- 
kungen haben  die  bezeichnete  Gestalt  und  ihre  Richtung  ist 
entgegengesetzt  derjenigen,  welche  dem  durch  den  poiarisirten 
Nerven  erzeugten  Strome  zukommt.  Es  ergiebt  sich  nun  das 
Gesetz:  dass  die  Zuckung  in  der  Nähe  der  negativen 
Electrode  einen  beträchtlichen  Zuwachs  erhalten 
hat,  welcher  um  so  mehr  an  Grösse  abnimmt,  je 
weiter  wir  nach  dem  centralen  Ende  hinansteigen 
oder  uns  von  der  negativen  Electrode  entfernen. 

Es  ist  noch  zu  bemerken,  dass  keine  Zuckung  entsteht, 
wenn  an  eine  Stelle  des  säulenartig  polarisirten  Nerven  in 
grosser  Nähe  der  negativ^i  Electrode  bei  der  von  uns  befolge 
ten  Versuchsweise  ein  gleichartiger  Bogen  angelegt  wird,  der 
metallisch  geschlossen  werden  kann  und  dessen  Spannweite 
gleich  ist  der  Distanz  einer  Electrode  des  reizenden  Stromes 
von  der  anderen.  Dies  dient  zum  Beweise^  dass  die  Differenz 
aus  der  Stromstärke  des  Electrotonus  in  die  des  reizenden 
Stromes  negativ  ist. 
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Ein  erläuterndes  Beispiel  der  Gesetze  III.  und  IV.  wird 
dureh  folgendes  Experiment  dargestellt.  Die  Electroden  des 
coDstanten  aufsteigenden  Stromes  liegen  in  der  Mitte  des 
Nerven.  Zur  Seite  der  negativen  befindet  sich  ein  Electroden- 
paar,  durch  welches  dem  Nerven  eine  Stromsdiwankung  in 
absteigender  Richtung  zugeschickt  wird,  die  vor  Schliessung 
der  Constanten  Kette  in  dem  Muskel  nur  eine  leise  Spur  von 
Zuckung  bewirken  soll.  In  gleicher  Entfernung  von  der  po- 
sitiven Electrode  des  noch  nicht  geschlossenen  Constanten 
Stromkreises,  also  zwisdben  diesem  und  dem  Muskel,  liegt 
ein  anderes  Electrodenpaar,  welches  dem  Nerven  eine  auf- 
steigende Stromesschwankung  zufahrt,  der  eine  betrachtliehe 
Zuckung  entspricht.  Schliesst  man  jetzt  die  coastante  Kette, 
so  ist  jene  kräftige  Zuckung  verschwunden,  statt  jener 
schwachen  eine  starke  vorhanden,  während  jener  verschwun- 
denen nun  ein  stärkerer,  jener  starken  ein  schwächerer  Reiz 
entspricht. 

Es  verdient  bemerkt  zu  werden,  dass  diese  Resultate  an 
Winterfroschen  gewonnen  sind." 

Idi  suchte  sodann  die  gewonnenen  Sätze  auch  sa  nach- 
zuweisen, dass  ich  mich  als  Reiz  nicht  der  Kette,  sondern 
eines  Inductionsschlages  bediente,  die  Zuckungen'  aber  mit 
Hülfe  des  Myographions  mass. 

I^ie  Ergebnisse  dieser  Untersuchung  habe  ich  in  der 
zweiten  vorläufigen  Mittheilnng  über  denselben  Gegenstand  in 
folgenden  vier  Sätzen  niedergelegt: 

„I.  Wir  senden  einen  constanten  absteigenden  Strom 
durch  eine  nahe  dem  Musculus  gastroknemius  gelegene  Strecke 
des  Nerven  und  legen  die  Electroden  des  Inductiondkreises 
in  der  Nähe  der  positiven  Electrode  und  zwar  zwischen  die- 
ser und  dem  centralen  Stumpf  des  Nervus  ischiadicns  an. 
Ein  absteigender  Inductionsstrom  erzeugt  nun  eine  schwächere 
Zuckung,  wenn  der  Nerv  polarisirt  ist,  eine  stärkere,  wenn 
er  sich  im  naturlichen  Zustande  befindet. 

II.  Der  constante  absteigende  Strom  durchfliesst  eine 
nahe  dem  Stumpf  gelegene  Strecke  des  Nerven  und  der  rei- 
zende absteigende  Inductions^rom  trifft  denselben  in  der  Nähe 
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der  negatiTen  Electrode  und  zwar  zwischen  dieser  und  dem 
Muskel.  Die  Zuckungen  erscheinen  nun  starker,  als  wenn  der 
constante  Strom  den  Nerven  nicht  durchkreis't. 

in.  Der  constante  aufsteigende  Strom  durchfliesst  eine 
nahe  dem  Musculus  gastroknemius  gelegene  Strecke  des  Ner- 
ven, welche  ein  aufsteigender  Inductionsschlag  in  der  Nähe 
der  negativen  Electrode  und  zwar  zwischen  dieser  und  dem 
centralen  Stumpfe  trifft.  Während  der  constante  Strom  kreiset, 
sind  die  Zuckungen  stärker,  als  wenn  dies  nicht  der  Fall  ist. 

lY,  Der  constante  aufsteigende  Strom  durchfliesst  eine 
nahe  dem  Stumpfe  gelegene  Strecke  des  Nerven,  welchen  ein 
aufsteigender  Inductionsschlag  in  der  Nähe  der  positiven  Elec- 
trode und  zwar  zwischen  dieser  und  dem  Muskel  triffl;.  Wäh- 
rend der  constante  Strom  kreis't,  sind  die  Zuckungen  schwä- 
cher, als  wenn  dies  nicht  der  Fall  ist. 

Ueberschreitet  der  constante  Strom  eine  gewisse  Stärke, 
so  beobachtet  man  Erscheinungen  ähnlich  denjenigen,  wie  sie 
von  den  Herren  Valentin  und  Eckhard  beschrieben  wor- 
den sind.  Der  Nichtbeachtung  der  Abhängigkeit  dieser  Er- 
scheinungen von  der  Stromstärke  sind  die  Irrthümer  zuzu- 
schreiben, in  welche  Herr  Eckhard  bei  Behandlung  der 
vorliegenden  Frage  verfallen  isf  (S.  E.  Pflüger,  Zweite 
Mittheilung  über  die  durch  constante  Ströme  erzeugte  Ver- 
änderung des  motorischen  Nerven,  Allgemeine  Medicinische 
Central-Zeitung  vom  16.  Juli  1856.) 

Diese,  sowie  noch  eine  rein  sachliche  Bemerkung  gegen 
Eckhard,  welche  ich  in  meiner  Arbeit  über  das  „Hemmungs- 
nervensystem der  Gedärme^ ^  gemacht  habe,  veranlasste  diesen 
Forscher,  in  einer  Kritik  gegen  diese  vorläufigen  Mittheilun- 
gen zu  Felde  zu  ziehen,  ohne  die  ausfuhrliche  Abhandlung 
von  mir  abzuwarten.  Ich  halte  es  hier  für  meine  Pflicht, 
meinem  Versprechen  gemäss,  ganz  speciell  auf  die  Wider- 
legung der  Eckhard 'sehen  Kritik  einzugehen,  um  den  Ver- 
dacht abzuweisen,  als  sei  irgend  eine  der  Eckhard' sehen 
Ausstellungen  begründet,  weil  ich  sie  ignorire. 

Die  Eckhard'schen  Ausstellungen  lassen  sich  unter 
zwei  Gesichtspunkten  betrachten;   von  dem  einen  aus  sucht 
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Eckhard  die  von  mir  aufgestellte  Behauptung  zu  entkräften, 
dase  Reizungen  oberhalb  des  aufsteigenden  Stromes  stärkere 
Zuckungen  hervorbringen,  wenn  der  Strom  vorhanden,  als  wenn 
er  es  nicht  ist,  falls  derselbe  eine  gewisse  Stärke  nicht  über- 
schreitet. Diese  Behauptung  von  mir  steht  bekanntlich  in 
directem  Widerspruche  mit  Eckhard,  welcher  angiebt,  dass 
jede  oberhalb  eines  Constanten  Stromes  von*  beliebiger  Richtung 
angebrachte  Reizung  während  der  Stromesdauer  schwächer 
ausfalle  als  sonst,  und  ausserdem  noch  der  aufsteigende  Strom 
eine  stärkere  Wirkung  hierin  ausübe,  als  der  absteigende. 

An  dieser  meiner  Beriditigung  der  Eckhard 'sehen  Irr- 
thümer  hat  dieser  nun  folgende  Ausstellungen  zu  machen: 

a)  „Der  Versuch  mit  dem  Inductionsstrom  ist  in  seiner 
Anlage  zwar  richtig,  aber  die  Eile,  mit  der  Herr  Dr.  Pflü- 
ger zur  Publication  seiner  Resultate  schreitet,  hat  es  ihm 
nicht  gestattet,  uns  Mittheilung  über  diejenigen  Einzelheiten 
des  Versuches  zu  machen,  durch  deren  Darlegung  man  erst 
das  überzeugende  Vertrauen  auf  einen  Versuch  gewinnen  muss. 
Man  war,  da  es  sich  um  ein  vollkommen  neues,  und  in  ge- 
wisser Beziehung  auffallendes  Factum  handelt,  berechtigt. 
Folgendes  zu  erwarten:  1)  eine  Angabe  der  Grenzen  der 
Stromstärken,  innerhalb  deren  sich  das  neue  Phänomen  zeigen 
soll.  Man  könnte  für  den  Fall,  dass  ihm  zur  Angabe  der 
Stromstärice  in  absolutem  Maasse  die  uöthigen  Hülfsmittel 
nicht  zu  Gebote  gestanden  hätten,  sich  schon  mit  einer  Be- 
schreibung der  angewandten  Vorrichtungen  begnügen. ^^ 

Hiergegen  habe  ich  Nichts  einzuwenden,  als  dass  es  sich  bei 
der  vorläufigen  Mittheilung  von  selbst  verstand,  dass  ich  die 
genaueren  Angaben  erst  später  machen  würde,  um  so  mehr, 
als  ich  nicht  gewillt  sein  konnte,  durch  Preisgebung  meiner 
erfolgreichen  Methoden  einem  Anderen  die  weiteren  Früchte 
meiner  Bemühungen  zu  überlassen. 

Eckhard  wünschte  femer: 

2)  „Angaben  über  die  Beschaffenheit  der  Inductions- 
stosse,  und  die  wegen  derselben  bei  Anstellung  des  Versuchs 
zu  nehmenden  Vorsichtsmaassregeln.  Die  Inductionsstösse, 
deren  sich  Herr  Dr.   Pflüger  bedient,    waren  ohne  Zweifel 
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solche,  welche,  wenn  sie  bei  Abwesenheit  des  Stromes  der 
Kette  im  Nerven  diesen  durchsetzten,  nicht  das  Maximum 
der  Zuckung  erregten,  weil  man  nicht  leicht  erwarten  kann, 
dass  unter  Anwendung  solcher,  die  das  thun,  noch  eine  deut- 
liche Erhöhung  der  Zuckung  bei  Anwendung  des  constanten 
Stromes  zur  Wahrnehmung  komme. 

Die  Arbeit  mit  solchen  schwächeren  Inductionsströmen 
hat  aber  ihr  Missliches.  Ich  habe  dies  besonders  in  Erfah- 
rung gebracht,  als  ich  zuerst  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit 
in  dem  oben  genannten  Falle  nachweisen  wollte.  Eine  kleine 
Aenderung  in  der  Geschwindigkeit  der  Schwungscheibe  des 
Myographions  kann  die  Beschaffenheit  des  Inductionsstosses 
abändern  und  ohne  besondere  Yorsichtsmaassregeln  zu  neh- 
men, raubt  dieser  Gedanke  fortwährend  das  Vertrauen  zu 
solchen  Versuchen.  Im  gedachten  Falle  gewährte  mir  die 
ähnliche  Erfahrung,  welche  ich  bei  der  Reizung  mit  Kochsalz 
gemacht  hatte,  eine  wesentliche  Stütze.  Für  Herrn  Dr.  Pflü- 
ger aber  erwuchs  daraus  die  besondere  Noth wendigkeit,  an- 
zugeben, wie  er  sich  gegen  diese  mögliche  Fehlerquelle  ge- 
sichert. " 

Hiergegen  bemerke  ich,  dass  ich  bei  meiner  Methode 
nicht  das  Myographien  rotiren,  sondern  den  Muskel  nur  Striche 
machen  liess,  einmal  während  der  constante  Strom  vorhanden 
war  und  einmal  während  dies  nicht  stattfand.  Das  wieder- 
holte ich  für  einen  Schenkel  etwa  60  mal  und  mehr.  Hier 
wechselten  nun  stets  sehr  schwache  oder  keine  Zuckungen 
mit  sehr  starken  Zuckungen  regelmässig  ab.  Da  die  durch  die 
Manipulation  entspringenden  Fehler  die  Reizung  bei  Vorhan- 
densein des  Constanten  Stromes  in  derselben  Weise  afficiren  wie 
bei  dem  Nichtvorhandensein,  so  konnten  jene  regelmässi- 
gen Abwechselungen  nicht  in  ihnen  begründet  sein,  sondern 
sie  mussten  abhängen  von  der  Variation  der  gegebenen  Varia- 
bein, deren  periodische  Schwankungen  getreu  sich  wiederspie- 
gelten in  synchronen  periodischen  Schwankungen  der  Werthe 
der  Hubhöhen.  Dieses  ist  vollkommen  streng,  wenn  auch  viel- 
leicht nicht  elegant.  Ich  habe  übrigens  später  den  Inductions- 
schlag  durch  einen  Fallapparat  erregt,  welcher  bewirkte,  dass, 
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weil  der  fallende  Korper  immer  aus  derselben  Höhe  herabfiel, 
der  primäre  Kreis  immer  mit  derselben  Geschwindigkeit  ge- 
offiiet  oder  geschlossen  wurde.  Hiermit  fallt  denn  jener  Ein- 
wand Eckhardts  gane  weg.  Denn  die  so  erhaltenen  Zuk- 
kungen  differirten  ohne  den  constanten  Strom  um  so  kleine 
Grössen,  welche  gegen  die  zu  beobachtenden  Differenzen  ver- 
schwanden. Gleichwc^l  erhielt  ich  hier  stets  durch  Reizung 
oberhalb  des  aufsteigenden  Stromes  stärkere  Zuckungen  wäh- 
rend der  Stromesdauer,  als  wenn  dieser  nicht  vorhanden  war. 

—  Endlich  habe  ich  auch  noch  die  Erhöhung  der  Erregbar- 
keit nunmehr  durch  chemische  Beizung  nachgewiesen  und  zwar 
messend,  indem  ich  den  Muskel  die  Hubhöhe  während  des 
Tetanus    auf   eine    berusste    Glasfläche    aufzeichnen    liess.  — 

—  Schliesslich  aber  muss  ich  bekennen,  dass  Eckhard  we- 
nigstens bei  seinem  Verfahren,  die  Geschwindigkeit  der  Schwung- 
scheibe aus  der  geschätzten  Entfernung  der  Centrifugalkugeln 
zu  bestimmen,  gar  kein  Recht  hatte,  an  meiner  Methode  Aus- 
stellungen zu  machen,  da  gewiss  Schliessung  und  Oeffnung  mit 
der  Hand  noch  sicherere  Resultate  giebt,  als  solche  Schätzung 
des  Abstandes  zweier  fortwährend  um  einander  rotirender  Ku- 
geln, deren  scheinbarer  Abstand  ja  fär  das  ruhende  Auge 
fortwährend  variirt.  Denn  Eckhard  sagt  doch  selbst :  „Wählt 
man  Inductionsströme,  welche  reichlich  das  Maximum  der 
2kickung  erzeugen,  so  wird  eine  kleine  Differenz  in  der  Schnel- 
ligkeit des  Oeffnens  nicht  bemerkbar.  Hier  aber  wird  sie  es, 
woraus  folgt,  dass  man  sich  übe  (!I),  stets  bei  gleicher 
Entfernung  der  Centrifugalkugeln  die  Zuckung  ausführen  zu 
lassen.^^  (S.  Eckhard,  Beiträge  zur  Anatomie  und  Physio- 
logie.    Heft  I.  p.  34.) 

Eckhard  wünscht  ferner  die  besondere  Versicherung 
von  mir,  dass  und  wie  ich  mich  vor  unipolaren  Ableitungen 
gesichert  hätte. 

Wenn  ich  den  Oeffnungsschlag  benutzte,  so  isolirte  ich 
Präparat  und  die  Apparate  und  stellte  dann  die  bekannten  Con- 
trolversoche  mit  Durchschneidung  und  Unterbindung  an.  Ich 
habe  aber  meistens  mit  dem  Schliessungsschlagc  gearbeitet  und 
dieser  hat  gar  keine  unipolare  Wirkung,  wie  ich  gefunden  habe. 

4* 
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Eckhard  verlangte 

3)  „eine  Beschreibung  oder  Zeichnung  der  bei- 
den Curven,  woraus  man  sich  ein  Urtheil  über  die 
Grösse  der  Verstärkung  der  Zuckung  hätte  bilden 
können.  Dies  ist  noth wendig,  einmal,  weil  möglicherweise 
die  eine  Curve  nur  um  eine  so  geringe  Grösse  über  der  anderen 
liegen  kann,  dass  man  sich  nicht  des  Misstrauens  erwehren 
mag,  es  sei  dies  durch  einen  anderen  Umstand  bewirkt,  als  den, 
welchem  man  es  gern  zuschreiben  möchte;'**  der  Unterschied 
beträgt  nun  aber  bei  passender  Stromstärke  geradezu  das 
Maximum  der  Zuckung;  d.  h.  während  der  aufsteigende  con- 
stante  Strom  nicht  vorhanden  ist,  hat  man  die  Hubhöhe  Null, 
und  dann  das  Maximum  der  Hubhöhe,  wenn  der  constante 
Strom  aufsteigend  fliesst.  Eckhard  fährt  dann  fort:  „sodann, 
weil  die  Unterschiede  möglicher  Weise  so  gross  ausfallen,  dass 
die  Ursachen  dieser  Erscheinung  in  etwas  Anderem  als  in 
einer  erhöhten  Erregbarkeit  gesucht  werden  müssen;'' 
Warum?  das  lässt  sich  doch  in  der  That  auch  nicht  entfern- 
ter Weise  einsehen.  Woher  weiss  denn  Eckhard,  um  wie 
viel  die  geheimnissvolle  Wirkung  des  Stromes  die  Erregbar- 
keit abzuändern  vermag?  Wie  gross  dürfen  denn  nun  die 
beobachteten  Zuckungs  -  Differenzen  sein,  damit  die  Erschei- 
nung vom  Strome  abgeleitet  werden  könne?  Aber  wie?  Wenn 
ich  Eckhard,  dem  die  Grösse  der  Wirkungen  offenbar  ganz 
unbekannt  ist,  sage,  dass  die  Differenzen  vor  dem  absteigen- 
den Strom  eben  so  gross  ausfallen,  wenn  man  den  Versuch 
nach  seiner  Methode  passend  anstellt,  nämlich  nicht,  wie  er 
einen  bereits  ziemlich  starken  Reiz  verwendet,  wenn  der  Strom 
nicht  fliesst,  sondern  einen  Beiz,  der  kaum  eine  Zuckung  oder 
gar  keine  macht.  Natürlich  je  grösser  die  Zuckung  bereits 
ausfällt  bei  dem  gewöhnlichen  Zustande  des  Nerven,  um  so 
kleiner  muss  die  beobachtete  Differenz  ausfallen  mit  der  Zuk- 
kung,  welche  durch  Reizung  des  polarisirten  Nerven  erhalten 
ist,  weil  es  ja  ein  Zuckungsmaximum  giebt.  Nur  wenn  man 
das  Minimum  des  Reizes  wählt,  kann  man  also  bis  zu  einem 
gewissen  Punkte  erfahren,  wie  gross  die  Wirkung  des  Stromes 
sei,   welche  die  Erregbarkeit  erhöht.     Würde  Eckhard   nun 
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nicht  auch  folgerecht  die  Ton  ihm  beobachtete  Erhöhung  der 
Erregbarkeit  vor  dem  absteigenden  Strome  von  anderen  Ur- 
sachen herleiten  müssen,  als  von  dem  Constanten  Strom,  weil 
sie  so  gross  ist,  wie  sie  überhaupt  nur  sein  konnte,  eben  so 
gross,  als  die  vor  dem  aufsteigenden  Strome?  Vfie  gewaltig 
ist  aber  endlich  die  lähmende  Wirkung  des  Stromes?  Beize, 
weldie  weit  starker  sind,  als  diejenigen,  die  bereits  das  Maxi- 
mum der  Zuckung  hervorbringen,  werden  durch  ihn  vollkom- 
men unwirksam  gemacht.  Müsste  man  nun  mit  Eckhard 
nicht  auch  behaupten,  diese  Wirkung  könne  doch  nicht  gut 
vom  Strome  ausgehen,  weil  sie  doch  gar  zu  mächtig  sei? 
Gehen  wir  nicht  weiter  diesen  Betrachtungen  nach,  da  ihre 
Unhaltbarkeit  so  klar  zu  Tage  liegt.  Eckhard  wendet  sich 
darauf  zu  folgendem  Umstände,  wo  er  uns  die  Gefahr  einer 
Täuschung  vormalt. 

„Man  denke  sich,  es  werde  zuerst  die  Curve  aufgenom- 
men, welche  bei  alleiniger  Behandlung  des  Nerven  mit  dem 
Inductionsstrom  entsteht.  In  dem  Zeitraum  nun  von  der  Be- 
endigung derselben  bis  dahin,  wo  der  Inductionsstrom  zum 
zweiten  Male  den  Nerven  durchfahrt,  wird  die  constante  Kette 
geschlossen,  durch  welche  eine  Zuckung  entsteht.  Dabei  kann 
es  sich  nun  ereignen,  dass  die  Curve,  welche  der  zweiten  Bei- 
zung entspricht,  ihren  Anfang  von  einer  höheren  Abscisse 
nimmt,  weil  der  Muskel  seine  frühere  Länge  noch  nicht  wie- 
der erreicht  hat,  sei  es  in  Folge  der  durch  den  ersten  Induc- 
tionsstrom oder  durch  Schliessen  der  Kette  erfolgten  Zuckung.^^ 
Ich  sagte  schon  vorher  und  mache  mich  anheischig,  dies  je-, 
den  Augenblick  zu  demonstriren,  wie  ich  dies  in  meinen  Vor- 
lesungen gethan  habe,  dass  einmal  die  Zuckung  Null  und  dann 
durch  denselben  Inductionsstrom  das  Maximum  der  Zuckung 
hervorgebracht  wird,  wenn  unterhalb  des  Beizes  der  constante 
Strom  aufsteigend  fliesst  „Sollte  sich  auch  Herr  Dr.  Pflüg  er 
so  schwacher  aufsteigender  Ströme  bedient  haben,^'  fährt  Eck- 
hard fort,  „dass  keine  Schliessungszuckung  stattfand,  so 
bleibt  immer  noch  die  Gefahr  der  Täuschung  durch  die  Zuk- 
kung  durch  den  vorangegangenen  Inductionsstrom  bestehen 
und  das  um  so  mehr,    als  es  eine  Erfahrung  ist,    dass  je 
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oberflächlieher  die  Betrachtung,  desto  grösser  die 
Erhebung  über  Andere." 

Wir  sehen  hier,  dass  bei  Eckhard  ein  Moment  auftritt, 
an  dem  er  die  Stromstärken  schätzt,  nämlich  das  Zuckungs- 
gesetz! Aber  es  ist  doch  leicht,  sich  von  der  Thatsache  zu 
überzeugen,  dass  gerade  umgekehrt  der  schwache  aufsteigende 
Strom  nur  Schliessungszuckung  giebt  und  keine  OeflPnungs* 
Zuckung,  der  starke  aber  nur  Oeffhungszuckung  und  keine 
Schliessungszuckung.  Dann  freilich  ist  begreiflich,  warum 
Eckhard  niemals  das  Phänomen  gesehen  hat,  welches  er 
bekämpft;  denn  wenn  er  starke  Ströme  hatte,  glaubte  er 
schwache  zu  haben,  weil  keine  Schliessungszuckung  da  war, 
während  er  starke  vor  sich  zu  haben  glaubte,  wenn  er  Schlies- 
sungszuckung und  Oeffnungszuckung  wahrnahm,  in  Wirklich- 
keit aber  schwache  Ströme  vor  sich  hatte.  Jeder  Multiplica- 
tor,  eingeschaltet  in  den  Stromkreis,  hätte  ihn  eines  Besseren 
belehrt!  Wer  nun,  frage  ich,  ist  es,  dem  der  Vorwurf  ober- 
flächlicher Betrachtung  zu  machen  ist? 

Eckhard  fährt  dann  aber  fort: 

„b.  Gegenüber  den  Ausstellungen,  welche  den  von  Mes- 
sungen begleiteten  Versuchen  gemacht  wurden,  haben  die  durch 
Oeffnen  und  Schliessen  einer  einfachen  Kette  angestellten 
keine  Bedeutung  mehr;  um  so  weniger,  als  alle  Anhalts- 
punkte einer  Beurtheilung  derselben  fehlen.^^ 

Man  kann  sehr  gut  unterscheiden  mit  blossem  Auge,  ob 
eine  Zuckung  da  ist  oder  nicht;  mithin  bedarf  es  hierzu  kei- 
ner weiteren  Messung.  Ausserdem  beruft  sich  aber  Eckhard 
in  seinen  Versuchen  darauf,  dass  der  Kochsalztetuius  unter 
gewissen  Verhältnissen  durch  den  constanten  Strom  „offen- 
bar" verstärkt  wurde.  Warum  lässt  er  denn  nun  hier  for 
sich  das  Maass  mit  dem  Auge  zu,  während  er  meiner  Be- 
stimmung deshalb  jede  Bedeutung  abspricht?  Man  täusdit 
sich  sehr,  wenn  man  meint,  die  exacte  Forschung  läge  in  der 
Wahl  glänzender  und  complicirter  Apparate  1  —  Nein!  —  Sie 
liegt  ganz  wo  anders. 

„Man  weiss  nicht,"  fährt  Eckhard  fort,  „ob  er  sich 
polarisirbarer  Electroden   bedient,    wie   weit  die  Eleetroden- 
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paare  der  beiden  Ketten  von  einander  standen  und  ob  und 
wie  er  sich  versichert,  dass  das  Resultat  nicht  durch  Stromes- 
schleifen bedingt  war." 

Gegen  Stromesschleifen  schützt  Vorsicht  und  den  Beweis 
gegen  sie  liefert  Durcbschneidung;  die  Electroden  waren  aus 
Zinn,  das  sich  wenig  polarisirt,  aber  durch  seine  Polarisation 
den  Versuch  nicht  falsch  machen  konnte,  weil  ich  an  einem 
Schenkel  viele  Male  hinter  einander  bald  mit,  bald  ohne  Strom 
arbeitete  mit  regelmässiger  Abwechselung  starker  und  schwa- 
cher Zuckungen.  Was  könnte  die  Polarisation  anders  bewir- 
ken, als  eine  Schwächung  des  constanten  Stromes  bei  Ver- 
meidung der  Erschütterung  der  Electroden  ?  Hierdurdi  würde 
doch  nur  bewirkt,  dass  der  constante  Strom  schwächer  wirkte. 
Später  habe  ich  aber  ohne  Polarisation  die  Versuche  wieder- 
holt mit  genau  demselben  Erfolge.  Auf  den  Abstand  der 
Electrodenpaare  aber  kommt  nur  wenig  an.  Sie  hatten,  wie 
idi  ja  angegeben  habe,   alle  möglichen  Distanzen. 

Wie  sehr  Eckhard  selber  fühlt,  wie  schwach  seine  Ein- 
wände sind,  geht  deutlich  genug  aus  den  folgenden  Worten 
desselben  hervor,  worin  er  sagt:  „Zu  den  bisher  gemachten 
Bemerkungen,  mit  denen  ich  keineswegs  den  Angaben  des 
Herrn  Dr.  Pflüger  widersprochen  haben  wiil'^  -*-  obschon 
er  mich  mit  Beleidigungen  überhäuft  —  „und  welche  nur  den 
Zweck  hatten,  auf  den  Mangel  an  Vorsicht  und  Umsichtigkeit 
aufimerksam  zu  machen,  welche  bei  der  Ausführung  und  Dar- 
legung solch^  tückischer  Versuche  nothwendig  sind,  fügt  sich 
jetzt  nun  eine  Bemerkung  mehr  allgemeinen  Inhalts,  die  zwar 
^eichfalls  nicht  widerlegen,  aber  die  Wahrheit  jener  Angaben 
etwas  bedenklich  machen  soll."  —  Den  Vorwurf  des  Mangels 
an  Vorsicht  und  Umsichtigkeit  kann  ich  ruhig  über  mich  von 
dieser  Seite  her  ergeben  lassen,  indem  sich  zeigen  wird,  dass 
nicht  meine,  sondern  Eckhardts  Angaben  an  allen  Ecken 
und  Enden  zusammenbrechen,  wo  die  Kritik  und  der  strenge 
Versuch  an  sie  herantritt.  Tückisch  aber  sind  die  Versuche 
nicht,  sondern  bei  ausreichenden  Methoden  sind  sie  so  sicher, 
80  einfach,  dass  ich  keine  Thatsaohen  kenne,  selbst  nicht  in 
der  anorganischen  Physik,   welche   an  Constanz  ihnen  voran* 
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stehen.  Ich  stelle  diese  Behauptung  in  strengstem  Sinne  auf. 
Was  mm  die  allgemeinen  Betrachtungen  angeht,  die  meine 
Angaben  „etwas  bedenkliche^  machen  sollen,  so  lassen  sich 
diese  also  vernehmen: 

„Für  stärkere  constante  Ströme  von  zwei  und  mehr 
Elementen  gilt  das  Gesetz,  dass  die  aufsteigende  Richtung 
überall  lähme,  die  absteigende  nur  oberhalb  der  durchflossenen 
Strecke.  Für  schwächere  soll  eine  Abweichung  davon  statt- 
finden und  zwar  in  der  Weise,  dass  für  den  absteigenden 
Strom  die  vorige  Beziehung  bestehen  bleibe,  für  die  aufstei- 
gende sich  in  der  besprochenen  Weise  ändere.  Es  erscheint 
nun  nicht  recht  wahrscheinlich,  dass  nur  eine  Stromesrichtung 
eine  Abänderung  des  Gesetzes  herbeiführen  solle  und  nicht 
auch  die  andere.  Man  wird  sich  nicht  darauf  berufen  dürfen, 
dass  für  schwache  Strome  ja  die  wesentlich  andere  Wirkungs- 
art des  aufsteigenden  Stromes  durch  die  schon  alte  Erfahrung 
bewiesen  sei,  dass,  iiachdem  äusserst  schwache  Ströme  eine 
Zeit  lang  den  Nerven  aufsteigend  durchflössen  hätten,  mit  der 
Lösung  der  Kette  der  Muskel  zu  zucken  anfange  und  was 
bekanntlich  für  den  absteigenden  Strom  nicht  gelte;  denn 
nach  Heidenhain  soll  der  absteigende  Strom  ebenso  wirken.^^ 

Es  ist  bei  Eckhard,  als  ob  wir  so  genau  über  diese  so 
complicirten  Dinge  unterrichtet  wären,  dass  man  schon  a  priori 
den  Werth  der  Thatsachen  nach  philosophischen  und  zwar 
nicht  den  Thatsachen  entlehnten  Betrachtungen  abzuschätzen 
sich  unterfangen  könnte.  Aber  ich  will  sogleich  Eckhard 
auf  eine  andere  Thatsache  aufinerksam  machen,  die  ich  ge- 
funden habe  und  die  gleichfalls  ein  verschiedenes  Verhalten 
beider  Ströme  beurkundet.  Denken  wir  uns  ein  Electroden* 
paar  von  4  Mm.  Spannweite  an  der  tieferen  Stelle  des  Ischia- 
dicus  angelegt,  so  giebt  der  schwache  aufsteigende  Strom  nur 
Schliessungszuckung  und  keine  Oeffiiungszuckung,  wie  schon 
Ritter  wusste.  Der  starke  aufsteigende  Strom  giebt  nur  Oeff- 
nungszuckung  und  keine  Schliessungszuckung.  Also  das  Zuk- 
kungsgesetz  ist  für  den  schwachen  aufsteigenden  Strom  das 
Umgekehrte  von  dem  bei  starkem  aufisteigenden  Strome,  und 
wohl  zu  merken,  hier  ist  jene  Umkehr  nicht  durch  Modifioa- 
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tion  erzeugt,  indem  irgend  ein  frisch  präparirter  Froschschen* 
kel,  der  noch  gar  nicht  auf  electrischen  Reiz  rei^rt  hat,  keine 
Spur  von  Schliessungszuckung,  «ondern  nur  Oeffiiungszuckung 
giebt  bei  starkem  aufsteigendem  Strome  (4—6  Grrove),  wah- 
rend derselbe  nur  Schliessungszuckung  gegeben  hätte,  wenn 
der  Strom  sehr  schwach  gewesen  wäre  (unter  1  Grove).  Der 
schwache  absteigende  Strom  aber  giebt  unter  den  gegebenen 
Verh^tnissen  als  Regel  nur  Schliessungszuckung  und  keine 
od^  schwache  Oeffnungszuckung,  ebenso  der  starke.  Diese 
Thatsache  ist  nun  sehr  leicht  zu  constatiren  und  sehr  bestän- 
dig. Hier  also  zeigt  der  starke  absteigende  Strom  dasselbe 
Gesetz  wie  der  schwache,  während  dies  beim  aufsteigenden 
Strome  nicht  der  Fall  ist.  Die  Thatsache  demnach  —  und 
nidits  als  sie  —  kann  hier  entscheiden.  Am  Geraihensten 
war  es  demnach,  dass  sich  Eckhard  nun  wieder  dem  Ex- 
perimente zuwandte,  um  nochmals  zu  prüfen,  ob  meine  An- 
gaben richtig  seien.  Freilich  scheitert  wiederum  sein  Bestre- 
ben an  der  Ohnmacht  seiner  Methoden. 

Eckhard  fangt  wieder  an,  nur  mit  schwachen  Strömen 
Curven  zu  zeichnen,  einmal  ohne,  einmal  mit  aufsteigendem 
Strome.  Die  Curven  theilt  er  in  zwei  Classen.  ,,Bei  denen 
der  ersten  liegen  je  zwei  zusammengehörige  Curven  entweder 
genau  aufeinander  oder  zeigen  keine  grösseren  Differenzen  von 
einander,  als  zwei  Curven,  welche  man  unmittelbar  hinter  ein- 
ander mit  demselben  Inductionsstrom,  ohne  einen  Constanten 
Strom  durch  den  Nerven  zu  leiten,  erhält.^^  (Hier  hätte  E  ck- 
hard  doch  gut  geihan,  uns  mitzutheilen ,  wieviel  sich  seine 
Curven  nun  von  einander  unterscheiden.  —  Ich  glaube,  sie 
werden  oft  sehr  verschieden  ausgesehen  haben.)  „Bei  denen 
der  zweiten  liegt  die  während  des  Schlusses  des  Constanten 
Stromes  geschriebene  Curve  deutlich  höher,  aber  wenn  man 
ihren  Anfangstheil  genauer  und  mit  Hülfe  einer  Loupe  unter- 
sucht, so  ergiebt  sich,  dass  diese  grössere  Erhebung  nur  eine 
scheinbare  ist,  indem  das  eingetreten  ist,  was  ich  oben  als 
Möglichkeit  hinstellte.  Die  Fig.  1.  (s.  unsere  Fig.  1.)  stellt 
die  Anfangsiheile  zweier  zusammengehöriger  Curven  der  Art 
dar.     Die '  Horizontale   f  wurde  von   der  zeichnenden  Spitze 
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des  Myographions  geschrieben,  als  die  Schwungsdieibe  lang- 
sam mit  der  Hand  an  jener  vorbei  bewegt  wurde.  Die  Curve 
a  entstand,  als  nur  ein  Inductionsstoss  aufsteigend  den  Ner- 
ven am  centralen  Stumpfe  durchsetzte.  Die  b  wurde  ge- 
schrieben, als  derselbe  Induotionsstrom  angewandt  wurde, 
während  unterhalb  seiner  Electroden  ein  oonstanter  Strom, 
dessen  Starke  sich  innerhalb  der  oben  angegebenen  Grenzen 
hielt,  aufsteigend  in  Nerven  floss.  f '  ist  das  Ende  der  Curve 
a,  f ''  das  der  b,  da  bekanntlich  der  Muskel  meist  sehr  lang- 
sam zu  seiner  vorigen  Länge  zurückkehrt.  Hier  ist  ersichtlich, 
dass  b  deshalb  höher  liegt,  weil  der  durch  Sohluss  des  con- 
stanten  Stromes  zusammengezogene  Muskel  sich  noch  nicht 
wieder  zu  seiner  ursprünglichen  Länge  ausgedehnt  hatte.  In 
diesem  Falle  rührt  es  nicht  her  von  der  durch  den  arsten 
Inductionsstoss  entstandenen  Zuckung,  denn  dann  hätte  b 
tiefer  beginnen  müssen.  Begreiflicher  Weise  benutEe  ich 
keine  von  diesen  allen,  um  das  genannte  Gesetz  zu  demon- 
striren,  aber  ich  gebe  auch  nicht  zu,  dass  man  aus  ihnen  die 
Berichtigung  ableite,  welche  Herr  Dr.  Pflüg  er  wünscht.^^ 

Es  fragt  sich  nun:  Warum  hat  Eckhard  die  Erhöhung 
nicht  wahrgenommen? 

Betrachtet  man  seine  Figur,  auf  die  er  sich  soeben  be- 
rief und  bei  welcher  ich  voraussetzen  muss,  dass  sie  um  be- 
weisend zu  sein,  einem  wirklichen  Versudie  entnommen  ist, 
so  ergiebtsich,  dass  Eckhard  bereits  ohne  constanten  Strom 
sehr  starke  Zuckungen  aufzeichnen  liess,  welche,  wenn  sie 
das  Maximum  erreichen,  natürlich  nicht  wohl  noch  besonders 
grosse  Zuwächse  aufweisen  können,  wenn  die  Beizung  durch 
Erhöhung  der  Erregbarkeit  noch  mehr  gesteigert  wird.  Ich 
möchte  hierauf  kein  zu  grosses  Gewicht  legen,  da  Eckhard 
wohl  auch  ganz  schwache  Zuckungen  zufällig  vor  sich  be- 
kommen haben  wird.  Ich  bin  vielmehr  der  Ansicht,  dass 
Eckhardts  Versuche  an  folgendem  Uebel  laborirten,  über 
das  er  ganz  schweigt,  weil  er  die  Unsicherheit  seiner  Ver* 
suche  in  ein  zu  grelles  Licht  gestellt  haben  würde.  loh  meine 
die  Beherrschung  der  Zuckung  mit  dem  Oefinungsinductions- 
sdilag.     Denn  der  Leser  würde  freilich  dann  erstaunen,  wenn 
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er  vernehmen  wurde,  dass  dieser  Oeffnungsschlag,  scheinbar 
unter  denselben  Bedingungen  durch  den  Nerven  geleitet,  bald 
kleine  bald  grosse  Zuckungen  hervorbringt,  ohne  dass  man 
hierzu  eines  constanten  Stromes  bedarf.  Nun  lässt  sich  wohl 
trotzdem  für  die  gröberen  Veriiältnisse  zu  Stande  kommen, 
für  die  feineren  aber,  um  welche  es  sich  handelt,  gelingt  dies 
nicht  mehr.  Ich  wenigstens  habe  mit  einer  Methode  den' 
Oeffiiungsschlag  erzeugt,  wo  die  mechanische  Vorrichtung 
scheinbar  alle  Cautelen  innehielt,  um  den  primären  Kreis  steta 
auf  dieselbe  Weise  zu  öffnen.  Aber  umsonst;  die  ^Fehler- 
grenzen  bewegten  sich  in  so  hohen  Werthen  wie  die  zu  be- 
obachtenden. Von  diesem  wichtigen  Punkte  schweigt  nun 
Eckhard  ganz,  während  er  den  Leser  von  Kleinigkeiten 
unterhält,  deren  Beobachtung  sich  so  von^selbst  versteht,  dass 
ihre  Erzählung  ihm  jeder  gern  erlassen  hätte.  Liegt  aber 
hierin  nioht  der  Grund  des  von  ihm  erhaltenen  negativen  Re- 
sultates, so  liegt  er  gewiss  in  der  unrichtigen  Stromstärke, 
da  seine  £lectrodenstellungen,  die  er  später  angiebt,  ausrei- 
chen, um  die  Erscheinungen  wahrzunehmen.  Wollte  Eckhard 
mir  widersprechen,  mich  behandeln,  wie  er  es  thut,  so  war 
es  nothwendig  für  ihn,  die  Err^barkeit  als  Ehinction  der 
Stromstärke  zu  untersuchen,  indem  letztere  von  Null  aus 
stetig  anschwillt.  Zwei  oder  drei  Stroma^ärken  willkürlich 
und  ohne  Plan  herauszugreifen,  das  ist  eine  Methode,  die  zu 
gar  Nichts  fuhren  kann.  Er  meint  zwar,  wenn  er  eine  so 
anpassende  Wahl  getroffen,  sei  das  nicht  seine  Schuld.  Wa- 
rum nicht,  da  er  sich  doch  auf  Grund  seiner  Versuche  ein 
Urtheil  anmasst?  Ich  werde  spater  zeigen,  wie  leicht,  ein- 
fach und  sicher  diese  Funktion  sich  verfolgen  lässt,  natürlich 
nidit,  indem  ich  mich  der  Fäden  bediene,  deren  Widerstand 
60  variabel  sein  muss  und  deshalb  so  unsicher  um  Stromstärken 
zu  reguliren. 

Eckhard  weis't  endlich  noch  darauf  hin,  dass  das  Phä- 
nomen sich  vielleidit  nur  bei  besonderen  Erregbarkeitszustän- 
den  zeige.  Dem  ist  nicht  so  —  sondern  das  Phänomen  zeigt 
sidi  bei  jedem,  sage  bei  jedem  EVosche.  Ich  habe  es  be- 
stätigt gefunden  im  Frahjahr,   Sommer,   Herbst  und  Winter, 
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und  zwar  in  jedem  Monate.  Ich  habe  es  gefunden  eben  so 
sicher  und  bestandig,  niemals  versagend  bei  frisch  gefangenen 
Sommerfröschen,  wie  bei  solchen,  die  im  Winter  aus  dem 
Eise  genommen  waren.  Ich  habe  es  gleichfalls  bestätigt  ge- 
funden bei  lange  eingefangenen,  bei  kranken  wie  bei  gesunden 
Thieren.  Ja  ich  habe  endlich  mich  überzeugt,  so  überflüssig 
es  auch  sein  mochte,  dass  beide  Varietäten  der  Rana  escu- 
lenta  ebenfalls  immer  auf  das  Deutlichste  das  Phänomen  zeigen, 
ohne  dass  ich  dabei  eine  Loupe  zu  incommodiren  brauchte, 
da  ich  die  Zuckung  Null  mit  dem  Zuckungsmaximum  zu  ver- 
gleichen hatte.  Ich  kam  dieser  Vorsicht  darum  nach,  weil 
in  Giessen,  wo  Eckhard  lebt,  nur  die  kleine  Varietät  der 
esculenta  vorkommt,  während  sich  hier  beide  Varietäten  vor- 
finden. Bekanntlich  wird  die  eine  in  ihren  erwachsenen 
Exemplaren  sehr  viel  grosser  als  die  andere,  ist  weniger  leb- 
haft gefärbt,  meist  von  einem  dunklen  Graugrün,  mit  nicht 
so  tief  schwarzen,  sondern  mehr  schmutzig  dunklen  Flecken, 
wie  die  andere,  deren  sehr  glatte  spiegelnde  Haut  lebhaft 
grün  gefärbt  ist  und  schärfer  begrenzte  tief  schwarze  Flecke 
trägt. 

Ich  werde  im  Laufe  dieses  Werkes  genau  die  Methode 
bezeichnen,  unter  welcher  das  Phänomen,  über  welches  wir 
handeln,  zur  Erscheinung  tritt.  Freilich  sind  sie  so  einfach, 
dass  Eckhard  sie  hätte  sofort  finden  müssen,  als  er  noch- 
mals an  die  Thatsachen  heranging. 

Ich  wende  mich  nunmehr  zu  dem  zweiten  Theile  von 
Eckhardts  Kritik,  in  welcher  derselbe  solche  Angaben  von 
mir  zu  entkräften  sucht,  worin  ich  ganz  neue  Thatsachen 
aufstelle,  die  mit  seiner  Arbeit  zunächst  in  gar  keiner  Bezie- 
hung stehen,  weil  er  nämlich,  wie  er  meint,  die  Schwierig- 
keiten für  unübersteiglich  hielt,  die  zu  jenen  fuhren  konnten. 

„Uebrigens  vergleiche  man  den  Schluss  der  Kritik  über 
den  zweiten  Theil  der  Behauptung  Pf  lüger 's,  zu  der  wir 
jetzt  übergehen.  Es  ist  die  von  ihm  behauptete  Erweiterung 
des  von  mir  (??  Ref.)  aufgestellten  Satzes,  in  der  Angabe 
bestehend,  dass  die  jedesmaligen  Wirkungen  des  Stromes  be- 
züglich der  von  ihm  eingeleiteten  Veränderungen   der  Erreg- 
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barkeit  von  deü  Electroden  aus  asymptotisch  abnehmen  sollen, 
gerade  so,  wie  dies  mit  dem  Elecirotonos  der  Fall  ist.  Ich 
will  den  Angaben  des  Herrn  Dr.  Pfluger  nicht  insofern 
widersprechen,  als  ich  behaupte,  an  der  Sache  sei  durchaus 
nichts  Wahres,  aber  ich  erlaube  mir,  den  Leser  auf  die  grossen 
Schwierigkeiten  aufmerksam  zu  machen,  welche  uns  hier  ent- 
gegentreten und  von  deren  Existenz,  noch  viel  weniger  von 
deren  Ueberwindung  uns  Herr  Dr.  Pfiuger  etwas  gesagt 
hat^^  Aus  dem  einfachen  Grunde,  weil  das  nicht  in  die  vor- 
läufige Mittheilung  gehörte.  „Ich  muss  offen  bekennen,  dass 
ich  dieserhalb  die  Frage  gar  nicht  in  Angriff  genonunen  habe, 
obgleich  nichts  näher  liegt,  als  auf  dieselbe  zu  verfallen,  nichts 
näher,  als  sich  die  Sache  so  auszusinnen,  wie  sie  Herrn  Dr. 
Pflüger's  Angaben  entspricht,  insbesondere,  wenn  man  sich 
vorstellt,  dass  die  Theorie  des  Electrotonus  in  ihrer  jetzigen 
Form  ohne  besonderen  Zusatz  die  in  Rede  stehenden  Phäno- 
mene erkläre.'^     (S.  Eckhard,  a.  a.  O.  p.  354.) 

Nun  dann  bleibt  mir  doch  wenigstens  das  Verdienst  der 
Ueberwindung  jener  Schwierigkeiten  des  Experimentes.  Aber 
auf  der  nächsten  Seite  sagt  Eckhard  von  diesen  sich  nach 
ihm  also  quasi  von  selbst  verstehenden  Angaben:  „Ich  will 
die  Kritik  dieses  Punktes  damit  beschliessen ,  aufzuzeigen, 
dass  auch  &r  die  Vorstellung  gewisse  und  zwar  nicht  un- 
bedeutende Schwierigkeiten  erwachsen,  wenn  man  an  die 
Richtigkeit  der  Pflüger^schen  Angaben  in  ihrem  ganzen  Um- 
fange glaubt.  Auf  Seite  345  gesteht  er,  dass  es  sich  „um 
ein  neues  und  in  gewisser  Beziehung  auffallendes  Fac- 
tum^^  handelt  Bald  also  sind  bei  Eckhard  die  Thatsachen 
„anffidlend^S  ^^neu^S  bieten  nicht  „unbedeutende  Schwierig- 
keiten der  Erklärang^S  bald  liegt  nichts  näher,  „als  auf  die- 
selben zu  verfallen,  nichts  näher,  als  sich  die  Sache  so  auszu- 
sinnen^' ,  wie  ich  sie  angebe  —  eine  Logik,  die  wirklich  ohne 
Beispiel  ist.  Eckhard  fährt  darauf  in  seiner  Betrachtung 
meiner  Angabe  fort:  „Ein  paar  Versuche  die  ich  einmal  frü- 
her in  Bezug  auf  diesen  Punkt  anstellte,  ergaben,  dass  sich 
die  Sache  auf  dem  Cylinder  des  Myographions  ganz  anders 
als  auf  dem  geduldigen  Papier  ausnimmt 


62  GeMbiehte. 

,,Uin  nun  von  den  Schwierigkeiten  zu  reden,  so  sind  sie 
theils  experimenteller,  theils  theoretischer  Natur.  Zunächst 
treten  alle- diejenigen  Bedenken  in  Kraft,  die  ich  bereits  oben 
angezogen.  Dazu  kommt  nun  nodi  Folgendes.  Erstens  wird 
sich  überall  der  vom  Electrotonus  herrührende  Strom  ein- 
mischen und  zwar  an  den  verschiedenen  Stellen  des  Nerven 
in  verschiedener  Weise.  Es  ist  möglich,  dass  dieser  Einfluss 
für  manche  Anordnungen  unmerkbar  wird,  jedenfalls  aber  be- 
darf es  der  besonderen  Untersuchung,  deren  sich  Herr  Dr. 
Pflüger  so  gerne  überhebt.  ^^  Gegen  diese  animose  Bemer- 
kung Folgendes:  Der  „ Kenner ^^  hat  gelesen,  dass  ich  bei 
Reizung  mit  der  Kette  den  reizenden  Strom  in  gleicher  Rich- 
tung mit  dem  Strome  des  Electrotonus  hindurchsandte,  wenn 
ich  Abnahme  der  Erregbarkeit  nachweisen  wollte,  sodass  also 
ein  stärkerer  Strom  in  den  Nerven  einbrach,  wenn  ich  die 
schwächere  Wirkung  sehen  wollte.  Wurde  aber  die  Erhöhung 
demonstrirt,  so  war  der  Strom  der  reizenden  Kette  entgegen- 
gesetzt dem  Strome  des  Electrotonus,  was  ich  ausdrucklich 
in  meiner  ersten  Mittheilung  angegeben  habe.  Wenn  also  die 
Erhöhung  der  Erregbarkeit  aufbrat,  reizte  ioh  mit  einem 
schwächeren  Strom,  um  dann  a  fortiori  .auf  die  Erhöhung 
schliessen  zu  können.  Jeder  sieht  also,  wie  sehr  ich  auf  die- 
sen Umstand  Rücksicht  genommen,  sogar  aus  der  vorläufigen 
Mittheilung.  Bei  den  Inductionsströmen  kann  mich,  wenig- 
stens von  Eckhard's  Seite,  kein  Vorwurf  treflfen,  da  ich 
mich  ganz  desselben  Verfahrens  wie  er  bediente.  Meine  Eleo- 
troden  des  reizenden  Stromes  lagen  zwar  mitunter  denen  des 
consianten  Stromes  näher.  Aber  ich  hatte  ja  auch  schwächere 
Ströme  ab  er,  der  ebenfalls  sich  durch  Nichts  überzeugt  hat, 
von  welchem  Einfluss  diese  Ströme  sein  könnten,  ja,  wie  ich 
zeigen  werde,  sogar  eine  unrichtige  Vorstellung  darüber  hatte, 
da  er  glaubt,  dass  der  kreisende  Strom  des  Electrotonus  bei 
Anlegung  der  Electroden  des  secundären  Induotionskreises 
die  Erregbarkeit  des  Nerven  herabsetze,  wiübrend  gerade  das 
Umgekehrte  stattfindet. 

Eckhard  fahrt  fort:  „Zweitens  ist  zu  beachten,  dass 
wahrend  man  für  denselben  Strom  verschiedene  Strecken  des 
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Nerven  auf  seine  Erregbarkeit  prüfen  will,  diese  selbst  sich 
während  dieser  Zeit  ändert/'  Diesen  £inwand  beseitigte  ich 
dadurch,  dass  ich  vielemal  hinter  einander  zwei  gegebene 
Punkte  prüfte,  einmal  bei  vorhandenem  und  das  andere  Mal 
bei  nicht  vorhandenem  Strom,  und  so  jene  Erregbarkeits- 
schwankimgen  eliminirte.  „Daher  dürften^S  fahrt  Eckhard 
fort,  „vorausgesetzt,  dass  die  quantitativen  Unterschiede  in 
der  Veränderung  der  Erregbarkeit  auf  den  verschiedenen 
Strecken  des  Nerven  so  gross  sind,  sich  nur  die  allergröbsten 
Züge  eines  Gesetzes  durch  das  Experiment  aufdecken  lassen, 
und  durch  offenes  Bekenntniss  würde  man  ersehen,  wie  viel 
Hjpothetisches  demselben  anhaftet/^  Ich  werde  das  Gegen- 
theii  beweisen.  „Wie  es  in  Wirklichkeit  mit  diesen  Dingen 
steht,  geht  z.  B.  daraus  hervor,  dass  ich  beim  besten  Willen 
nicht  einmal  mit  Sicherheit  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit 
jenseits  der  negativen  Electode  bei  schwachen  aufsteigenden 
Strömen  habe  nachweisen  können,  wie  viel  weniger  noch  einen 
Unterschied  in  denselben  in  der  von  Pflüger  angegebenen 
Weiset' 

Wenn  aber  nun  Eckhard  eines  Tages,  nachdem  ich 
ihm  die  Methode  überliefert  haben  werde,  sich  überzeugen 
wird  zu  seinem  Erstaunen,  dass  die  von  mir  beobachteten 
Unterschiede  enorm  sind,  so  gross,  als  sie  überhaupt  ausfallen 
können,  da  die  Differenzen  dem  Zuckungsmaximum  gleidi- 
kommen,  wie  dann?  Dann  wird  jener  Säte  wohl  eine  für 
Eckhard  sehr  unangenehme  Bedeutung  gewinnen. 

„Man  muss  bei  derartigen  Versuchen  nicht  vergessen,'^ 
folgert  Eckhard  weiter,  „dass  es  hier  wie  im  Gebiete  des 
Mikroskopischen  eine  Grenze  des  sicher  Demonstrirbaren  giebt, 
dat«  man  diese  der  Wahrheit  zu  Liebe  respectiren  müsse  und 
sie  nicht  zu  Liebe  einer  Idee  überschreiten  dürfe.^'  Es  han- 
delt sich  hier,  wie  gesagt,  um  nichts  Mikroskopisches,  son- 
dern um  die  grössten  Differenzen,  so  bedeutend,  dass  ich  sie 
jedem  für  das  blosse  Auge  anschaulich  machen  will.  „Hat 
aber  dennoch  Herr  Dr.  Pflüge r  seine  Ueberzeugung  auf  dem 
Wege  des  Experimentes  gewonnen",  fahrt  Eckhard  fort,  „so 
hatte  er  ohne  Zweifel  die  Aufgabe,    uns  seine  Methode  aus- 
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fuhrlicher  mitzutheilen ,  als  es  geschehen/^  Hier  also  wagt 
es  Eckhard,  nachdem  er  unfähig  gewesen,  die  yorhandenen 
Thatsachen  zu  constatiren,  kurz  und  gut  mich  der  Unredlich- 
keit anzuklagen,  zu  verstehen  zu  geben,  dass  ich  die  beschrie- 
benen Versuche  wohl  erfunden  haben  möchte!  Wozu,  frage 
ich,  in  ehrlich  wissenschaftlichem  Kampfe  so  schnöde  Waf- 
fen? Wird  Fehl  und  Irrthum  Wahrheit,  wenn  er  der  edlen 
W^ürde  sich  entschlägt  und  mit  Verleumdung  sich  verschwisteit? 
—  Nicht  genug!  setzt  listig  darauf  Eckhard  noch  hinzu: 
„Eine  Bemerkung  noch  kann  ich  jedoch  hier  nicht  unter- 
drücken; die  Frage  nämlich,  weshalb  die  in  Rede  stehende 
Behauptung  nur  in  der  ersten  Mittheilung  erscheint,  in  wel- 
cher nur  von  solchen  Versuchen  die  Kede  ist,  bei  welchen  die 
Schätzung  der  Zuckung  dem  blossen  Anschein  nach  geschah; 
weshalb  hat  uns  Herr  Dr.  Pflüger  nicht  die  Resultate  sei- 
ner Messungen  am  Myographien  mitgetheilt  und  aus  welchem 
Grunde  verschweigt  er  die  Sache  in  seinem  Hemmungsnerven- 
vensystem,  wo  er  doch  sorgsam  alle  Blätter  des  für  ihn  zu 
windenden  Lorbeerkranzes  zusammengetragen?^^  Hierauf  Fol- 
gendes: Ich  habe  im  Hemmungsnervensystem  diejenigen  Ar- 
beiten von  mir  erwähnt,  die  in  einer  bestimmten  Beziehung 
standen  zu  den  dort  behandelten  Fragen.  Was  damit  nicht 
zusammenhing,  wurde  natürlich  übergangen.  In  der  zweiten 
Mittheilung  aber,  wo  ich  die  Versuche  mit  Hülfe  des  Myogra- 
phions  machte  und  mich  des  Oeffnungsschiages  einer  Induc- 
tionsvorriditung  bediente,  habe  ich  allerdings  Nichts  gesagt 
von  der  asymptotischen  Abnahme  des  Erregbairkeitszuwachses 
mit  der  Entfernung  von  dem  Constanten  Strome,  was  ich  in 
der  ersten  Mitheilung  behauptete,  wo  ich  mich  als  Reiz  der 
Schliessung  einer  Kette  bediente.  Dies  hat  allerdings  seinen 
guten  Grund,  aber  einen  anderen  als  Eckhard  vermuthete. 
Arbeitet  man  nämlich  mit  einer  Kette  als  Reizmittel,  so  findet 
man,  dass  es  sehr  leicht  ist,  durch  Einschaltung  von  Wider- 
ständen und  Nebenschliessung  die  Grösse  der  Zuckung  inner- 
halb der  hier  nothwendigen  Grenzen  zu  beherrschen,  selbst 
wenn  die  Schliessung  nur  mit  der  Hand  in  Quecksilber  mit 
amalgamirten  Hacken  ausgeführt  wird.      Versucht  man  aber 
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die  Zuckung  mit  dem  Oeffhungsschlag  ähnlich  zu  beherrschen, 
so  zeigt  es  sich,  dass  dies  nicht  geht,  indem  bald  grosse,  bald 
kleine  Zuckungen  unter  scheinbar  denselben  Verhältnissen  auf- 
treten. Das  ist  nun  der  Grund,  weshalb  ich  damals  den  fei- 
nem Gang  des  Verlaufs  der  Curve  der  veränderten  Erregbar- 
keit mit  Hülfe  des  Inductionsstroms  nicht  zu  bestimmen  ver- 
mochte und  obwohl  ich  überzeugt  war,  dass  er  sich  auch  so 
müsse  erweisen  lassen,  doch  schwieg,  um  in  keiner  Weise 
mehr  zu  sagen,  als  mich  die  Thatsachen  gelehrt  hatten.  Ich 
publicirte  die  Resultate,  weil  mich  eine  längere  Unterbrechung 
der  Fortsetzung  der  Versuche  entzog,  zu  denen  ich  erst  spä- 
ter zurückkehren  konnte.  Nun  sind  die  Mittel  gefunden,  durch 
den  Indactionsstrom  die  Zuckung  zu  beherrschen,  und  nun  ist 
audi  für  ihn  das  gleiche  Gesetz  wie  bei  der  Kette  erwiesen. 
Das  ist  die  Sache!  — 

Eckhard  wendet  sich  dann  zu  einer  Erörterung,  die  von 
theoretischer  Seite  her  meine  Angaben  entkräften  soll. 

„Ich  will^S  ^gt  ^r?  ^^die  Kritik  dieses  Punktes  damit  be- 
schliessen,  aufzuzeigen,  dass  auch  für  die  Vorstellung  gewisse 
«  und  zwar  nicht  unbedeutende  Schwierigkeiten  erwachsen,  wenn 
man  an  die  Richtigkeit  der  Pflüger'schen  Angaben  in  ihrem  gan- 
zen Umfange  glaubt",  während  vorher,  wie  sich  der  Leser  er- 
innert, Nichts  einfacher.  Nichts  natürlicher  war,  als  dieselben 
80  auszusinnen,  wie  ich  sie  machte.  „Nehmen  wir  also  an, 
es  seien  dieselben  experimentell  ausser  allen  Zweifel  gestellt  und 
analysiren  wir  folgenden  Fall.  Es  werde,  wie  Fig.  3.  (S.  un- 
sere Fig.  2.)  zeigt,  der  Nerv  von  einem  aufsteigenden  Strome 
durchflössen.  Dann  sind  die  Zuckungen  auf  der  Nervenstrecke 
von  der  positiven  Electrode  nach  dem  Muskel  hin  geschwächt 
und  zwar  in  der  Art,  dass  die  durch  Reizung  der  kleinen 
Strecke  ab  entlockte  Zuckung  kleiner  als  die  der  durch  cd 
und  die  durch  Reizung  dieser  kleiner  als  die  der  durch  ef 
u.  8.  w.  ausfällt.  Dies  heisst:  die  Schicht  ab  bietet  der  Er- 
regung des  Innervationsvorganges  einen  grösseren  Widerstand 
dar,  als  die  cd  und  diese  einen  grösseren  als  ef  u.  s.  w.  und 
daraus  folgt  (?)  der  Satz:  dass  in  dem  Maasse,  als  wir 
der   Erregung    des    Innervationsvorganges    Wider- 

Pflüfcr,  Der  eonttante  •lectriiche  Strom.  5 
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stand  bietende   Schichten   iUBBChiltei,    die  Grosse 
der  Zuckung  vtchBt 

,, Vergleichen  wir  hiermit  das  Resultat  der  Analyse  des 
Versuches,  den  die  Fig.  4.  (S.  unsere  Fig.  3.)  darsteUt.  Bei 
der  Beizung  der  Strecke  ab  fallt  während  des  Schlusses  des 
Constanten  Stromes  die  Zuckung  schwächer  aus,  als  bei  offe* 
ner  Kette,  ebenso  bei  der  jeder  weiter  ^on  der  positiven  Elec- 
trode  abgelegenen  Strecke  ^  nach  Behauptung  in  der  Weise 
unterschieden,  dass  mit  dem  Vorschreiten  in  jener  Sichtung 
die  Zuckung  an  Grrösse  zunimmt.  Nach  Versuch  3  bieten  die 
einzelnen  kleinen  Nervenstrecken  Widerstände,  deren  Grösse 
von  der  positiven  Electrode  aus  abnimmt,  aber  keine  ist  unter 
ihnen,  welche  die  Erregbarkeit  erhöhte.  Da  sich  nun  wohl 
Niemand  so  zu  der  Annahme  verstehen  wird,  dass  eine  Ner^ 
venstrecke^  wenn  sie  direct  gereizt  wird,  Widerstand  biete, 
diese  Eigenthümlichkeit  aber  aufgebe,  wenn  der  bereits  an 
einer  anderen  Stelle  erregte  Innervationsvorgang  sich  durch 
sie  hindurchpflanzen  soll;  so  kommen  wir  zu  dem  Schlüsse: 
in  dem  Maasse  als  wir  der  Erregung  des  Innervations- 
vorganges  Widerstand  bietende  Schichten  eiABOkal- 
tan,  Vlchst  die  Zuckung.  Dies  Resultat  stimmt  nicht 
nur  nicht  mit  dem  vorigen,  sondern  wir  würden  sogar  das 
Gegen theil  erwarten.  Um  diesen  Widerspruch  zu  heben,  kann 
man  allerdings  annehmen,  dass  der  motorische  Nerv  sich  von 
der  positiven  Electrode  aus  nach  dem  centralen  Ende  hin 
anders  verhalte,  als  nach  dem  peripherischen  hin.^^  Das  Alles 
ist  nicht  nöthig.  Wie  mir  recht  klar  aus  dieser  Eckhard'schen 
Betrachtung  hervoi^eht,  hat  er  sich  die  Dinge  doch  so  wenig 
zurecht  zu  legen  gewusst.  Wäre  nichts  als  diese  Thatsache 
zu  erklären,  wie  leicht  würde  es  mir  sein,  wie  ich  bereits 
firüher  Funke  brieflich  mittheilte,  die  Erscheinung^!  in  die 
schönste  Harmonie  zu  bringen  mit  du  Bois-Beymond's 
Lehre  vom  Electrotonus.  Warum  fiel  Eckhard  nicht  bei 
Behandlung  der  Frage  das  Magnetnadelschema  du  Bois-Rey-* 
mond's  ein?  —  Es  giebt  ja  unmittelbar  die  Erklärung,  so 
zwar,  dass  man  aus  ihm  das  von  mir  beobachtete  Gesetz  hatte 
a  priori  ableiten  können.     Denken  wir  uns  eine  sehr  lange 
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Reihe  von  Magnetnadeln  aufgehängt,  so  dass  alle  ihre  magne- 
tischen Axen  in  einer  geraden  Linie  liegen,  die  mit  dem 
magnetischen  Meridiane  zusammenfallen  möge.  Sie  kehren 
sich  also  alle  ihre  freundlichen  Pole  zu.  Lassen  wir  nun  an 
einer  Stelle  in  der  Nähe  der  Nadeln  und  mit  ihren  Axen  pa- 
rallel einen  electrischen  Strom  vorbeifliessen  und  denken  wir 
uns  denselben  so  stark,  dass  er  die  nächsten  Nadeln  zu  sich 
fast  senkrecht  stelle,  also  dass  ihre  Axe  zusammenfalle  mit 
dem  magnetischen  Aequator.  In  Folge  der  Femwirkung  der 
Nadeln  und  der  Kraft  des  Stromes  werden  nun  auch  die  ent- 
fernteren Nadeln  abgelenkt  werden,  um  so  mehr,  je  näher  dem 
Strome,  um  so  weniger,  je  weiter  sie  von  ihm  entfernt  sind. 
Sei  uns  dieser  Zustand  der  veränderten  Stellung  der  Nadeln 
mm  ein  Bild  des  Electrotonus,  jener  wunderbaren  veränderten 
Gleichgewichtslage  des  Nervenmaterie.  Lassen  wir  dann 
einen  zweiten  Strom  dem  ersten  parallel  in  der  Nähe  des 
ersten  vorbeifliessen,  so  wird  dieser  keine  Bewegung  in  dem 
Systeme  hervorzubringen  vermögen,  weil  die  Nadeln  ja  bereits 
senkrecht  auf  ihn  stehen,  wodurch  seine  Wirkung  paralysirt 
ist;  denn  seine  Componente  ist  jetzt  ein  Minimum!  Entfernen 
wir  uns  aber  mit  unserem  zweiten  Strome  von  dem  ersten 
und  lassen  nunmehr  den  den  Nadeln  parallelen  Strom  auf  die 
entfernten  einwirken,  so  wird  er  sie  mächtig  antreiben,  sich 
auf  ihn  senkrecht  zu  stellen.  Seine  Componente  ist  jetzt  ein 
Maximum;  die  entstandene  Bewegung  muss  sich  aber  —  das 
ist  klar  —  wegen  der  Fernwirkungen  der  Nadeln  auf  einander 
ganz  nothwendig  durch  das  ganze  System  fortpflanzen.  Denn 
die  Lage  einer  g^ebenen  Nadel  hängt  ab  von  den  Lagen 
aller  anderen.  Sobald  sich  eine  verschiebt,  müssen  alle  ver- 
schoben werden.  Das  ist  aber  offenbar  genau  die  Mechanik, 
welche  dasselbe  leistet,  wie  mein  Gesetz.  Freilich  ist  hier 
von  Widerständen,  die  Eckhard  so  nothwendig  annimmt, 
keine  Rede.  Die  unmittelbar  gereizte  Magnetnadel  bewegt 
sich  nicht,  sie  leitet  aber  die  eingeleitete  Bewegung  fort.  Dies 
mag  genügen,  um  zu  zeigen,  dass  wenigstens  mein  Gesetz 
auf  keine  Absurdität  in  mechanischer  Beziehung  fahrt,  wie 
es  Eckhard  bei   seiner  Auffassung  offenbar  glaubte.     Ich 
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werde  indessen  am  Schlüsse  des  Werkes  nochmals  auf  die 
Besprechung  der  Molecularhypothese  zurückkommen.  Eck* 
hard  fahrt  nun  fort: 

„Diese  Art  der  Betrachtung  ist  nicht  ungeeignet,  von 
theoretischer  Seite  her  auch  einige  Zweifel  an  dem  ersten 
Theile  der  Behauptung  anzuregen,  auf  welchen  wir  hiermit 
noch  einmal  zurückkommen.  In  Fig.  5.  (S.  unsere  Fig.  4.) 
ist  die  Erregbarkeit  durch  den  constanten  Strom  auf  der  Strecke 
ab  herabgesetzt.  Der  Grund  davon  muss  auf  ihr  selbst  allein 
oder  auf  ac  liegen  und  muss  daselbst  die  zu  Grunde  liegende 
Beschaffenheit  des  Nerven  so  stark  entwickelt  sein,  dass  sie 
durch  die  erhöhte  Erregbarkeit  abwärts  von  der  negativen 
Electrode  nicht  aufgehoben  werden  kann.  In  Fig.  6.  (S.  un- 
sere Fig.  5.)  reidit  die  Nervenstrecke  erniedrigter  Erregbarkeit 
vom  Muskel  an  bis  zur  negativen  Electrode  a.  Wie  sehr 
müsste  die  Erregbarkeit  der  kleinen  Nervenstrecke  ab  erhöht 
sein,  wenn  all  die  abwärts  liegenden  Widerstände  überwunden 
und  noch  eine  stärkere  Zuckung  stattfinden  sollte!'^  Ich  kann 
darauf  nur  sagen:  Es  ist  so I  Und  hiermit  schliesst  die 
Kritik.  Eckhard  aber  ist  nicht  zufrieden,  sondern  erdreistet 
sich  nun  zu  der  anmassenden  Bemerkung: 

„Doch  genug  davon.  Ich  glaube,  der  Leser  wird  sich 
hinlänglich  überzeugt  haben,  dass  die  Methode  des  Herrn  Dr. 
Pf  lüg  er  nicht  den  Anforderungen  der  Kritik  genügt."  Nach- 
dem sich  also  bis  hierher  Herr  Eckhard  in  einem  Wirrwarr 
von  falschen  Thatsachen,  irrigen  Schlüssen  und  Trivialitäten 
aller  Art  herumbewegt  hat,  krönt  er  sein  Werk  noch  in  die- 
ser Weise.  —  Die  Thatsachen  werden  zwischen  uns  richten! 
Ich  aber  kann  diesem  Gerichte  mit  Ruhe  entgegensehen. 

Endlich  bleiben  noch  einige  Punkte  zu  erledigen,  in  denen 
mir  Eckhard  vorwirft,  ihm  Unrecht  gethan  zu  haben,  wes- 
halb ich  n^  einigen  Worten  hierauf  zurückkommen  muss: 
Eckhard  sagt: 

I.  „Er  (nämlich  Pflüger)  beschuldigt  mich,  dass  ich 
mich  für  den  Entdecker  der  in  Rede  stehenden  Phänomene 
ausgegeben  hätte,  während  doch,  der  historischen  Wahrheit 
getreu,  Valentin  die  Ehre  der  Entdeckung  zij^omme.    Herrn 
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Dr.  Pflüger  diene  zur  Nachricht  (!),  dass  die  betreffende 
Abhandlung  in  meinen  Beiträgen  mit  einer  Geschichte  dieses 
Gegenstandes  beginnt,  in  welcher  gezeigt  ist,  dass  Nobili 
das  Grundphänomen  zuerst  beobachtet  hat.  Die  Art,  in  wel- 
cher ich  gerügt  werde,  Valentin  als  Entdecker  auf  diesem 
Gebiete,  der  er  übrigens  gar  nicht  ist,  übergangen  zu  haben, 
ist  zu  spasshaft,  um  im  Ernst  darauf  anworten  zu  können, 
denn  ich  hege  die  Zuversicht  zu  allen  Physiologen,  dass  sie 
wegen  der  Art,  in  welcher  ich  Herrn  Prof.  Valentin  er- 
wähnt, mich  nicht  der  Unredlichkeit  beschuldigen  werden.^^ 

Seltsam!  —  Seltsam!  —  Eckhard  benachrichtigt  mich 
über  das,  was  in  seiner  Abhandlung  steht,  mich,  von  dem  er 
doch  wohl  weiss,  dass  leider  für  ihn  seine  Abhandlung  mir 
nur  zu  genau  bekannt  ist.  Ich  muss  also  wohl  einen  Grund 
gehabt  haben,  Valentin  als  den  Entdecker  des  Lähmungs- 
versuches  zu  bezeichnen.  Nobili  sah  Froschpräparate  in  Te- 
tanus verfallen;  ob  aus  einer  Ursache  des  Muskels  oder  des 
Nerven  wusste  er  nicht.  Denn  er  sagt  ja,  dass  sie  aus  unbe- 
kannten Gründen  in  Tetanus  verfielen.  Die  Frösche  beruhigten 
sich,  wenn  er  einen  galvanischen  Strom  durch  sie  hindurch- 
leitete, wobei  also  der  Strom  durch  Nerven  und  Muskel  ging; 
—  ob  der  Strom  hier  die  Nerven,  ob  die  Muskeln  beruhigte, 
das  wusste  er  nicht  gewiss.  Valentin  hat  gezeigt,  dass 
durch  eine  vom  constanten  Strom  durchflossene  begrenzte 
Nervenstelle  die  auf  eine  andere  centrale  Nervenstelle  ausge- 
übte Reizung  sich  nicht  nach  dem  Muskel  fortzupflanzen 
vermag.  Valentin  also  erst  hat  bewiesen,  wie  jenes  Phäno- 
men aufzufassen  sei.  Wül  man  aber  den  trefflichen  Nobili, 
der  die  erste  Beobachtung  des  Gebietes  gemacht  hatte,  ehren, 
so  mag  man  ja  Beide  als  Entdecker  bezeichnen,  während  wir 
Anderen  nur  weiter  jene  Entdeckungen  verfolgt  haben.  Herr 
Eckhard  aber  thut  Unrecht,  wenn  er  auch  noch  in  seiner 
Kritik  so  auftritt,  als  habe  er  das  Gebiet  geschaffen,  wahrend 
er  ihm  nur  eine  Thatsache  Übermacht  hat,  nämlich  die  Erhö- 
hung der  Erregbarkeit  vor  dem  absteigenden  Strome.  Ich 
tadelte  aber  Eckhard,  weil  er  in  seiner  grossen  Abhandlung 
Valentin,    der  ungleich   grössere   Verdienste  als  er  um  die 
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Frage  hat,  in  einer  Anmerkung  abfertigt  mit  der  Bemerkung, 
dass  jener  Forscher  auoh  einmal  einige  den  Gegenstand  be- 
treffende Fragen  unter  den  Händen  gehabt  habe.  Hier,  wo 
es  auf  historische  Gerechtigkeit  und  Wahrheit  ankommt,  kann 
von  einer  Spasshaftigkeit,  die  Eckhard  meinem  Tadel  ent- 
gegensetzt, keine  Rede  sein.     Suum  cuiquel 

Sodann  beschwert  sich  Eckhard  hiernach  zweitens,  dass 
ich  von  seinen  Irrthümem  in  Betreff  der  Innervation  der  Lymph- 
herzen in  meinem  Buche  über  das  Hemmungsnervensystem 
für  die  peristaltischen  Bewegungen  der  Gedärme  gesprochen 
halte,  indem  er  angiebt,  dass  er  sich  seiner  Irrthämer  nie 
schäme.  Dieser  Umstand  musste  in  der  dort  behandelten 
Geschichte  aufgenommen  werden;  und  meine  Schuld  ist  es 
nicht,  dass  auch  hier  nichts  Schmeichelhaftes  für  Eckhard 
gesagt  werden  konnte. 

Drittens  und  schliesslich  klagt  Eckhard:  „Er  (Pflü- 
ger) behauptet,  dass  nur  der  Vernachlässigung  einer  gehöri- 
gen Würdigung  der  Stromstärke  von  meiner  Seite  und  na- 
türlich somit  durch  seine  Entdeckung  die  Widersprüche  zwi- 
schen meinen  früheren  und  späteren  Arbeiten  ihre  Deutung 
finden.  Nun  bitte  ich  den  Leser,  sich  doch  des  Factums  in 
dieser  Angelegenheit  zu  erinnern.  Im  ersten  Aufsatz  nämlich 
hatte  ich  nicht  besonders  erwähnt,  dass  bei  absteigendem 
Strome  unterhalb  der  durchflossenen  Strecke  die  Erregbar- 
keit erhöht  sei;  man  musste  im  Gregentheil  schliessen,  dass 
auch  auf  dieser  Strecke  der  Strom  seine  lähmende  Wirkung 
geltend  madhie.  In  meinen  Beiträgen  habe  ich  später  gesagt, 
dass  ich  damals  zwar  schon  einen  Theil  der  Thatsachen  ge- 
kannt hätte,  welche  für  eine  Erhöhung  der  Erregbarkeit  ge- 
sprochen hätten,  dass  ich  aber  wegen  dieses  sonderbar^i  und 
gänzlich  abweichenden  Verhaltens  noch  den  geheimen  Ver- 
dacht gehabt,  ich  möchte  einem  Irrthum  verfallen  sein.  Dies 
der  von  Pflfiger  angedeutete  Widerspruch  zwischen  meinen 
früheren  und  späteren  Arbeiten.'^  Eckhard  irrti  Wie  könnte 
ich  das  wohl  gemeint  haben?  NeinI  Auf  Seite  30  der  Bei- 
träge zur  Anatomie  und  Physiologie  Heftl.  sagte  Eckhard: 
„Zwar  sagte  ich  in  meiner  ersten  Mittheilung,  dass  der  ab- 
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steigende  Strom  bei  der  io  Rede  stehenden  Anordnung  siche^ 
rer  als  der  aufsteigende  lähme;  (der  Beiz  war  oberhalb  des 
Constanten  Stromes.  Ref.)  allein  nachdem  ich  die  Versuche  in 
grösserer  Anzahl  und  unter  Anwendung  nicht  polarisirbarer 
Electroden  angestellt  habe,  möchte  ich  dies  nicht  mehr  behaup- 
ten, indem  bald  die  eine,  bald  die  andere  Stromesrichtung 
den  erregten  Muskel  sicherer  zur  Ruhe  zwingt.  Vielleicht  ist 
diese  Nichtübereinstimmung  ausser  durch  den  bereits  ange- 
merkten Umstand  auch  noch  durch  Modificationen  der  Erreg- 
barkeit durch  die  geschlossene  Kette  bestimmt.  ^^  Das  ist, 
was  idi  meinte  und  nur  gemeint  haben  konnte;  denn  ja  nur 
bei  Reizung  oberhalb  des  aufsteigenden  Stromes  kommt  für 
den  qualitativen  Erfolg  die  Stromesstärke  in  Betracht,  auf 
welche  ich  ja  in  jener  Bemerkung  hinwies.  Eckhard  mag 
ganz  recht  gesehen  haben,  dass  mitunter  der  aufsteigende 
Strom  bei  dem  in  Rede  stehenden  Versuch  seine  lähmende 
Wirkung  nicht  zeigte;  deshalb  weil  er  einen  schwachen  Strom 
hatte,  wo  natürlich  ja  die  Erregbarkeit  oberhalb  des  Stromes 
im  Nerven  noch  erhöht  ist,  während  sie  bei  absteigendem 
stets  herabgesetzt  wird.  Nur  bei  sehr  starken  Strömen  kommt 
dem  aufsteigenden  Strome  in  der  That  eine  eminent  lähmende 
Wirkung  zu.  So  erklären  sich  einfach  Eckhard's  wider- 
iprechende  Resultate,  die  ich  gemeint  hatte  und  nur  gemeint 
haben  konnte. 

Ich  beschliesse  hiermit  diese  kritische  Darstellung  der 
Geschichte  unseres  Gegenstandes,  in  soweit  sie  sich  auf  die 
Wirkungen  des  Constanten  electrischen  Stromes  während 
seiner  Dauer  bezieht.  Ich  habe  in  derselben  mit  unbedingter 
Strenge  das  Ghite  vom  Schlechten  zu  scheiden  gesucht,  wie 
es  die  Pflicht  einer  wissenschaftlichen  Ejitik  fordert,  für  die 
Nidits  massgebend  sein  soll,  als  die  Wahrheit.  Ein  ernster 
und  strenge  Richter  aber  wird  zugeben,  dass  dieses  so  wenig 
dankbare  Geschäft  von  mir  mit  grösster  Schonung  der  Per- 
sönlichkeiten geübt  worden  ist. 
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In  fiesekiehte  der  Nackwirkviigeii  des  CMstaiiteii  StraMes. 


VVenn  ich  in  diesem  Werke  auch  auf  die  Geschichte  der 
Nachwirkungen  des  constanten  Stromes  eingehe,  so  darf  dies 
nicht  geschehen,  ohne  dass  idx  mich  ausdrücklich  darüber  ver- 
antworte, darum  nämlick,  weil  die  über  diesen  Gegenstand 
von  mir  angestellten  Untersuchungen  in  ihrer  Ausdehnung 
durchaus  nicht  denen  vergleichbar  sind,  welche  die  Wirkungen 
des  Stromes  während  seiner  Dauer  betreffen.  Letztere  haben 
den  Gegenstand  soweit  erschöpft,  dass  ich  behaupten  darf, 
hier  die  fundamentalen  Principien  auf  festen  Grundlagen  auf- 
geführt zu  haben,  auf  welchen  fortgebaut  werden  kann.  Hier 
sind  die  allgemeinen  Gesichtspunkte  gefunden,  weil  alle 
Erscheinungen  in  ihrem  wunderbaren  Wechsel  gleichsam 
einem  allgemeinen  Gesetze  unterworfen  worden  sind.  Das 
ist  für  die  Nachwirkungen  weniger  der  Fall.  Sie  sind  haupt- 
sächlich in  derjenigen  Richtung  von  mir  behandelt  worden, 
welche  nothwendig  bekannt  sein  musste,  wienn  die  Wirkungen 
des  Constanten  Stromes  während  seiner  Dauer  genauer  erkannt 
werden  sollten,  weil  sich  nämlich  jene  Nachwirkungen  fort- 
während einmischen.  Das  Gebiet  der  Nachwirkungen  selbst 
in  der  Bedeutung,  wie  es  aufgefasst  werden  muss,  ist  aber 
eine  Arbeit  für  viele  Jahre  eines  eifrigen  Forschers,  der  seine 
ganze    Müsse    diesem    hochwichtigen    Theil    der    allgemeinen 
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Nervenpliysiologie  widmen  kann.  Gleichwohl  habe  ich  durch 
jahrelangen  Umgang  mit  Reizversuchen  in  Bezug  auf  die 
Nachwirkungen  des  constanten  Stromes,  ohne  es  zu  suchen^ 
8o  Vieles  beiläufig  gesehen  und  erfahren,  dass  ich  darum  in 
verschiedener  Beziehung  Andeutungen  und  Winke  geben  zu 
können  glaube,  wo  und  wie  zunächst  der  Gegenstand  am  vor« 
theilhaftesten  angreifbar  ist.  Ich  behandle  demnach  in  dieser 
kurzen  Geschichte  desselben  hauptsächlich  diejenigen  Punkte, 
von  welchen  ein  solcher  Ausgang  stattfinden  muss. 

Man  hat  bereits  früher,  d.  h.  in  den  ersten  Zeiten  des 
Galvanismus  die  Wahrnehmung  gemacht,  dass  die  Einwirkung 
des  electrischen  Stromes  auf  die  Nerven  sich  nicht  nur  auf  die 
Zeit  seiner  Dauer  beschränkt,  sondern  dass  nach  seiner  Oeffiiung 
der  Nerv  in  einem  mehr  oder  weniger  veränderten  Zustande  hin- 
terbleibt. Diesen  durch  den  Strom  hervorgebrachten  veränderten 
Zustand  nannte  man  aber  bis  heute  .,die  Modification  der  Erreg- 
barkeit des  Nerven  durch  geschlossene  Ketten."  Wir  halten 
diese  Bezeichnung  nicht  fär  besonders  empf ehlenswerth ,  weil 
sie  nur  einen  speciellen  Fall,  nicht  aber  das  gesammte  hier  in 
Betracht  kommende  Gebiet  der  Erscheinungen  umfasst;  denn 
der  Begriff  „Erregbarkeit"  bezeichnet  nichts  anders  als  einen 
gegebenen  Zustand  des  Nerven,  vermöge  dessen  er  fähig  ist, 
in  den  Zustand  der  Beizung  überzugehen,  wenn  ein  gegebener 
Impuls  diesen  Zustand  zu  verändern  sucht.  Der  Nerv  könnte 
also  in  seiner  Erregbarkeit  noch  so  sehr  gesteigert  sein,  ohne 
dass  er  darum  von  selbst  in  Tetanus  verfallen  könnte.  Der 
Strom  aber  hinterlässt  gewisse  Zustände  gestörten  Gleichge- 
wichtes der  Molecularconstitution  des  Nerven,  deren  Ausglei- 
chung oder  Rückkehr  zur  Ruhelage  mit  Zuckungen  verknüpft 
ist,  ohne  dass  hierfür  von  einem  äusseren  Reize  die  Bede  sein 
könnte.  Wir  bedienen  uns  darum  des  Ausdrucks  der  „Nach- 
wiricungen  des  electrischen  Stromes"  für  jene  Zustände,  welche 
dereinst  eine  grosse  Wissenschaft  abgeben  werden. 

Die  erste  hierher  gehörige  Thatsache  ist  aber  offenbar 
die  Oeffnungszuckung  des  auf-  und  absteigenden  Stromes, 
welche  von  Valli  und  Fowler  (Reinhold 's  Geschichte  des 
Galvanismus  u.  s.  w.  1792.  p.  35)  zuerst  bemerkt  worden  ist, 
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wahrend  von  Rutherford  der  Oeffirangsblitz,  von  Bobison 
die  Oefinimgsempfilidang  geseheü  worden  zu  sein  scheint. 
(AI.  Monro's  und  Richard  Fowler's  Abhandlung  1793. 
p.  57;  du  Bois-Reymond,  Untersuchungen.  Bd.  I.  p.  310.) 
Volta  sowohl  als  Pf  äff  war  die  Bedeuturg  der  Oeffnungs* 
Zuckung  oflfenbar  entgangen,  da  der  ersere  sie  entstehen  lässt 
,,durch  das  Zuruckbäumen  des  im  Schlüsse  begriffenen  elec- 
trisehen  Stromes  gleich  einer  Welle",  (Volta,  CoUezione  delP 
Opere.  T.  11.  p.  IL  Brief  an  Banks  119.  —  Memoria  sull 
Idendita  p.  219),  wahrend  Pf  äff  die  Ursache  „in  der  plötz- 
lichen Wiederherrstellung  des  naturlichen  electrischen  Gleich- 
gewichts der  Kette  suchte,  welches  wahrend  der  Dauer  des 
Schlusses  gestört  sei."  (S.  Pf  äff,  über  thierische  Electricitat 
und  Reizbarkeit  p.  76  u.  ff.) 

Der  erste,  welcher  die  Bedeutung  der  Oeffhungszuckung 
mit  tiefreichendem  Scharfblick  erkannte,  war  unser  Ritter, 
der  in  ruhmwürdigem  Streben  wie  kein  Anderer  dieses  Ge- 
biet gekannt  hat,  selbst  aber  verkannt  wurde,  weil  seine  Zeit- 
genossen der  überlegenen  Feinheit  seiner  Beobachtungen  bei  so 
beschränkten  Mitteln  bei  Weitem  nicht  zu  folgen  vermochten. 

Ritter  sagt  in  Bezug  hierauf  in  einfach  schlichter  und 
doch  so  wunderbar  tiefer  Weise:  „Wir  haben  die  Phänomene 
bei  der  Trennung  der  Kette  galvanischer  Batterien  einen  Ge- 
genstand von  ganz  eigenthümlicher  Wichtigkeit  genannt  Wir 
kommen  daran,  dies  zu  rechtfertigen.  Es  geschieht  in  der 
einzigen  Erwägung  des  grossen  Umstandes,  dass  sie  eintreten, 
im  Augenblick,  wo  der  organische  Körper  und  seine  Theile 
dem  Einfluss  der  Batterie  so  eben  entzogen  werden.  Sie 
können  also  auf  keine  Weise  eine  directe  Wirkung  der  Bat- 
terie m^r  sein,  denn  wie  sollte  doch  diese  dergleichen  ver- 
mögen, da  sie  nicht  mehr  gegenwärtig  ist?  —  Der  in  ihrer 
Kette  gewesene  Organismus  selbst  muss  sie  geben  und  dass 
er  sie  giebt,  kann  bloss  darin  liegen,  dass  er  eben  in  jener 
Kette  war,  denn  ohne  dies  hätte  er  sie  nicht  gegeben."  (S. 
Ritter' s  Beiträge  zur  näheren  Kenntniss  des  Galvanismus, 
Stück  L  p.  78  u.  ff.  1802.)  Aehnüohe  Ansichten  von  gerin- 
gerer Tiefe  als  die  Ritter' s  über  diese  Ursache  haben  Er- 
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man  (Oilbert's  Annalea  der  Physik.  1806.  Bd.  XXIII. 
p.  30),  sowie  Dumas  aufgestellt  (S.  Trute  experimental 
t.  IV.  1836.  p.  284.  §.  968).  Ritter  stellte  sich  demgemäss 
vor,  dass  ein  durch  den  Strom  erzeugter  eigenthümlicher  Zu- 
stand verschwinde,  welches  Verschwinden  von  einer  Zuckung 
begleitet  sei,  wie  jede  Störung  des  inneren  Gleichgewichts 
des  Nerven.  Die  Ritter' sehe  Erklärung  ist  seitdem  von 
allen  Forschem  acceptirt  worden. 

Ich  erinnere  hier  noch  an  ein  von  mir  beobachtetes  son- 
derbares Verhalten  der  Oeffnungszuckung ,  welches  jene  In- 
terpretation derselben  zur  Evidenz  beweist.  Wenn  man  näm- 
lich den  tieferen  Theil  des  Ischiadicus  der  Rana  esculenta, 
also  den  zwischen  dem  Abgange  der  Oberschenkeläste  und 
Kniebeuge  gelegenen  Theil,  besonders  an  einer  längeren 
Strecke  von  5  —  8  Mm.  auf  das  Verhalten  des  Zuokungsge- 
setzes  mit  schwachen  Strömen  prüft,  bei  welchen  bekanntlich 
bereits  beim  absteigenden  Strome  die  Oeffiiangszuckung  sehr 
früh  eintritt,  während  ein  gleich  starker,  aber  aufsteigender 
Strom  dann  nur  Schliessungszuckung  zeigt,  so  beobachtete 
ich  nicht  selten  die  merkwürdige  Erscheinung,  dass  die  Oeff- 
nungszuckung  dem  Augenblicke  der  Oeffnung  des  absteigen- 
den Stromes  um  eine  sehr  lange  Zeit  nachfolgt,  die  oft  meh- 
rere Secnnden  beträgt.  Ich  habe  dies  sehr  oft  wsJirgenommen 
und  mich  überzeugt,  dass  keinerlei  Irrthum  dabei  vorgefallen 
war.  Die  Zuckung  selbst  aber  geschieht  dem  Anscheine  nach 
so  schnell  wie  sonst.  Es  lässt  sich  aber  unter  andern  um- 
ständen eine  Verlangsamung  der  Zuckung  mindestens  schein- 
bar wahrnehmen,  ohne  dass  doch  das  Stadium  der  latenten 
Reizung  unmittelbar  sichtbar  würde.  So  folgt  oft  bei  Fröschen, 
welche  sdir  erkältet  worden  sind,  dem  Reize  eine  äusserst 
langsame  Zuckung,  wobei  der  Muskel  sehr  träge  emporsteigt 
und  dann  wieder  herabsinkt.  Die  Dauer  einer  solchen  Zuk- 
knng  beträgt  dann  mehrere  Secunden.  Ganz  sicher  ist  frei- 
lieh nidit  ausgeschlossen,  dass  es  sich  hier  um  eine  tetanische 
Contraction  handle,  welche  aus  denselben  Ursachen  entspringt, 
wie  der  von  mir  später  besprochene  Tetanus  beim  Erwärmen 
eines    durch   und    durdi   erkälteten    Nerven.     Jene   Zuckung 
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bleibt  so  langsam,  selbst  bei  den  schwächsten  Beizen,  die  bei 
Weitem  nicht  das  Maximum  der  Zuckung  herbeifuhren.  Ist 
dieselbe  als  Zuckung  aufzufassen,  so  würde  sie  analog  sein, 
der  Yerlangsamung  der  Fortpflanzung  der  Reizung  im  sehr 
erkälteten  Nerven,  welche  Helmholtz  entdeckte.  Wurde 
nun  der  Strom  durch  höhere  Stellen  des  Ischiadicus  geleitet, 
so  habe  ich  niemaU  jene  Erscheinung  der  später  eingetretenen 
OefFnungszuckung  wahrgenommen,  sowie  sie  bei  aufsteigen- 
dem Strome  ebenfalls  stets  augenblicklich  mit  der  Oeffnung 
der  Kette  eintritt.  Merkwürdig  war  dabei,  dass  das  Phänomen 
nach  mehimals  wiederholtem  Schliessen  sich  änderte,  indem 
die  Oeffiiungszuckung  dann  immer  schneller  und  schneller  der 
Oeffnung  folgte,  bis  endlich  kein  Intervall  mehr  zu  bemerken 
war.  Dass  sich  in  diesem  Falle  die  von  Helmholtz  ent- 
deckte latente  Beizung  des  Muskels  verlängere  oder  das  Ner- 
venprincip  sich  langsamer  fortpflanze,  wird  Niemand  glauben 
wollen.  Ob  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  hier  wirklich 
so  verringert  sei,  liess  sich  nicht  erweisen,  weil  das  Phänomen 
mit  jeder  Schliessung  sich  bedeutend  abänderte  und  die  vom 
Muskel  entfernteren  Stellen  es  mir  niemals  dargeboten  haben. 
Es  bleibt  keine  andere  wahrscheinliche  Annahme,  als  dass 
jener  veränderter  Gleichgewichtszustand,  der  während  der 
Dauer  des  Stromes  vorhanden  ist,  diese  noch  beträchtlich 
überdauert  und  später  erst  plötzlich  nach  dem  natürlichen  Zu- 
stande zurückgeht,  etwa  wie  ein  im  labilem  Gleichgewichte 
befindliches  Pendel,  das,  um  ein  Weniges  verrückt,  nun  erst 
sehr  langsam,  dann  aber  sehr  schnell  der  stabilen  Gleichge- 
wichtslage zustrebt. 

Es  spricht  aber  für  die  Bitter 'sehe  Deutung  der  Oeff- 
nungszuckung  noch  die  seit  lange  bekannte  Thatsache,  dass 
dieselbe  wenigstens  beim  aufsteigenden  Strome  um  so  mäch- 
tiger ausfalle,  je  länger  die  Dauer  der  Schliessung  war,  da 
die  Theilchen  aus  ihrer  natürlichen  Lage  um  so  mehr  ver- 
rückt werden,  je  länger  der  Strom  den  Nerven  durchfliesst, 
so  dass  also  bei  der  Oeffnung  die  Theilchen  eine  noch  grös- 
sere Veränderung  der  Lage  vorzunehmen  haben,  als  sonst, 
um  ihre  alten  Stellungen   wieder  einzunehmen.     Man  könnte 
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freilich  einwenden,  das8  möglicherweise  die  Erregbarkeit  des 
Nerven  durch  den  Strom  so  erhöht  werde,  dass  nun  die  un- 
bekannte Ursache  um  so  mächtiger  wirksam  werde,  je  länger 
der  Strom  geschlossen  gewesen  sei.  Wir  werden  indessen 
nunmehr  sofort  eine  Erscheinung  kennen  lernen,  welche,  eben- 
falls von  Ritter  gefunden,  auch  diese  Erklärung  widerlegt. 
Es  ist  dies  der  nach  Ritter  benannte  OefFnungstetanus  des 
aufsteigenden  Stromes.  Ritter  gab  über  denselben  zunächst 
folgende  Bestimmungen:  Wenn  man  einen  Froschnerven  von 
einem  absteigenden  Strome  durchfliessen  lasse,  während  der 
andere  Schenkel  in  einer  offenen  Kette  lag,  so  wird  der  durch- 
flossene  seine  Reizbarkeit  weit  eher  einbüssen,  als  der  andere. 
War  aber  der  Schenkel  aufsteigend  längere  Zeit  durchflössen, 
so  verfallt  er  bei  der  Oeffnung  in  Tetanus,  welcher  aber  so* 
fort  zum  Verschwinden  gebracht  werden  kann,  wenn  man  die 
Kette  auf's  Neue  schliesst.  (S.  Ritter,  Beweis,  dass  ein 
beständiger  Galvanismus  den  Lebensprocess  in  dem  Thierreich 
begleite.    1798.  p.  119—121.) 

Eine  interessante  Form  des  Versuches  ist  folgende:  Man 
lasse  beide  Schenkel  so  in  dem  Kreise,  dass  der  eine  auf-, 
der  andere  absteigend  durchflössen  ist,  längere  Zeit,  z.B.  et- 
liche Stunden,  liegen;  der  absteigend  durchflossene  wird  schon 
sehr  geschwächt,  vielleicht  schon  ganz  unerregbar  sein,  in- 
dessen der  aufsteigend  durchflossene  die  erzählten  Spannungs- 
erscheinungen giebt.  Sehr  bemerkenswerth  ist  nun  die  schon 
von  Ritter  gemachte  Beobachtung,  dass  bei  Umkehr  der 
Stromungsrichtung  in  einem  so  modificirten  Präparate  von 
dem  auf  die  Oeffnung  der  Kette  so  lebhaft  reagirenden,  bis- 
her aufsteigend  durchflossenen  Schenkel  die  Erregbarkeit  jetzt 
so  scheidet,  dass  nun  bald  der  früher  absteigend,  jetzt  auf- 
steigend durchflossene  Schenkel  stärkere  Reaction  zeigt  nicht 
allein  als  der  andere,  sondern  als  er  selber  früher  hatte. 
Wenn  nämlich  zu  Anfang  des  Versuches  beide  Schenkel  bei 
Schliessung  und  Oeffnung  ziemlich  gleich  starke  Zuckungen 
geben,  so  nehmen  allmällg  die  Schliessuiigszuckungen  im  ab- 
steigend durchflossenen  Schenkel  mit  den  Oeffnungszuckungen 
ab,  während  die  Oeffnungszuckung  des  aufsteigend  durchflos- 
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senen  Schenkels  in  mächtiger  Zunahme  begriffen  ist;  ,Ja  zu- 
letzt hört  alle  Zuckung  beim  Schliessen  im  absteigend  durch- 
strömten Schenkel  auf,  desto  stärker  aber  erscheinen  sie  bei 
der  Trennung  in  a,  (dem  jetzt  aufsteigend  durchflossenen 
Schenkel),  wo  sie  bald  in  das  anhaltende  Spannen  übeigehen.^' 
Jetzt  kehre  man  den  Strom  um;  bei  der  Schliessung  wird  der 
früher  aufsteigend,  jetzt  absteigend  durchflossene  Sdienkel  sehr 
stark  contrahirt,  und  bei  der  Trennung  bleibt  der  früher  ab- 
steigend, jetzt  aufsteigend  durchflossene  Schenkel  ruhig.  Nach 
einiger  Zeit  aber  giebt  der  früher  aufsteigend,  jetzt  absteigend 
durchflossene  Schenkel  schwächere  Schliessungszuckung,  und  an 
dem  früher  absteigend,  jetzt  aufsteigend  durchflossenen  Schen- 
kel erscheinen  wieder  schwache  Trennungszuckungen,  welche 
nach  und  nach  zunehmen,  so  wie  jene  abnehmen,  und  endlieh 
erscheinen  nur  starke  Trennungszuckungen  oder  Spannungs- 
zustand in  dem  jetzt  aufsteigend,  früher  absteigend  durch- 
strömten Schenkel,  während  in  dem  andern  die  Schliessungs- 
contractionen  aufhören.  Man  ändert  jetzt  die  Ordnung  der 
Excitatoren  wiederum,  d.  h.  wendet  den  Strom;  der  umge- 
kehrte Process  beginnt  von  Neuem,  und  so  lässt  sich  dieses 
Spiel,  wenn  man  Geduld  hat  und  die  Erregbarkeit  des  Or- 
gans nicht  darüber  zu  Grunde  geht,  mehrere  Male  fortsetzen. 
(S.  Ritter,  Beweis  etc.   p.  123  u.  124.) 

Veränderte  nun  Ritter  in;  dieser  Weise  die  Erreg- 
barkeit des  Nerven  durch  nur  thierische  Ketten,  so  hinter- 
blieb in  dem  aufsteigend  durchströmt  gewesenen  Schenkel, 
nachdem  die  Spannungserscheinungen  vorübergegangen  sind, 
ein  Zustand  von  absolut  erhöhter  Erregbarkeit,  da  der  modi- 
ficirte  Nerv  durch  Reizung  mit  nur  thierischen  Ketten  „oft 
noch  heftiger,  als  es  bei  sehr  hohen  Graden  natürlicher 
Erregbarkeit  zu  geschehen  pflegt  ^^,  gereizt  wird.  Diese  Er- 
scheinungen halten  nach  Ritter  mehrere  Minuten,  bisweilen 
Viertel-  und  halbe  Stunden  an,  woraus  man  also  erkennt, 
dass  Ritter  auch  die  Rückkehr  des  Nerven  aus  jenem  ver^ 
änderten  nach  dem  früheren  Zustande  wahrgenommen  und 
besonders  die  Trägheit  dieser  Ruckkehr  beobaditet  hat. 
(Ritter  a.  a.  O.   p.  125  u.  126.) 
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„Merkwürdig  ist  es/'  fahrt  Ritter  fort,  „dass  die  durch 
positive  galvanische  Reizung  (Modification  durch  den  abstei- 
genden Strom)  bewirkte  Unterdrückung  oder  Vernichtung  der 
Nervenreizbarkeit  nur  örtlich  ist,  genau  so,  wie  von  der  Wir- 
kung mancher  deprimirender  sogenannter  chemischer  Körper 
im  §.  7.  bemerkt  wurde,  und  wie  man  es  von  dem  Absterben 
der  bloss  der  Einwirkung  der  Luft  ausgesetzten  Nerven  wahr- 
nimmt. So  wie  nämlich  in  dem  letzten  Falle  man  den  Ner- 
ven unterhalb  der  der  Luft  ausgesetzt  gewesenen,  aber  abge- 
storbenen Stelle,  wemi  man  ihn  weiter  heraus  präparirt,  noch, 

und  oft  noch  sehr,  reizbar  findet  und  wie  man nur  das 

in  der  schädlich  einwirkenden  Flüssigkeit  gewesene  Nerven- 
stück todt  findet,  indess  das  unterhalb  derselben  befindliche 
noch  lebt,  ebenso  ist  es  auch  der  Fall  bei  galvanisch  über- 
reizten Nerven."  (Ritter,  Beweis  a.  a.  O.  p.  126  u.  127.) 
Denn  wenn  man  bei  Anlegung  einer  Electrode  an  den  Mus- 
kel und  der  anderen  an  den  Nerven  keine  Contractionen  auf 
diese  Weise  von  dem  modificirten  Präparate  mehr  erhält,  so 
„geschieht  es  noch  und  ziemlich  stark,  wenn  man  den  bisher 
im  Oberschenkel  befindlichen  Theil  des  Nerven  weiter  heraus 
präparirt,  so  dass  er  unmittelbar  in  die  Kette  eintritt;  die 
Reizung  ist  aber  vergebens,  sobald  man  ihn  wieder  bis  an 
die  vorige  Stelle  im  Muskelfleisch  einpackt,  erscheint  aber 
wieder,  sobald  man  zwischen  diesem  Muskelfleisch  und  dem 
Orte,  bis  an  welchen  man  den  Nerven  heraus  präparirt  hatte, 
ein  auch  noch  so  kleines  Stück  Nerv,  was  von  allen  Seiten 
mit  Luft  umgeben  ist,  als  die  einzige  Zuleitung  zwischen  dem 
Fuss  und  diesem  umhüllenden  Muskelfleisch  frei  lässt."  (S. 
Ritter,  Beweis,  p.  127.)  —  Wie  oben  die  Unterdrückung 
oder  Vernichtung  der  Nervenreizbarkeit  durch  den  absteigen- 
den modificirenden  Strom  mehr  örtlich  ist,  so  scheint  es 
Ritter  auch  bei  der  sogenannten  Erhöhung  derselben  durch 
den  aufsteigenden  Strom  der  Fall  zu  sein.  Die  Beweise, 
welche  er  hierfür  vorbringt,  sind  folgende:  Durchschneidet 
man  den  Nerven  unmittelbar  bei  seinem  Eintritt  in  den  Mus- 
kel, während  er  so  eben  nach  Oeffhung  des  lange  geschlosse- 
nen aufsteigenden  Stromes  den  heftigsten  Tetanus  erzeugt,  so 
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verschwindet  dieser  augenblicklich,  was  ebenfalls  dann  ge- 
schieht, wenn  nur  der  Nerv,  also  nicht  auch  wie  gewöhnlich 
der  Muskel,  im  Kreise  des  aufsteigenden  Stromes  war.  Zwei- 
tens: Durchschneidet  man  den  Nerven  zwischen  den  Electro- 
deu,  ohne  dass  Oeffnung  der  modificirenden  aufsteigenden  Kette 
entsteht,  so  bleibt  der  Muskel  in  Buhe,  verfallt  aber  bei  Un- 
terbrechung der  Leitung  zwischen  beiden  Schnittflächen  augen- 
blicklich in  Tetanus,  der  aber  sogleich  wieder  verschwindet, 
wenn  der  Nerv  zwischen  Muskel  und  modificirendem  Strome 
durchschnitten  wird.  Bei  Beizung  mit  nur  thierischen  Ketten 
endlich  zeigt  sich  die  erhöhte  Erregbarkeit  hauptsächlich  in 
der  aufsteigend  modificirten  Strecke,  obschon  auch  Beobach- 
tungen gemacht  wurden,  wo  die  zwischen  positiver  Electrode 
und  Muskel  in  ihrer  Erregbarkeit  zugenommen  zu  haben  schien. 
Bitter  deutet  dann  an,  dass  er  allerdings  aus  einigen  bei- 
läufigen Beobachtungen  das  Anzeichen  erhalten  habe,  es  möch- 
ten die  Modificationen  auch  ausserhalb  der  unmittelbar  durch- 
flossenen  Strecke  auftreten  können.  Beschliessen  wir  hiermit 
die  Discussion  der  ersten  Arbeit  Bitter 's  über  die  Modifi- 
cation  der  Erregbarkeit  durch  den  Constanten  Strom. 

Der  Hauptsatz,  zu  welchem  er  gelangte,  besteht  mithin 
darin,  dass  der  aufsteigende  Strom  die  Erregbarkeit  der  durch- 
flossenen  Strecke  erhöht,  der  absteigende  sie  herabsetzt. 

Volta  war  inzwischen,  dasselbe  Gebiet  betretend,  zu  an- 
deren Besultaten  gekommen,  die  darin  bestanden,  dass  jede 
Stromesrichtung  die  Erregbarkeit  für  sich  herabsetzt,  für  die 
entgegengesetzte  erhöht.  Denn,  leite  man  einen  Strom  durch 
ein  galvanisches  Präparat  so,  dass  der  eine  Schenkel  auf-, 
der  andere  absteigend  durchflössen  ist,  so  verlieren  sich  all- 
mählig  um  so  mehr  die  Zuckungen  in  beiden  Schenkeln,  je 
länger  die  Kette  geschlossen  war.  Kehrt  man  aber  dann  den 
Strom  um,  so  erscheinen  in  beiden  Schenkeln  wiederum  die 
lebhaftesten  Zusammenziehungen  der  Muskeln.  Auch  diese 
Erscheinungen  sollen  sich  oft  mehrmals  umkehren  lassen.  (S. 
Volta,  Collezione  delP  Opere.  t.  11.  p.  IL  p.  219.;  Diesen 
scheinbaren  Widerspruch  zwischen  Bitter  und  Yolta,  dem- 
zufolge der    letztere  beiden    Stromesrichtungen   deprimirende 
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Eigenschaften  zuerkennt,  während  der  erste  nur  dem  abstei- 
genden Strome  eine  solche  Wirkung  beilegt,  dem  aufsteigen- 
den aber  eine  exaltirende,  erklärt  sich  zum  Theil  wie  du 
Bois-Reymond  glaubt  aus  einer  späteren  Behauptung  Rit- 
ter^s,  der  zufolge  die  von  ihm  beobachteten  vorher  beschrie- 
benen Erscheinungen  nur  dann  auftreten,  wenn  der  Strom 
eine  gewisse  Stärke  nicht  überschreitet,  während  starke  Ströme 
absolut  deprimirend  bei  jeder  Stromesrichtung  wirken,  ganz 
wie  Yolta  angiebt  und  auch  ich  bestätigen  kann.  (S.  du 
Bois-Reymond,  Untersuchungen,  Bd.  I.  p.  368  und  Rit- 
ter's  Beiträge,  Bd.  U.  St.  3.  4.  1805.  p.  124  u.  ff.)  Wäh- 
rend Yolta  seine  Wahrnehmung  auch  am  eigenen  Körper 
bestätigt  zu  haben  glaubte,  kam  Ritter  durch  subjective 
Versuche  zu  dem  Satze:  „Die  natürliche  Empfänglichkeit 
eines  Organs  für  den  Schliessungsschlag  wird  auf  der  einen 
Seite  der  Batterie  durch  anhaltende  Schliessungen  geschwächt 
für  diese  Seite  und  erhöht  für  die  entgegengesetzte;  und  die 
natürliche  Empfänglichkeit  für  den  Trennungsschlag  wird  auf 
der  einen  Seite  der  Batterie  durch  anhaltende  Schliessung 
erhöht  für  diese  Seite  und  geschwächt  für  die  entgengesetzte. 
(S.  Ritter,  Beiträge,  Bd.  11.  Stück  2.  p.  89.) 

Der  nächste,  welcher  sich  diesem  Kreise  von  Thatsachen 
wieder  zuwandte,  war  Marianini,  welcher  aufs  Neue  den 
Yolta'schen  Satz  der  einseitigen  Lähmung  durch  den  Strom 
sich  zu  prüfen  vorsetzte,  weil  er  vermuthete,  dass  das  Yoha' 
sehe  Gesetz,  die  sogenannten  Yo Itaischen  Abwechselungen, 
ein  durch  die  Polarisation  der  Electroden  erzeugtes  Phänomen 
seien,  mit  einer  Yeränderung  der  Erregbarkeit  der  Nerven  aber 
vielleicht  in  keinem  Zusammenhang  stehen.  (S.  Marianini. 
Annales  de  Chimie  et  Physique.  T.  56.  p.  387—428.  1834.) 
Mariarini  überzeugt  sich,  dass  die  Polarisation  allerdings 
von  Einfluss  auf  die  Erscheinung  sei,  gleichwohl  aber  das 
von  Yolta  beobachtete  Gesetz  in  Wirklichkeit  bestehe. 

Die  neueste  Bearbeitung  dieses  speciellen  Gegenstandes, 
welcher  sich  auf  den  Ritter'schen  Tetanus  und  die  Yolta'schen 
Abwechselungen  bezieht,  stammt  von  Ros'enthal,  welcher 
ein  allgemeines  Gesetz  aufgestellt  hat,  das  von  einem  grossen 

pflüger,  Der  consUinte  eleclrisehe  Strom.  Q 
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Theile  der  hier  zu  beobaohteaden  Thatsachen  Reohenschaft 
ablegt.  Das  Gesetz,  welches  diese  umfasst,  spricht  Bosen- 
thal  so  aus:  „Jeder  constante  Strom,  welcher  eine  Zeit  lang 
einen  motorischen  Nerven  durchströmt,  versetzt  denselben  in 
einen  Zustand,  worin  die  Erregbarkeit  iur  die  Oeffnung  des 
einwirkenden  und  Schliessung  des  entgegengeseten  Stromes 
erhöht,  dagegen  für  die  Schliessung  des  ersteren  und  die 
Oeffnung  des  letzteren  herabgesetzt  ist.'^ 

Die  einzelnen  Erscheinungen,  aus  welchen  Rosenthal 
sein  Gesetz  ableitet,  bestehen  zunächst  darin,  dass  der  Oeff- 
nungstetanus  sofort  verschwindet,  wenn  der  modificirende  Strom 
in  gleicher  Riditung  mit  dem  fräheren  wieder  geschlossen  wird, 
während  der  umgekehrte  Strom  diesen  Tetanus  verstärkt  durch 
und  während  seiner  Schliessung.  Der  durch  einen  Strom 
bewirkte  Oeffnungstetanus  kann  auch  durch  Schliessung  eines 
schwächeren  Stromes  in  gleicher  Richtung  besänftigt  werden. 
Ebenso  kann,  wenn  der  Tetanus  schon  nachgelassen  hat,  der- 
selbe auch  durch  Schiessung  eines  schwächeren  Stromes,  a]s 
der  modificirende  war,  in  entgegengesetzter  Richtung  wieder 
hervorgerufen  werden. 

Nach  Rosen thal  beherrscht  dieses  Gesetz  sowohl  den 
durch  den  auf-  als  den  durch  den  absteigenden  Strom  herbei- 
geföhrten  Oeffnungstetanus.  „Sind  die  Präparate  schon  auf  nie- 
deren Stufen  der  Erregbarkeit,  so  zeigt  sich  nur  bei  Oeffiiung 
des  einwirkenden  und  Schliessung  des  entgegengesetzten  Stro- 
mes Zuckung,  bei  Schliessung  des  ersteren  und  Oeffnung  des 
letzteren  dagegen  bleiben  die  Muskeln  ganz  ruhig.  Der  abstei- 
gende Strom  zeigt  sich  auch  hier  weniger  constant  in  seiner 
Wirkung,  indem  sich  durch  Combination  mit  dem  Nobili'schen 
Gesetze  das  Verhalten  zuweilen  umkehrt  oder  sonst  unregel- 
mässig wird.  Kehrt  man,  wenn  jenes  Verhalten  eingetreten 
ist,  die  Stromesrichtung  um,  so  zeigt  sich,  wenn  die  neue 
Stromesrichtung  ohngefähr  eben  so  lange  geherrscht  hat,  als 
die  fruherre,  zuerst  nur  Zuckung  bei  Schliessung  in  der  ur- 
spränglichen  Richtung;  dann  bei  längerer  Einwirkung  auch 
bei  Oeffnung  der  nun  bestehenden.^^  (S.  J.  Rosenthai,  Mo- 
natsberichte d.  Kgl.  Akademie  d.  Wissenschaften.  17.Dec.  1857.) 
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Ich  kann  nach  eigenen  Beobachtungen  das  Rosenthal'sche 
Gesetz  bestätigen;  es  ist  ihm  nach  meinen  Erfahrungen 
noch  eine  Bedingung  hinzuzufügen,  der  zufolge  dasselbe 
nicht  beobachtet  wird,  wenn  die  Stromstärke  eine  gewisse 
Grösse  überschreitet.  In  diesem  Falle  habe  ich  eine  höchst 
eigenthümliche  Form  des  Oeffnungstetanus  beobachtet.  licitet 
man  nämlich  einen  starken  Strom ,  d.  h.  einen  solchen ,  der 
sogleich  die  tiefereu  Bitter'schen  Stufen  des  Zuckungsgesetzes 
zeigt,  durch  einen  Theil  des  Nerven  selbst  nur  einige  Sekun- 
den, so  folgt  der  Oeffnungszuckung,  oft  nachdem  einige  Zeit 
vollkommene  Buhe  geherrscht  hat,  dann  eine  Reihe  convulsi- 
yischer  äusserst  mächtiger  Zuckungen,  4^^  selten  die  Form 
eines  ruhigen  stetigen  Tetanus  annehmen.  Dieser  Oeffiiungs- 
tetanus  ist  vollkommen  constant  und  besonders  zur  Demon- 
stration geeignet,  weil  man  ihn  eben  jeder  Zeit  augenblicklich 
hervorbringen  kann.  Je  öfter  man  diesen  Versuch  wieder- 
holt, um  so  länger  dauert  es,  bis  ni^ch  der  Oe^nung  jener 
Tetanus  ausbricht,  und  um  so  mehr  nimmt  er  an  Stärke  ab. 
Nach  4  8  maligem  Schliessen  erscheint  er  endlich  nach  der 
Oeffnungszuckung  gar  nicht  mehr.  Kehrt  man  nun  bei  be- 
stehendena,  auf  solche  Weise  erzeugtem  Oeffnungstetanus  die 
Stromstärke  um,  so  verschwindet  der  Tetanus  ebenso,  als  ob 
man  den  Strom  wieder  in  gleicher  Richtung  geschlossen  hätte, 
was  für  den  aufsteigenden  Strom  besonders  ganz  augenfällig 
und  ausnahmslos  ist.  Ich  habe  eine  jenem  Oeffnungstetanus 
wohl  analoge  Erscheinung  selbst  schon  nach  starken  Induc- 
tionsschlägen  beobachtet,  denen  eine  Reihe  heftiger  Zuckungen 
folgte,  ohne  dass  der  Inductionsschlag  etwa  die  getroffene 
Stelle  vernichtet  hätte,  da  sie  auch  nachher  noch  sehr  reiz- 
bar war. 

Der  Oeffnungstetanus  beruht  offenbar,  wie  Ritter  von 
der  Oeffnungszuckung  angiebt,  auf  einer  Ausgleichung  der 
durch  den  Strom  im  Nerven  erzeugten  Veränderungen,  indem 
die  Moleküle  durch  die  inneren  Kräfte  zurückgeführt  werden 
nach  ihren  natürlichen  Lagen. 

Wir  haben  bisher  hauptsächlich  diejenigen  Nachwirkungen 
geschichtlich  studirt,  welche  gleichsam  dynamischer  Art  sind, 

6* 
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das  heisst  wirkliche  Vorgänge  von  Bewegungen  der  Nerven- 
molekäle,  deren  Ursache  der  Strom  durch  seine  Dauer  und 
Stärke  im  Nerven  hervorgerufen.  Ihnen  gegenüber  haben  wir 
noch  derjenigen  Nachwirkungen  zu  gedenken,  welche  sich  im 
Nerven  nicht  unmittelbar  erkennen  lassen,  weil  sie,  wie  es 
scheint^  Veränderungen  der  inneren  Gleichgewichtslage  der 
Moleküle  darstellen,  statische  Verändemngen  also,  die  sich 
uns  erst  durch  Prüfung  der  Erregbarkeit  des  modificirten  Ner- 
ven zu  erkennen  geben.  Einige  Beobachtungen  Ritter's, 
welche  sich  hierauf  bezogen,  haben  wir  allerdings  schon  ken- 
nen gelernt,  und  wir  schreiten  nunmehr  wiederum  zurück  zu 
diesem  Forscher,  um  die  von  ihm  in  dieser  Beziehung  auf- 
gestellten Gesetze  zu  betrachten,  deren  Studium  auch  ganz 
besonders  dasjenige  ist,  welches  uns  in  diesem  Werke  beschäf- 
tigen wird. 

Nach  meinen  Untersuchungen  freilich  muss  ich  bekennen, 
dass  hier  Ritter  in  Ermittelung  der  Thatsachen  nicht  so 
glücklich  war,  als  bisher  und  z.  B.  ganz  besonders  bei  dem 
Gesetze  der  Zuckung,  und  hier  wieder  vorzüglich  bei  dem 
aufsteigenden  Strom. 

Denn  nachdem  er  die  exaltirende  Wirkung  des  aufstei- 
genden Stromes,  sowie  die  deprimirende  des  absteigenden  für 
den  Fall  zurückgenommen,  dass  es  sich  um  die  höheren 
Stufen  der  Erregbarkeit  handelt,  wo  die  ersten  Stadien  des 
Zuckungsgesetzes  zu  beobachten  sind,  nämlich  nur  Schlies- 
sungszuckung fär  den  aufsteigenden,  nur  Oeffnungszuckung 
für  den  absteigenden  Strom,  indem  dann  gerade  das  umge- 
kehrte Verhalten  für  die  Modification  durch  die  verschiedenen 
Strömungsrichtungen  stattfinde,  nämlich  Exaltation  durch  den 
absteigenden,  Depression  durch  den  aufsteigenden  Strom  er- 
zeugt werde,  (S.  noch  du  Bois-Reymond,  Untersuchungen, 
Bd.  I.  p.  370  u.  371),  behauptet  er  nun  später  noch  bestimmt, 
dass  sich  die  Modification  auch  ausserhalb  der  vom  Strom 
betroffenen  Strecke  nach  dem  Muskel  zu  fortpflanze.  Denn 
bei  aufsteigendem  modificirendem  Strom  und  einer  späteren 
Stufe  der  Erregbarkeit  sei  die  zwischen  positiver  Electrode 
und  Muskel  gelegene  Strecke  deprimirt,   dieselbe   bei  abstei- 
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gendem  Strome  aber  exaltirt,  so  dass  sich  also  die  Modifica- 
tion  mit  umgekehrtem  Zeichen  ausbreite  von  der  unmittelbar 
durchflossenen  Strecke  nach  dem  Muskel  zu.  Diese  Wirkun- 
gen sollen  nicht  eintreten,  wenn  der  Nenr  vorher  unmittelbar 
unterhalb  der  modificirenden  Kette  unterbunden  worden  ist. 
Ritter  sucht  nun  durch  diese  Thatsachen  jene  Fälle  zu  er- 
klären, bei  denen  er  früher  die  zwischen  dem  Muskel  und 
der  Kette  gelegenen  Theile  des  Nerven  auch  zur  Erregung 
durch  thierische  Ketten  passend  gefunden  hatte,  wogegen  du 
Bois-Beymond  einwendet,  wie  Ritter  übersehe,  dass  hier 
die  sich  fortpflanzende  Modification  von  einerlei  Zeichen  ge- 
wesen sein  müsste,  wie  die  zwischen  den  Enden  der  Kette 
stattfindende,  dass  also  doch  noch  ein  ungelöster  Widerspruch 
übrig  bleiben  würde.  (S.  Ritter,  Gehlen's  Journal  für  die 
Chemie,  Physik  und  Mineralogie.  1808.  Bd.  IV.  p.  421  und 
du  Bois-Reymond,  Untersuchungen,  a.  a.  O.  Bd.  I.  p.  372.) 

Meines  Erachtens  liegt  in  dieser  Angabe  Ritter' s  nicht 
gerade  ein  Widerspruch,  indem  man  sich  ja  denken  könnte, 
dass  die  vom  Strome  unmittelbar  betroffenen  Moleküle  eine 
andere  Einvdrkung  erfahren,  als  diejenigen,  welche  nicht 
unmittelbar  berührt,  und  nur  secundär  von  den  unmittelbar 
betroffenen  aus  durch  die  zwischen  ihnen  stattfindenden  Be- 
ziehungen verändert  werden.  Es  ist  nun  a  priori  nicht  ein- 
zusehen, warum  diese  beiden  durch  verschiedene  Ursachen 
hervorgebrachten  Veränderungen  nothwendig  dasselbe  Resul- 
tat haben  sollten. 

Es  bleibt  uns  noch  endlich  nach  diesen  mehr  allgemeinen 
Bestrebungen  über  das  Gesetz  der  Nachwirkungen  des  con- 
stanten  Stromes  nunmehr  noch  der  Einfluss  der  Modification 
auf  das  Gesetz  der  Zuckung  zu  betrachten.  Derjenige,  wel- 
cher meines  Wissens  auch  hier  die  ersten  und  besten,  wenn 
auch  nicht  ganz  genauen  Andeutungen  gegeben  hat,  ist  wie- 
derum unser  Ritter,  indem  er  sagt,  dass  ein  Frosch  bei  Unter- 
suchung des  Zuckungsgesetzes  mit  der  Zeit  sein  Verhalten 
ändere,  aber  dabei  immer  von  einer  niederen  zu  einer  höheren 
Sprosse  seiner  Stufenleiter  des  Zuckungsgesetzes  übergehe;  ja 
er  giebt  schon  an,  dass  man  durch  starke  Ströme  schnell  den 
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Zustand  der  Stufe  V  herbeizuführen  vermochte,  demzufolge 
dann  schwache  Strome  das  umgekehrte  Gesetz  der  Zuckung 
zeigen,  wie  dieselben  bei  nicht  modificirten  Nei'ven  thun  wür- 
den, wie  Heidenhain  neuerdings  und  auch  ich  bestätigen 
können.  Die  Gesetze,  welche  Heidenhain  (S.  Beitrag  zur 
Kenntniss  des  Zuckungsgesetzes ;  Archiv  f.  physiol.  Heilkunde. 
1857.  p.  453.)  für  die  Veränderungen  des  Zuckungsgesetzes 
aufstellt,  sind  folgende  i 

Für  den  aufsteigenden  Strom  und  das  Minimum  der  wirk- 
samen Stromstärke  erscheint  ausnahmslos  in  Uebereinstimmung 
mit  Ritter' 8  Gesetz  der  Zuckung  die  Schliessungszuckung 
und  keine  Oeffhungszuckung,  Heidenhain  untersuchte  wäh- 
rend des  Sommers  das  Zuckungsgesetz  und  hatte  jedesmal 
die  höheren  Theile  des  Ischiadicus  mit  beträchtlicher  Länge 
sammt  den  Muskeln  im  Kreise.  Ich  selbst  habe  das  Zuckungs- 
gesetz zu  jeder  Jahreszeit  vor  mir  gehabt,  wegen  eines  ta- 
uchen Verkehrs  mit  Reizversuchen  an  Froschpräparaten,  bei 
welchen  ich  meist  nur  kürzere  Nervenstrecken,  gewöhnlich 
unter  dem  Abgange  der  Oberschenkeläste,  dem  Strome  aus- 
setzte und  zwar  stets  nur  die  Nerven;  gleichwohl  habe  ich 
in  Tausenden  von  Versuchen  niemals  eine  Ausnahme  von 
der  ersten  Stufe  des  Ritter'schen  Gesetzes  wahrgenommen. 

„Ermüdet  man,^^  sagt  nun  Heidenhain,  „auf  dieser 
Stufe  den  Schenkel  durch  häufiges  Schliessen  und  Oeffnen 
des  Kreises,  so  verringert  sich  allmählig  die  Stärke  der  Zuk- 
kung;  sie  schwindet  zuletzt  ganz,  ohne  das  die  Oeffnungs- 
zuckung  kinzuträte.  Ritter' s  erste  Stufe  geht  also  durch 
Ermüdung  des  Präparates  bei  der  vorhandenen  Stromstärke 
nicht  in  die  zweite  Stufe  über.'^  Heidenhain  leitet  diese 
Veränderung  der  Erscheinung  aus  einer  „Ermüdung"  des 
Präparates  ab,  indem  er  offenbar  es  unentschieden  lässt,  ob 
die  Schliessungszuckung  abnimmt,  weil,  was  uns  eben  Ton 
grossem  Interesse  wäre,  der  schwache  aufsteigende  Strom  die 
inneren  Molekularzustände  des  Nerven  so  abändert,  dass  die 
Erregbarkeit  für  die  Schliessung  desselben  herabgesetzt  ist 
oder  weil  das  Präparat  mittlerweile  wegen  des  allgemeinen 
Absterbens  überhaupt  an  Reizbarkeit  verloren  hat,  so  zwar, 
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dass  nach  Verlauf  derselben  Zeit  das  Endresultat  bei  abermali* 
ger  Präfting  ebenfalls  eine  Abnahme  der  Starke  der  Schlies- 
sungszuckung  gewesen  wäre,  wenn  auch  der  Strom  gar  nicht 
das  Präparat  durchflössen  hätte.  Es  muss  also  dahingestellt 
bleiben,  ob  der  Erfolg  in  einer  Modification  durch  den  Strom 
oder  in  dem  einfachen  Absterben  oder  in  Erschöpfung  durch 
den  Reiz  seinen  Grrund  hat,  da  es  sich  nicht  von  selbst  ver- 
steht, dass  diese  Ursachen  die  Erregbarkeit  in  derselben  Weise 
umändern.  Diese  Betrachtung  muss  sich  auch  auf  die  folgen- 
den Angaben  Heidenhain's  beziehen. 

Endlich  wäre  aber  bei  den  Heidenhain'schen  Versuchen 
noch  daran  zu  denken,  dass  er  die  Stromstärke  durch  Ein- 
schaltung feuchter  Fäden  regulirte,  welche  eine  sehr  grosse 
Oberfläche  bieten,  darum  stets  leicht  trocknen  und  rasch  an 
Widerstand  zunehmen,   womit  die  Stromstärke  also  abnimmt. 

Bei  Prüfling  der  zweiten  Stufe  des  Ritter'schen  Gesetzes 
der  Zuckung,  wo  also  die  etwas  erhöhte  Stromstärke  bei  der 
Schliessung  des  aufsteigenden  Stromes  eine  stärkere,  bei  der 
OeflBaung  eine  schwächere  Zuckung  zur  Folge  hat,  stellt  Hei- 
denhain den  Satz  auf,  dass  bei  Ermüdung  des  Präparats  auf 
dieser  zweiten  Stufe,  die  Oeffnungszuckung  allmählig  verschwin- 
det bei  gleichzeitiger  Abnahme  der  Grösse  der  Schliessungszuk- 
kung.  „Die  zweite  Stufe  geht  also  durch  blosse  Ermüdung  ohne 
V^änderung  der  Stromesintensität  nicht  in  die  tiefere  dritte, 
sondern  in  die  höhere  erste  über.'^  Auch  hier  lässt  sich  nicht 
sagen,  ob  der  von  Heidenhain  angegebene  Erfolg  in  einer 
Modification  des  Präparates  durch  den  Strom  oder  in  dem  Ab- 
sterben seinen  Grund  habe.  Ausserdem  habe  ich  bei  Reizung 
der  tieferen  Stellen  des  Ischiadicus,  wo  der  Strom  nur  eine 
kleine  Strecke  von  2 — 4  Mm.  umfasste,  wiederholt  in  Ueber- 
einstimmung  mit  Ritter,  das  Umgekehrte  von  dem  gesehen, 
was  Heide nhain  angiebt,  nämlich  Uebergang  von  der  ersten 
zur  zweiten  und  von  dieser  zur  dritten  Stufe  des  Ritter'schen 
Gesetzes.  Das  geschah  jedoch  ohne  Vermehrung  der  Strom- 
stärke, welche  laut  der  Aussage  des  Multiplicators  constant 
war.  Dieser  von  Heidenhain  entgegengesetzte  Erfolg  kann 
aber   darin    seinen    Grund    haben,    dass    Heidenhain    bei 
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seinen  Versuchen  andere  Nervenstrecken  im  Kreise  hatte« 
Man  muss  demnach  zugeben,  dass  das  allgemeine  Gresetz  hier 
noch  nicht  gekannt  ist. 

Für  die  Modification  der  Erregbarkeit  des  Präparates  auf 
der  dritten  Stufe  des  Bitter'schen  Gesetzes  der  Zuckung,  wo 
also  Schliessungs-  und  Oeffnungszuckung  nahezu  gleich  stark 
sind,  unterscheidet  Heidenhain  zwei  Fälle: 

„Liegt  die  angewandte  Stromstärke  nahe  der  unteren 
Grenze,  sind  also  die  beiden  (untereinander  gleichen)  Zutru- 
gen nur  schwach,  so  tritt  häufig,  doch  bei  weitem  nicht  immer, 
ein  Bückgang  von  der  dritten  zur  zweiten  und  ersten  Stufe 
ein,  indem  die  Oeffiiungszuckung  unter  die  Schliessungszuckung 
sinkt  und  schliesslich  ganz  verschwindet.  Zweitens  geht  in 
anderen  Fällen  bei  der  Ermüdung  die  dritte  Stufe  in  die  vierte 
und  weiterhin  in  die  fünfte  über«  Dies  findet  seltener  bei 
schwachen  Strömen,  mit  Sicherheit  aber  dann  statt,  wenn  der 
angewandte  Strom  der  oberen  Grenze  der  Stromstärken,  für 
für  welche  die  dritte  Stufe  gilt,  naheliegt  und  in  Folge  des- 
sen beide  Zuckungen  stark  sind.  Nach  diesen  Allem  bildet 
die  dritte  Stufe  eine  Grenze,  von  der  aus  ein  Bäckschreiten 
sowohl  als  ein  Vorschreiten  möglich  ist.  Ob  aber  das  eine 
oder  das  andere  eintritt,  hängt  lediglich  von  der  Stärke  des 
angewandten  Stromes  ab.'^ 

Zwischen  Heidenhain  und  Bitter  besteht  demnach 
der  Widerspruch,  dass  nach  Bitter  die  Stufen  allmählig  durch 
Modification  so  aufeinander  folgen,  dass  sich  aus  einer  tieferen 
immer  die  höhere  entwickelt,  während  nach  Heidenhain 
ein  Vor-  und  Bückschreiten  möglich  ist. 

Heidenhain  betrachtet  endlich  noch  die  höheren  Stufen 
des  Bitter'schen  Gesetzes  als  hervorgebracht  durch  Modifica- 
tion des  Nerven,  indem  er  sagt: 

„Wie  wir  eben  sahen,  wurde  die  vierte  und  fünfte  Stufe 
Bitter's  von  der  dritten  aus  durch  „Ermüdung^^  des  Prä- 
parates erreicht.  Man  kann  zu  diesen  niederen  Stufen  aber 
auch  von  der  ersten  und  zweiten  aus  unmittelbar  gelangen, 
wenn  man  einen  plötzlichen  grossen  Sprung  in  der  Strom- 
stärke macht.     Hatte  ich  z.  B.  durch  zwei  Elemente  und  die 


ForUetoQDg  der  Gesobichte.  S9 

mögliebet  geringste  Lange  des  Fadens  die  zweite  Stufe  (beide 
Zuckungen  vorbanden,  die  Schliessungszuckung  vorherrschend) 
erreicht,  so  sah  ich  bei  Anwendung  des  Bausches  statt  des 
Fadens  und  Verstärkung  der  Säule  auf  sechs  Elemente  un- 
mittelbar die  vierte  Stufe  (beide  Zuckungen  vorhanden,  Vor- 
herrschen der  Oeffnungszuckung)  eintreten.  Ich  bemerke 
hierbei  ausdrücklich,  dass  in  solchen  Fallen  die  Schliessungs- 
zuckung nicht  bloss  relativ  (im  Verhältniss  zur  Oeffnungs* 
Zuckung)  schwächer  wird,  sondern  vielmehr  auch  trotz  der 
Steigerung  der  Stromesintensität  absolut  an  Stärke  abnimmt. 
Diese  Abnahme  kann  sogar  bis  Null  gehen.  Denn  unter  Um- 
ständen kann  man  die  erste  Stufe  (alleinige  Schlusszuckung) 
mit  Ueberspringung  aller  Zwischenstufen  durch  angemessene 
plötzliche  Stromverstärkung  in  die  fünfte  Stufe  (alleinige 
Oeffnungszuckung)  überfahren.  Die  Ueberspringung  der  mitt- 
leren Stufen  durch  sprungweise  Stromverstärkung  gelingt  be- 
sonders leicht  bei  Fröschen  von  nicht  sehr  hoher  Erregbar- 
keit.^^ —  Man  ist  nicht  recht  klar,  ob  Heidenhain  glaubt, 
dass  die  fünfte  Stufe  auch  eintreten  könne,  ohne  dass  die 
niederen  Stufen  dagewesen  seien,  vielmehr  scheint  dies  nicht 
seine  Ansicht,  besonders  wenn  man  sein  allgemeines  Zuckungs- 
gesetz für  den  aufsteigenden  Strom  liesH,  wo  er  auch  sagt: 
dass  in  demjenigen  Zustande,  welcher  dem  des  unversehrten 
Lebens  am  nächsten  steht,  die  Schliessungszuckung  die  starke 
Zuckung  des  aufsteigenden  Stromes  sei.  „Durch  Anwendung 
grösserer  Stromstärken  geht  dieser  Zustand  in  denjenigen  über, 
welcher  dem  Nobili'schen  Gesetze  entspricht  und  durch  Vor- 
wiegen der  Oeffiiungszuckung  charakterisirt  wird.  Der  neue 
Zustand  kann  wieder  verschwinden  und  dem  früheren  (natür- 
lichen) Platz  machen,  wenn  die  Stromstärke,  die  ihn  erzeugt 
hat,  bald  wieder  verringert  wird.  Er  befestigt  sich  um  so 
mehr,  je  länger  der  starke  Strom  auf  den  Schenkel  einwirkt; 
überschreitet  die  Foitdauer  dieser  Einwirkung  eine  gewisse 
Zeit,  die  um  so  kürzer  ist,  je  stärker  der  angewandte  Strom 
war,  so  ist  der  frühere  (natürliche)  Zustand  unwiederbringlich 
verloren.^^  (S.  Heidenhain  a.  a.  O.  p.  453.) 

Hiernach  scheint  Heidenhain  mit  Ritter  in  der  That 
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anzunehmen ,  dass  die  tieferen  Stufen  nur  durch  Modificatiön 
erzeugt  würden,  indem  der  Strom  den  Nerven  verändert  und 
deshalb  das  Zuckungsgesetz  roodificirt.  Diese  Auffassung 
ist  nun  in  Wirklichkeit  nicht  die  richtige,  sondern  wie  ich 
finde,  erzeugt  ein  ausreichend  starker  aufsteigender  Strom 
durch  den  Nerven  geleitet,  besonders  für  die  tieferen  Stellen 
des  Ischiadicus,  sofort  ausnahmslos  nur  Oeffhungszuckung, 
indem  er  in  denselben  eintritt,  ohne  dass  ein  leises  Flimmern 
des  Muskels  stattfände.  Mit  anderen  Worten:  Jeder  soeben 
präparirte  Nerv  giebt  nur  Oeffnungszuckung  und  keine  Schlies- 
sungszuckung, wenn  der  Strom  stark  genug  ist;  nur  Schlies- 
sungszuckung und  keine  Oeffnungszuckung,  wenn  er  schwach 
genug  ist.  Es  ist  also  am  frischen  Nerven  das  Zuckungs- 
gesetz verschieden  je  nach  der  Stärke  des  Stromes,  weshalb 
man  nicht  behaupten  kann,  dass  für  den  aufsteigenden  Strom 
die  Schliessungszuckung  die  „starke^^  Zuckung  sei,  weil  bei 
Anwendung  starker  Strome  die  Oeffnungszuckung  die  „starke" 
Zuckung  ist,  auch  wenn  vorher  durch  den  Nerven  noch  gar 
kein  Strom  hindurchgeleitet  worden  ist. 

Für  den  absteigenden  Strom  adoptirt  Heidenhain  eben- 
falls das  Ritter'sche  Gesetz  der  Zuckung,  also  Vorwiegen  der 
Oeffiiungszuckung  bei  den  niederen  Stufen,  Vorwiegen  der 
Schliessungszuckung  bei  den  höheren.  Auch  hier  fasst  Hei- 
denhain  die  Succession  der  Erscheinungen  des  Zuckungs- 
gesetzes bei  allmähligem  Wachsen  der  Stromstärke  als  durch 
Modification  der  Nerven  bedingt  auf  und  leitet  sie  nicht  ein- 
zig und  allein  von  der  Stromstärke  ab,  obschon  dies  hier 
dui'chaus  nicht  zweifelhaft  sein  kann.  Denn  ein  starker  ab- 
steigender Strom  giebt  fast  ausnahmslos  Schliessungszuckung! 

Ueber  die  Modification  des  Präparates  theilt  Heiden- 
hain das  merkwürdige  Factum  mit,  dass  bei  schwachen  ab- 
steigenden Strömen,  wie  Ritter  behauptete,  in  der  That  die 
Oeffnungszuckung  vorwalte,  sehr  leicht  aber  zurücktrete.  „Denn 
electrische  Einwirkungen  fuhren  den  absteigend  durchströmten 
Schenkel  viel  leichter  als  den  aufsteigend  durchströmten,  aus 
dem  natürlichen  Zustande,  in  welchem  er  bei  schwachen  Strö- 
men die  beiden  ersten  Ritter^schen  Stufen  zeigt,   in  den  dem 
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NobilPschen  Gesetse  entsprechenden  Znstand  über  nnd  machen 
viel  leichter,  als  dort,  die  Rückkehr  zu  dem  naturlichen  Zu- 
stande unmöglich.  Ich  habe  es  gesehen,  dass  der  letztere 
vernichtet  wurde,  als  der  Schenkel  durch  den  Muskelstrom 
der  Obersehenkelmuskeln  vom  Ischiadicus  aus  in  einige  starke 
Zuckungen  versetzt  worden  war.  Diese  leichtere  Vergäng- 
lichkeit des  natürlichen  Zustandes  erklärt  wohl  die  sub  1. 
erwähnten  häufigeren  Ausnahmen  von  der  allgemeinen  Regel," 
wo  nämlich  der  schwache  Strom  eine  stärkere  Schliessungs- 
zuckung als  Oeffnungsznckung  gab.  (S.  Heidenhain  a.  a. 
O.  p.  460  u.  461).  Zu  dieser  Möglichkeit  füge  ich  noch 
eine  andere  Beobachtung  hinzu*  welche  ich  oft  genug  gemacht 
habe  und  welche  beitragen  kann  jene  Abweichungen  aufzu- 
klären. Wenn  man  nämlich  eine  Strecke  des  Ischiadicus  von 
1 — 4  Mm.,  welche  zwischen  Gastroknemius  und  dem  Abgang 
der  Oberschenkeläste  vom  Stamme  des  Nerven  gelegen  ist, 
dem  absteigenden  Strome  aussetzt,  so  giebt  derselbe  entschie- 
den vorwiegend  Schliessungszuckung  bei  schwächsten  Strö- 
men, ganz  so,  wie  der  aufsteigende  Strom.  Heidenhain 
hatte  einen  anderen  Theil  und  eine  andere  Länge  des  Nerven 
bei  seinen  Versuchen  im  Kreise,  weshalb  sein  abweichendes 
Resultat  von  diesem  ersichtlich  ist,  zugleich  aber  auch  die 
von  ihm  beobachteten  Ausnahmen. 

Als  wirkliche  Modification  muss  aber  allerdings  mit  Rit- 
ter und  Heidenhain  die  Thatsache  gelten,  dass  durch  Be- 
handlung des  Nerven  mit  einem  entsprechend  starken  abstei- 
genden Strom  die  Schliessungszuckung  über  die  Oeffnungs- 
znckung die  Oberhand  gewinnt,  welche  letztere  sogar  ganz 
verschwindet.  Es  findet  also  mit  Bezug  auf  die  Modification 
der  Erregbarkeit  in  diesem  Falle  für  die  dritte  Stufe  des 
Ritter'schen  Gesetzes  der  Zuckung  das  umgekehrte  Verhalten 
des  absteigenden  gegen  den  aufsteigenden  Strom  statt,  indem 
hier  die  Schliessungszuckung  vor  der  Oeffnungsznckung,  dort 
diese  vor  jener  zurücktritt  und  endlich  verschwindet. 

Die  Succession  dieser  Erscheinungen  bezeichnete  man 
bisher  als  Nobili's  Gesetz  der  Zuckung,  obschon,  wie  man 
hier  gesehen,  diese  Reihe  von  Phänomenen  kein  Anrecht  auf 
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diesen  Titel  hat,  der  weit  eber  dem  allgemeineren  und  den 
Thatsachen  bessere  Rechnung  tragenden  Ritter'schen  Gesetze 
zuertheilt  werden  könnte.  Das  ist  bis  jetzt  Alles,  was  über 
den  Einfluss  der  Nachwirkungen  des  constanten  Stromes  auf 
die  Veränderung 'der  Erregbarkeit  gesagt  werden  kann.  Wie 
man  gesehen  hat,  beziehen  sich  indessen  die  Angaben  ledig- 
lich auf  die  Veränderungen  in  der  vom  Strom  unmittelbar 
betroffenen  Strecke,  sowie  auch  die  Prüfung  auf  das  Verhal- 
ten der  veränderten  Erregbarkeit  sich  stets  auf  die  ganze  modi- 
ficirte  Strecke  erstreckte.  Ob  ausserhalb  der  Electroden  auch 
durch  den  constanten  Strom  die  Erregbarkeit  sich  so  abän- 
dere, dass  sich  das  Zuckungsgesetz  umkehrt  so  wie  in  der 
unmittelbar  durchflossenen  Strecke,  darüber  li^en  noch  keine 
Beobachtungen  vor;  ja  es  ist  noch  nicht  einmal  die  Frage  dar- 
nach bis  jetzt  angeregt  worden.  Ich  habe  indessen  bei  mei- 
nen Untersuchungen  niemals  Erscheinungen  wahrgenommen, 
welche  unzweifelhaft  darauf  hindeuteten,  sondern  es  schien 
mir,  dass  solche  grössere  Abänderungen  der  Erregbarkeit,  wie 
sie  die  unmittelbar  vom  Strome  betroffene  Strecke  darbietet, 
in  den  ausserhalb  der  Electroden  gelegenen  Theilen  niemals 
beobachtet  werden,  sodass  jene  grösseren  Veränderungen  also 
local  bleiben. 
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I.    Die  Mickt  |i#larisirlNirei  ihetnitm. 


jlJa  die  UntersuchuDgei),  mit  welchen  wir  uns  beschäftigen, 
sämmtlich  auf  unmittelbarer  Messung  der  Zuckungen  basiron, 
wie  sie  ein  Strom  von  gegebener  Grösse  bedingt,  sei  es,  dasa 
er  als  constanter  oder  als  reizender  Strom  beim  Experimente 
betheiligt  sei,  so  mussten  wir  eine  ausreichende  Sicherheit  för 
die  innerhalb  gewisser  Zeitgrenzen  constant  bleibende  Starke 
der  Ströme  verlangen.  Es  war  darum  nothwendig,  dass  an 
allen  Stellen,  wo  Leiter  erster  mit  solchen  zweiter  Ordnung 
in  Contact  kamen,  stets  diejenigen  Bedingungen  erfüllt  waren, 
von  denen  es  bekannt  ist,  dass  sie  die  an  jenen  Grenzen  aus- 
geschiedenen Electrolyten  wegschaffen  und  also  die  durch  sie 
gleichzeitig  erzeugte  electromotorische  Wirksamkeit  beseitigen. 
Die  Elemente,  deren  ich  mich  durchweg  bediente,  waren 
die  kleinen  von  du  Bois-Reymond  angegebenen  Zinkplatin- 
elemente. Die  Höhe  des  Zinkcylinders  beträgt  37  Mm.,  der 
Durchmesser,  von  einer  Innenwand  zur  anderen  gemessen, 
40  Mm.  Das  Platinblech  hat  17  Mm.  an  Breite  und  40  Mm, 
an  Länge,  von  welcher  etwa  ein  Stuck  von  7  Mm.  an  den 
Zinkbiigel  angelöthet  ist  bei  denjenigen  Elementen,  welche 
bestimmt  sind,  als  Glieder  der  Säule  gebraucht  zu  werden. 
Nachdem  das  Zinkelement  sorgfaltig  und  reichlich  mit  Queck^ 
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Silber  an  allen  Theilen,  mit  Ausnahme  des  Bügels,  amalgamirt 
ist,  wird  dasselbe  auf  seiner  äusseren  Oberfläche,  sowie  am 
Bügel,  mit  einem  schwarzen  Lacke  überzogen,  welcher  eine 
Mischung  von  Kienruss  mit  Bernsteinlack  ist.  Amalgamirt 
man  auch  den  Bügel,  so  geht  sehr  leicht  die  Löthung  ab 
und  das  Zink  haftet  dann  nicht  mehr  an  dem  Platin,  wenn  es 
nicht  vorher  ausgeglüht  worden  ist.  Die  Zinkelemente,  welche 
einzeln  oder  als  Ende  der  Säule  verwendet  werden  sollten, 
habe  ich  mit  einem  massiven  Fortsatze  bauen  lassen,  an  wel- 
chem ein  Draht  angelöthet  ist,  da  man  so  das  Element  bis 
auf  den  letzten  Rest  bequem  aufbrauchen  kann,  während  dies 
nicht  angeht,  wenn  man  den  Eupferdraht  in  das  Zink  ein- 
schrauben oder  gar  einlothen  lässt,  wo  ihn  die  Säure  sehr 
bald  zum  Abfallen  bringt,  ohne  dass  man  ihn  nachher  wie- 
der ohne  bedeutende  Mühe  anzulöthen  vermag.  Das  von  du 
Bois-Reymond  zuerst  angewandte  Lackiren  der  Aussen- 
fläche  des  Zinkcy linders  ist  darum  so  vortheilhafk,  weil  auf 
diese  Weise  das  Element  vor  dem  Angriffe  der  Schwefelsäure 
auf  derjenigen  Seite  geschützt  wird,  wo  es  ohnehin  gewiss 
nur  sehr  wenig  in  Betracht  kommende  Ableitungen  für  die 
Electricität  bietet.  Da  wo  das  Platin  mit  dem  Zinkbügel  oder 
das  Endplatin  der  Säule  an  einen  Eupferdrath  angelöthet 
ist,  überzieht  man  dasselbe  sorgfältig  mit  einer  Lackschicht, 
weil  diese  wenigstens  einige  Zeit  die  Löthung  gegen  die  An- 
griffe der  rauchenden  Salpetersäure  schützt.  Am  wenigsten 
werden  die  Löthstellen  von  der  rauchenden  Säure  belästigt, 
wenn  man  die  Säulen  vor  dem  Fenster  des  Laboratoriums  im 
Freien  aufgestellt  hat,  wie  es  bei  mir  für  gewöhnlich  der  Fall 
war.  Hat  man  aber  die  Säule  in  einem  geschlossenen  Raum, 
so  sind  die  Störungen  wegen  des  Abfallens  der  Platinbleche 
häufig  unerträglich,  besonders  wenn  man  mit  sehr  starker  rau- 
chender Salpetersäure  und  vielen  Elementen  arbeitet,  sowie  es 
bei  diesen  Untersuchungen  häufig  der  Fall  war.  Die  Mischun- 
gen der  Säuren,  deren  ich  mich  bediente,  waren  folgende: 
Das  Zink  stand  in  Mischung  von  Wasser  mit  20  pCt.  Schwe- 
felsäure; den  porösen  Thontrog,  zur  Aufnahme  des  Platins 
bestimmt,  füllte  ich  für  gewöhnlich  mit  einer  Mischung  von 
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concentrirter  raucheDder  Salpetersäure,  von  gelbbrauner  Fär- 
bung, wenn  sie  in  Gefassen  von  einigen  Zoll  Durchmesser 
befindlich,  angesehen  wird,  mit  gleichen  Volumtheilen  nicht 
rauchender  Salpetersäure.  Nur  bei  besonderen  Veranlassungen 
nahm  ich  die  unverdünnte  rauchende  Salpetersäure.  Ich  be- 
diente mich  der  gebrauchten  Mischung  überhaupt  nur  so  lange, 
als  sie  noch  eine  deutliche  grüne  Färbung  zeigte.  Bekannt- 
lich nimmt  die  rothe  Säure  durch  einen  starken  Strom  sehr 
schnell  eine  wunderschöne  Farbe  von  tiefem  Grün  an,  das 
um  so  mehr  dann  wieder  abnimmt,  je  längere  Zeit  die  Säure 
der  electroly sirenden  Wirkung  des  Stromes  ausgesetzt  war. 
Im  Amalgamiren  aber  habe  ich  nie  gesäumt,  sondern  sofort 
aufs  Neue  amalgamirt,  wenn  das  Element  beim  Eintauchen 
in  die  verdünnte  Schwefelsäure  nicht  sogleich  Silberglanz  an- 
nahm. Das  häufige  Amalgamiren  kann  ich  allen  sich  mit 
solchen  Versuchen  Beschäftigenden  nur  sehr  warm  empfehlen, 
weil  die  Mühe  dann  eine  ungleich  geringere  oder  kaum  nen- 
nenswerthe  ist,  als  wenn  man  länger  wartet,  wo  die  Schwie- 
rigkeit und  Unannehmlichkeit  dieses  Geschäfts  doch  recht 
bedeutend  genannt  werden  muss.  Denn  bei  öfterem  Amal- 
gamiren reicht  etwas  verdünnte  Schwefelsäure  aus,  indem  sich 
dann  das  Quecksilber  mit  Begier  über  das  ganze  Zink  willig 
ausbreitet,  während  die  länger  gebrauchten  Elemente  heisser 
roher  Salzsäure  und  Schwefelsäure  bedürfen,  bis  es  gelingt, 
ihre  Oberfläche  durch  Bürsten  endlich  so  rein  zu  erhalten, 
dass  sie  sich  amalgamiren  lassen. 

Ich  glaubte,  diese  Auseinandersetzung  dem  Leser  geben 
zu  müssen,  weil  es  bei  diesen  Versuchen  mehr  als  bei  anderen 
darauf  ankommt^  dass  man  es  wirklich  mit  solchen  Strömen 
zu  thun  habe,  die  man  ohne  Bedenken  als  constante  betrachten 
dürfe.  Durch  diese  Darlegung  wird  uns  allerdings  noch  kein 
Bild  gegeben  von  der  Art  und  V^eise,  wie  der  Strom  dem 
Nerven  selbst  ohne  Polarisation  zugeführt  worden  ist.  Die 
Grunde,  welche  uns  bei  den  an  den  Nerven  anzulegenden 
Electroden  bestimmen,  die  Polarisation  auszuschliessen ,  sind 
einmal  dieselben,  welche  bei  der  Säule  bereits  erwähnt  wurden 
und  Bezug  haben  auf  die  Constanz  des  electrischen  Stromes, 
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anderentheils  aber  auf  die  Ausscheidung  solcher  Stoffe  am 
Nerven,  welche  als  solche  bereits  unmittelbar  chemisch  seine 
Substanz  angreifen. 

Um  beiden  genannten  Uebelständen  zu  entgehen,  leitete 
ich  den  Strom  aus  Kupferdrähten  zunächst  in  eine  concen- 
trirte  Lösung  von  Kupfervitriol,  aus  dieser  Lösung  aber,  die 
den  Nerven,  wenn  sie  auf  ihn  direct  applicirt  würde,  chemisch 
angriffe,  erst  in  Eiweiss  und  von  diesem  in  den  Nerven. 

Die  dem  Nerven  anzulegenden  Eiweiss -Electroden  sind 
zweimal  rechtwinklig  gebogene  Glasröhren.  Der  Durchmesser 
derselben  betrug  3  Mm.,  mit  Ausnahme  desjenigen  Endes, 
welches  an  den  Nerven  angelegt  werden  sollte,  indem  dieses 
möglichst  schlank  ausgezogen  und  dann  mit  dem  Glasmesser 
so  abgeschitten  war,  dass  der  Durchmesser  nunmehr  hier 
=  1,5  Mm.  betrug.  Die  dieses  Lumen  begrenzende  Glaswand 
muss  natürlich  beim  Ausziehen  möglichst  dünn  hergestellt 
werden,  damit  für  viele  anzulegende  Electrodenpaare  Platz 
bleibe.  Die  Totallänge  einer  solchen  Röhre  beträgt  20  Cm., 
welche  auf  die  verschiedenen  Partien  derselben  folgendermassen 
vertheilt  sind:  vom  schlank  ausgezogenen  Ende  bis  zur  ersten 
rechtwinkeligen  Biegung  6,3  Cm.,  von  dieser  zur  anderen 
Biegung  9,5  Cm.,  und  von  dieser  bis  zum  anderen  freien  Ende 
«=4  Cm. 

Das  nicht  ausgezogene  Ende  ist  in  der  Bohrung  eines 
Korkes  luftdicht  eingeschlossen  und  auf  diesen  Kork  dann 
noch  eine  Glasröhre  von  5,5  Cm.  Länge  und  1  Cm.  Durch- 
messer aufgesetzt.  In  dieses  weitere  Kohr  giesst  man  dann 
das  Eiweiss  ein,  bis  es  in  dem  schlanken  Schenkel  des  aus- 
gezogenen Rohres  emporsteigt  und  seine  capillare  Oberfläche 
in  demselben  dasselbe  Niveau  mit  der  Mündung  der  Röhre 
hat,  welche  dem  Nerven  angelegt  werden  soll.  Die  Ebene 
der  zweimal  rechtwinklig  gebogenen  Röhre  steht  dann  natur- 
lich senkrecht.  Vor  dem  Eingiessen  thut  man  gut,  das  Eiweiss 
sorgfältig  mit  einer  Scheere  nach  verschiedenen  Richtungen 
zu  durchschneiden,  damit  es  sich  dann  willig  und  leicht  in 
beliebig  geringer  Menge  ausgiessen  lasse.  Wenn  die  Eiweiss- 
röhren  gebraucht  sind,  geschieht  ihre  Reinigung  folgender- 
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massen:  Ich  pfropfe  einen  durchbohrten  Kork  auf  das  freie 
Ende  der  weiteren  Röhre,  welche  vorher  gereinigt  worden  ist, 
und  spritze  die  ganze  Röhre  dann  durch  die  Bohrung  des 
Korkes  mit  Wasser  mehrmals  aus,  um  zuerst  die  Eiweiss- 
gerinnsel  mechanisch  auszutreiben.  Darauf  lösen  sich  leicht 
die  noch  festklebenden  Eiweisstheilchen  durch  sehr  verdünntes 
Kali  causticum  ab,  welches  man  mit  der  Sprutze  hindurch- 
treibt und  dann  wieder  mit  Wasser  auswäscht.  Die  Bohren 
werden  dann  wieder  vollkommen  rein  und  braudibar. 

Um  je  eine  oder  auch  zwei  solcher  Electrodenpaare  von 
Eiweissröhren  in  beliebiger  Lage  fixiren  zu  können,  wurden 
dieselben  in  einer  Klemme  eingespannt.  Diese  Klemme  besteht 
aus  zwei  viereckigen  Metallblechen  von  15  Millimeter  Breite, 
56  Millimeter  Länge  und  3  Millimeter  Dicke.  Diese  Platten 
sollen  nun  gleich  einer  Pincette  mehrere  Röhren  fassen  kön- 
nen und  dabei  sich  parallel  bleiben.  Die  eine  Platte  trägt 
deshalb  an  einer  Seite  und  zwar  an  beiden  Ecken  der  breiten 
Seite  zwei  sie  senkrecht  durchbohrende  Messingschrauben, 
durch  deren  Stellung  der  Abstand  der  anderen  Platte  der 
Klemme  bestimmt  wird.  Um  nun  dann  die  Röhren  festzu- 
halten, sind  beide  Platten  vor  den  beiden  genannten  Schrau- 
ben nochmals  von  einer  stärkeren  Schraube  durchbohrt,  durch 
welche  man  die  Klemme  gegen  den  zu  fassenden  Gegenstand 
beliebig  fest  andrücken  kann.  Damit  das  Metall  hierbei  die 
Bohren  nicht  zerbreche  und  die  Passung  sicherer  sei,  ist  der 
noch  freie  innere  Theil  der  beiden  Branchen  in  der  ganzen 
Breite  und  einer  Länge  von  40  Mm.  mit  einer  Korklage  ge- 
futtert. Um  die  Klemme  selbst  fixiren  zu  können,  besitzt  sie 
an  einer  ihrer  Platten  einen  Fortsatz,  welcher  eine  kleine  Me- 
tallkugel  trägt,  die  in  einem  Kugelgelenke  festzustellen  ist. 
Das  Kugelgelenk  selbst  aber  befestigte  ich  an  den  Arm  des 
„allgemeinen  Trägers '%  d.  h.  eines  Statives,  wie  es  von  du 
Bois-Reymond  in  seinem  Werke  beschrieben  ist.  Da  man 
zuweilen  drei  Electrodenpaare,  also  sechs  unpolarisirbare  Elec- 
troden  anzulegen  hat,  so  muss  man  mindestens  zwei  solcher 
Klenmien  tragender  Stative  besitzen.  Wie  man  sieht,  sind 
wir  nunmehr  im  Stande,  unseren  Electroden  die  feinste  und 
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sicherste  Einstellung  zu  geben,  die  man  wünschen  kann.  Die 
Mahagoniklöze  der  Stative,  welche  mit  Blei  ausgegossen  sind, 
lassen  sich  ausserdem  noch  durch  Schrauben  an  den  Arbeits- 
tisch befestigen.  Bei  der  Anlegung  der  Electroden  hat  man  sich 
nun  die  ausgezogenen  Enden  der  mit  Eiweiss  gefüllten  Röhren 
vertikal,  und  ihre  sämmtlichen  oberen  Enden  in  einer  hori- 
rontalen  Linie  zu  denken,  in  welcher  der  Ischiadicus  des 
Nervmuskelpräparates  über  dieselben  hingespannt  werden  soll. 
Wie  nun  bereits  bemerkt,  dürfen  wir  nicht  die  Drähte  der 
Säule  in  die  freien  Enden  dieser  Eiweissröhren  eintauchen; 
denn  wenn  wir  auch  so  erreichen  würden,  dass  die  an  den 
Metallen  sich  abscheidenden  Electrolyten  mit  dem  Nerven  selbst 
nicht  mehr  in  Contact  kommen,  so  wäre  doch  immer  noch 
die  durch  jene  ZersetzungsstoflFe  hervorgebrachte  electromotori- 
sche  Wirksamkeit  nicht  beseitigt. 

Zu  dem  Ende  tauchen  die  dünnen  kupfernen  Zuleitungs- 
drähte  in  zwei  mit  einer  concentrirten  Lösung  von  chemisch- 
reinem Kupfervitriol  in  destillirtem  Wasser  gefüllte  Probir- 
gläschen  von  5  Cm.  Höhe  und  2  Cm.  Durchmesser.  Das 
Probirgläschen  wird  durch  einen  Metallring  getragen,  auf  wel- 
chem es  durch  seine  Schwere  sich  mit  seinem  aufgeworfenen 
Rande  auflehnt.  Der  Metallring  aber  ist  durch  einen  hori- 
zontal gesteUten  Stab  festgehalten,  welcher  in  einer  Hülse 
verschiebbar  und  durch  eine  Schraube  in  irgend  einer  Lage 
festgehalten  wird.  Die  Hülse  kann  selbst  wiederum  an 
einem  verticalen  Stabe  aus  Glas  durch  eine  zweite  Schraube 
in  irgend  einer  passenden  Höhe  festgestellt  werden.  Der 
Glasstab  ist  unbeweglich  in  einen  Holzklotz  gekittet,  der  auf 
dem  Tische  festgeschraubt  ist.  Man  bedient  sich  so  vieler 
solcher  Probirgläschen,  als  Electroden  dem  Nerven  angelegt 
werden  sollen.  Es  bleibt  uns  nunmehr  noch  übrig,  den  Strom 
aus  der  Kupfervitriollösung  dem  Eiweisse  durch  einen  feuch- 
ten Leiter  zuzuführen. 

Hierzu  bediente  ich  mich  abermals  mit  chemisch  reiner 
concentrirter  Kupfervitriollösung  gefüllter  Glasröhren,  welche 
zweimal  rechtwinklig  gebogen  und  an  beiden  Enden  mit  thie- 
rischer  Blase  zugebunden  waren.    Die  Totallänge  dieser  Roh- 
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ren  beträgt  12  Cm.,  ihr  Durchmesser  4  Mm.  Von  den  beiden 
umgebogenen  Enden  der  Röhre  taucht  nun  das  eine  in  die 
concentrirte  KupfervitrioIIösung  des  Probirgläschens,  das  andere 
aber  in  das  mit  Eiweiss  gefällte  Rohr.  In  nächster  Nähe  der 
Blase  coagulirt  nun  das  Eiweiss;  doch  bildet  sich  bald  eine 
von  dem  flüssigen  scharf'  abgeschnittene  Schicht,  welche  nur 
sehr  langsam  nach  vielen  Stunden  um  ein  Geringes  vor- 
schreitet. 

Es  ist  nunmehr  unsere  Aufgabe,  uns  zu  überzeugen,  wie 
weit  unser  Zweck,  der  dahin  ging,  die  Polarisation  zu  elimi- 
niren,  erreicht  sei,  hauptsächlich  um  zu  erfahren,  welches 
Zeichen  dieselbe  trage,  da  wir  ja  ausser  der  wahrscheinlich 
immer  noch  nachweisbaren  Polarisation  des  Metalles  auch  noch 
die  von  den  flüssigen  Leitern  herrührende  zu  berücksichtigen 
haben.  Der  Versuch  wurde  folgendermasseu  angestellt.  In 
den  Kreis  wurde  aufgenommen  der  Museumsmultiplicator  mit 
halber  Länge;  die  durch  den  Berichtigungsstab  auf  0  gehal- 
tene Nadel  schlug  12".  Mit  den  Eiweisselectroden  stand  der 
Kreis  aber  erst  durch  einen  Pohl'schen  Commutator  von  du 
Bois-Reymond'scher  Construction  in  Verbindung,  welche  be- 
kanntlich darin  besteht,  dass  die  Wippe  ein  festes  Axenlager 
hat,  und  deshalb  wenn  der  Commutator  fest  an  den  Tisch 
geschraubt  ist,  mit  grösster  Geschwindigkeit  umgedreht  wer- 
den kann.  Wenn  man  nun  also  die  Wippe  umlegt,  so  wird 
der  Strom  nur  in  dem  Kreis  der  Electroden,  nicht  aber  im 
Multiplicator  umgekehrt,  so  dass  bei  vorhandener  Polarisation 
die  Nadel  eine  positive  Schwankung  des  den  Multiplicator 
durchkreisenden  Stromes  anzeigt,  wenn  eine  Polarisation  im 
Electrodenkreise  vorhanden  war,  welche  die  dem  Nerven  ent- 
gegengesetzte Richtung  hatte,  während  die  Nadel  zurückgehen 
wird,  wenn  die  Polarisation  positiv  wäre,  was  ja  höchst  un- 
wahrscheinlich ist.  Das  Ergebniss  beim  Umlegen  der  Wippe, 
mochte  der  Nerv  im  Kreise  sein  oder  nicht,  bestand  darin, 
dass  die  Nadel  eipe  positive  Schwankung  anzeigte,  z.  B.  von 
30*  bis  zu  50®  ging.  Legte  man  aber  die  Wippe  mit  gerin- 
ger Geschwindigkeit  um,  so  waren  die  Wirkungen  der  Pola- 
risation  durchaus  verschwindend   oder  Null,  woraus  man  be- 
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merkt,  dass  die  Ungleichartigkeiien  sich  ungemein  rasch  ver- 
lieren. Vergleicht  man  diese  Polarisation  mit  der  von  Platin 
mit  Wasser,  so  findet  man  dieselbe  immer  noch  sehr  klein, 
weshalb  wir  uns  ohne  Bedenken  dieser  Electroden  bedienen 
werden. 

Es  bleibt  mir  noch  Einiges  darüber  zu  bemerken  übrig, 
weshalb  ich  die  mit  Eiweiss  gefüllten  Glasröhren  als  Elec- 
troden den  mit  Eiweiss  getränkten  Fäden  vorziehe,  wie  sie 
von  Eckhard  in  Gebrauch  gezogen  worden  sind. 

Die  Electroden  müssen  in  einem  feuchten  Räume  dem 
Nerven  angelegt  werden;  aber  dieser  Raum  darf  doch  nicht 
so  sehr  mit  Wassergas  gesättigt  sein,  dass  geringe  Temperatur- 
schwankungen Wasserbeschlag  henrorbringen.  Im  Gegentheil 
ist  die  grösste  Sorgfalt  und  Vorsicht  darauf  zu  verwenden,  dass 
dies  nicht  geschehe,  weil  ja  sonst  dem  in  den  Raum  einge- 
führten Strome  alle  Isolation  und  Begrenzung  fehlt.  Ist  aber 
der  Raum,  wie  er  soll,  nicht  ganz  mit  Wassergas  gesättigt, 
so  verdunstet  nothwendig  darin  befindliche  Flüssigkeit,  so  dass 
die  Fäden  vermöge  ihrer  bedeutenden  Oberfläche  in  fortwäh- 
renden Schwankungen  ihres  hygroskopischen  Zustandes  be- 
griffen sind.  Diese  müssen  aber  gerade  darum  so  ausser- 
ordentlich bedenklich  sein,  weil  diese  Fäden  einen  ungeheuren 
Widerstand  des  Ejreises  ausmachen,  so  dass  derartige  Aende- 
rungen  des  hygroskopischen  Zustandes,  welche  fortwährend 
auf  allen  ihren  Punkten  vor  sich  gehen,  nothwendig  mit 
mehr  oder  minder  beträchtlichen  Schwankungen  der  Strom- 
stärke verknüpft  sein  müssen.  Dieser  Uebelstand  wird  um 
so  bedenklicher,  wenn  man,  wie  es  Eckhard  fortwährend 
gethan,  sich  jedes  messenden  Instrumentes  zur  Ueberwachung 
der  Stromstärke  entschlägt.  Die  Eiweissröhren  sind  von 
diesem  Uebelstande  durchaus  frei,  da  die  Verdunstung  bei 
ihnen  unmöglich  und  darum  die  Constanz  ihres  Widerstandes 
£ar  viel  längere  Zeiträume,  als  diejenigen  sind,  innerhalb 
welcher  wir  zwei  zusammengehörige  Versuche  anstellen,  sicher 
gestellt  sein  dürfte. 
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2.    Aas  HyugraphiM. 


Wir  haben  uns  das  Ziel  gesetzt,  bei  diesen  Untersuchun- 
gen die  Veränderungen  der  Erregbarkeit  im  electrotonischen 
Zustande  zu  ermitteln,  indem  wir  uns  als  Prüfstein  der  Erreg- 
barkeit der  Zuokungsstärke  des  Muskels  bedienen;  welche  ein 
und  derselbe  Reiz  hervorbringt,  wenn  er  einmal  den  Nerven 
im  natürlichen,  das  andere  Mal  im  electrotonischen  Zustande 
trifft.  In  Wirklichkeit  beobachten  wii*  nur  Veränderungen  in 
der  Stärke  der  Zuckungen  und  schliessen  daraus  auf  die  in 
den  Nerven  vorgegangenen. 

Eckhard  betrachtet  die  Frage  allgemeiner,  indem  er 
nicht  nur  die  Stärke,  d.  h.  die  Ordinate,  welche  dem  Maxi- 
mum der  Zuckungscurve  entspricht,  in  das  Auge  fasst,  son- 
dern auch  etwaige  Veränderungen  in  dem  zeitlichen  Verlaufe 
der  Zuckung.  Es  haben  sich  nun  in  der  That  nach  Eckhard 
neben  der  verschiedenen  Stärke  jener  Ordinate  Unterschiede 
ergeben,  denen  zufolge  die  Curve  schwächerer  Zuckung  über- 
haupt später  von  der  Abscisse  anhebt.  Die  Discussion  dieser 
Fragen  aber  ist  hier  darum  geboten,  weil  sie  die  Art  der  An- 
wendung des  Myographions,  wie  sie  von  uns  geschehen,  zum 
Theil  rechtfertigen  soll.  Die  Erklärung,  welche  Eckhard 
von  jenem  verschiedenen  Verhalten  beider  Curven  giebt,  ist 
durchaus  irrig,  wie  sogleich  gezeigt  werden  soll. 

Eckhard  (S.  Eckhard,  Beiträge  zur  Anatomie  u.  Phy- 
siologie. Giessen  1855.  p.  35.)  sagt  nämlich  von  jener  merk- 
würdigen Erscheinung: 

„Ihre  wahre  Erklärung  ist  augenscheinlich  folgende.  An 
dem  Muskel  hängt  in  unseren  Versuchen  ein  nicht  unbedeu- 
tendes Gewicht  und  folglich  beginnt  erst  von  dem  Zeitmoment 
der  steigenden  Energie  des  Muskels  an,  in  welchem  das  Krafb- 
moment  desselben  dem  Lastmoment  der  Hebelmasse  gleich- 
kommt, sich  die  Curve  über  die  Abscissenaxe  zu  erheben. 
Da  nun  die  Curve  ab  (die  Curve  schwächerer  Beizung)  in 
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ihrem  Verlaufe  niedriger  als  die  AB  (Curve  stärkerer  Rei- 
zung) ist,  so  wird  begreiflich,  dass  die  letztere  die  Abscissen- 
axe  früher  als  die  erstere  verlassen  wird.  Daher  bezeichnet 
jene  horizontale  Verschiebung  nur  diejenigen  Zeitmomente  der 
steigenden  Energie  des  schwächer  gereizten  Muskels,  in  wel- 
cher Kraftmomente  entwickelt  wurden,  kleiner  als  das  Last- 
moment des  Hebels,  oder  anders,  die  genannte  Raumgrösse 
entspricht  der  Differenz  der  Zeiten,  in  welchen  in  beiden 
Fällen  der  Reizung  gleiche  Energie  des  Muskels  entwickelt 
wurde." 

Hätte  Eckhard  nur  den  letzten  Satz  erwähnt,  so  würde 
man  haben  glauben  können,  dass  er  sich  eine  correcte  Vor- 
stellung von  jenem  Verhalten  gebildet  habe.  In  Wirklichkeit 
stellt  er  aber  hier  Erklärungen  auf,  welche  nicht  allein  im 
schneidendem  Widerspruche  mit  den  Principien  der  Mechanik 
stehen,  sondern  auch  beurkunden,  dass  er  höchst  wahrschein- 
lich durch  ein  Missverstehen  des  von  Helmholtz  eingeführ- 
ten Begriffes  der  Belastung  und  Ueberlastung  zu  einem  schwe- 
ren Irrthum  sich  habe  hinreissen  lassen. 

Die  Sache  ist  einfach  folgende :  der  den  Zeichenhebel  des 
Myographions  tragende  ruhende  Muskel  trägt  den  Hebel  allein, 
d.  h.  als  belasteter  Muskel.  Da  Gleichgewicht  stattfindet,  so 
zieht  der  Hebel  mit  seiner  Schwere  an  dem  Muskel  eben  so 
stark  nach  abwärts,  wie  der  Muskel  vermöge  seiner  Spannung 
nach  aufwärts;  oder  die  Spannung  des  Muskels  ist  genau 
gleich  dem  an  ihm  hängenden  Gewichte.  Sobald  eine  dieser 
entgegengesetzt  wirkenden  und  sich  das  Gleichgewicht  halten- 
den Kräfte  um  ein  Minimum  wächst,  muss  im  Sinne  der  ge- 
wachsenen Kraft  eine  Bewegung  entstehen.  Sobald  also  wegen 
der  steigenden  Energie  die  Spannung  des  ruhenden  Muskels 
um  ein  noch  so  Geringes  vermehrt  wird,  muss  der  Hebel 
steigen.  Eckhard  aber  behauptet  kurz  und  gut,  dass  der 
Hebel  erst  steige,  wenn  die  Energie  des  Muskels  einen  ge- 
wissen Werth  erhalten  hätte,  wenn  sie  nämlich  gleich  dem 
angehängten  Gewichte  geworden  sei,  ohne  zu  bedenken,  dass 
ja  beim  ruhenden  Muskel,  dessen  Energie  Null  ist,  dieser 
Umstand   schon  vorhanden   sein  muss,    weshalb   die  Energie 
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nicht  um  eine  gewisse  Grosse,  sondern  nur  um  ein  Mini- 
mum zu  wachsen  braucht,  damit  der  Hebel  steige.  Eckhard 
hat  offenbar  den  überlasteten  Muskel  im  Sinne,  welcher  in 
der  That  erst  dann  steigt,  wenn  seine  Energie  eine  be- 
stimmte Grösse  erreicht  hat,  nicht  aber  sofort  beim  Beginne 
derselben,  denn  die  Spannung  des  überlasteten  Muskels  ist 
eben  nicht  gleich  dem  angehängten  Gewichte,  weil  eine  unter 
dem  Gewichte  angebrachte  Unterlage  einen  Theil  desselben 
tragt;  es  muss  also  die  Spannung  des  Muskels  bei  der  wach- 
senden Energie  erst  gleich  diesem  Gewichte  geworden  sein, 
ehe  dasselbe  zu  steigen  beginnen  kann.  Helmholtz  hat  ja 
ja  auf  diese  Weise  gemessen,  nach  welchen  Zeiten  ein  Muskel 
eine  gegebene  Spannung  erlangt.  Doch  geschah  dies  be- 
kanntlich nach  der  Pouillet'schen  Zeitmessungsmethode,  nicht 
aber  mit  Hülfe  des  Myographions. 

Wenn  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  und  latente  Reizung, 
wie  es  durchaus  wahrscheinlich  ist,  unabhängig  sind  von  der 
Reizungsstärke,  so  muss  in  Wahrheit  der  belastete  Muskel  in 
stets  derselben  Zeit  nach  der  Reizung  den  Zeichenstift  heben. 
Da  die  Curven  dem  Auge  ein  anderes  Verhalten  vorspiegeln, 
so  darf  man  sich  die  Sache  wohl  dennoch  folgendermassen 
vorstellen.  Betrachtet  man  den  Abklatsch  einer  Curve  des 
Myographions  unter  dem  Mikroskope  mit  Rücksicht  auf  den 
Punkt,  wo  dieselbe  die  Abscisse  verlässt,  so  fällt  es  sofort 
auf,  dass  dieselbe  anfänglich  so  ausserordentlich  flach  anhebt, 
dass  man  unmöglich  genau  den  Punkt  angeben  kann,  wo  dies 
in  Wirklichkeit  geschehe.  Es  wird  also  irgend  einen  kleinen 
Ordinatenwerth  geben,  für  welchen  das  Auge  sich  entschliesst, 
bei  ihn  den  Anfang  der  Curve  zu  verlegen,  obwohl  er  in 
Wirklichkeit  früher  fällt.  Die  Curve  schwächerer  Reizung  ist 
nun  noch  flacher  im  Ganzen;  mithin  wird  wohl  auch  ihr 
Anfang  noch  flacher  als  der  bereits  sehr  flache  Anfang  der 
Curve  stärkerer  Zuckung  sein.  Der  Ordinatenwerth  aber,  bei 
welchem  das  Auge  eben  eine  stattfindende  Abweichung  von 
der  Abscisse  aufzufassen  vermag,  muss  natürlich  bei  der 
flacheren  Curve  verschoben  sein,  und  so  kann  die  Täuschung 
entstehen,   als  hübe  der  Muskel  den  Hebel  in  beiden  Fällen 
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nicht  in  genau  derselben  Zeit  nach  der  Nervenreizung  empor. 
Höchst  wahrscheinlich  ist  dies  die  richtige  Erklärung  des 
merkwürdigen  Verhaltens  jener  beiden  Curven. 

Man  könnte  noch  daran  denken,  dass  die  Curve  stärkerer 
Beizung  darum  früher  anhübe,  weil  der  stärkere  Inductions- 
schlag  eine  unipolare  Wirkung  erzeugt,  also  peripherischere 
Stellen  des  Nerven  gereizt  habe,  so  dass  wegen  der  Zeit, 
welche  das  Nervenprincip  bei  der  schwächeren  Reizung  durch 
die  längere  Strecke  braucht,  die  Curve  schwächerer  Keizung 
verschoben  sei.  Dagegen  spricht  jedoch,  dass  nach  Eckhard 
nur  der  Anfang  der  Curve  verschoben  scheint,  das  Ende  bei- 
der Curven  aber  zusammenfällt.  Da  beide  nicht  congruent  sind, 
lässt  sich  das  freilich  so  streng  nicht  erweisen. 

Es  hat  sich  nun  herausgestellt,  dass  die  von  säulenartig 
polarisirten  Nerven  aus  erregten  Curven  sich  nicht  wesentlich 
und  nicht  anders  von  denen  unterscheiden,  welche  durch  Rei- 
zung eines  im  natürlichen  Zustande  begrijQfenen  Nerven  erregt 
werden,  als  wie  sich  Curven  schwacher  und  starker  Reizung 
von  einander  auch  sonst  unterscheiden.  Es  kann  also  kein 
vernünftiger  Grund  mehr  existiren,  sich  zu  diesen  Untersu- 
chungen eines  rotirenden  Myographions  zu  bedienen,  umsomehr, 
als  hierdurch  eine  neue  grosse  Complication  in  diese  ohnehin 
so  schwierige  Untersuchung  eingeführt  würde. 

Ich  setzte  mir  deshalb  vor  einen  Apparat  zu  construiren, 
welcher  erlaubt,  die  Hubhöhe  des  Muskels  scharf  zu  messen* 
Offenbar  eignet  sich  meiner  Ansicht  nach  hierzu  kein  Appa- 
rat mehr,  als  das  von  Helmholtz  angegebene  Myographien, 
weil  der  von  dem  Froschmuskel  in  Bewegung  gesetzte,  den 
Zeichenstift  tragende  Hebel  nur  ein  Minimum  von  Reibung 
hierbei  erfährt  und  dem  Stifte  nur  eine  streng  vertikale  Be- 
wegung gestattet  ist.  Da  wir  indessen  bloss  die  Hubhöhen  zu 
wissen  wünschen,  so  werden  wir  alle  diejenigen  Theile  des 
Helmholtz'schen  Myographion's  entbehren  können,  welche  sich 
auf  Erzielung  der  Rotation  des  Cylinders  und  der  rechtzeiti- 
gen Auslösung  des  Inductionsschlages  beziehen.  Der  Appa- 
rat wird  hierdurch  sehr  vereinfacht  und  erhielt  nun  folgende 
Form.    Auf  einem  mit  Blei  ausgegossenen  Mahagonibrette  (S. 
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Fig«  6.)  ist  an  zwei  Säulen  a  der  schreibende  Hebel  b  befestigt, 
genau  so  wie  es  von  Helmholtz  angegeben  worden  ist. 
Ebenso  wird  das  quere  Mittelstück  c  des  Hebels  durch  einen 
Rahntien  d  mit  dem  Hacken  e  in  Verbindung  gebracht,  welcher 
durch  die  Sehne  des  Gastroknemius  gestossen  werden  soll. 
Um  den  Muskel  noch  mehr  belasten  zu  können,  als  es  bereits 
durch  den  Hebel  geschieht,  habe  ich  unterhalb  des  Aufhänge* 
punktes  des  Hebels  am  Fleischhacken  eine  kleine  Oese  f  an- 
bringen lassen,  an  welche  eine  Waageschale  g  angehängt  wer- 
den kann.  Wollte  man  aber  die  Belastung  des  Muskels  verrin- 
gern, so  wurde  dies  dadurch  ermöglicht,  dass  ich  an  das  Ver- 
bindungsstück h  zwischen  beiden  Spitzen  i,  d.  h.  also  an  die 
Botationsaxe  des  Hebels  k  einen  Stab  1  anbringen  liess,  welcher 
ein  Laufgewicht  m  trägt,  das  durch  eine  Schraube  n  festgestellt 
werden  kann,  da  es  die  Gestalt  eines  dicken  kurzen  Cylinders 
hat,  dessen  Axe  durchbohrt  ist,  um  jenen  Stab  aufzunehmen, 
gegen  welchen  man  eine  den  Cylinder  senkrecht  zu  jener 
Richtung  durchbohrende  Schraube  festklemmen  kann.  Statt 
des  Glascyhnders  von  Helmholtz  nun  bediente  ich  mich 
einer  polirten  Glasplatte  o  von  7 — 12  Cm.  Länge  und  5,5  Cm. 
Höhe.  Diese  Platte  ruht  mit  ihrer  Basis  genau  in  einer  sie 
in  einer  Höhe  von  1,5  Millimeter  umfassenden  Rinne  p  von 
Messing,  welche  gegen  den  Mahagoniklotz  festgeschraubt  ist 
und  ausser  der  senkrecht  stehenden  Glasplatte  noch  einen 
senkrecht  stehenden  Rahmen  q  von  Messing  trägt  von  5,9  Cm. 
Höhe  und  7  Cm.  Breite.  An  der  oberen  Leiste  des  Rahmens 
befindet  äch  eine  Messingfeder  r,  welche  wie  ein  Finger  die 
Glasplatte  fest  gegen  die  Mitte  der  oberen  Leiste  des  Rah- 
mens andruckt  imd  sie  so  ausreichend  fixirt,  gleichwohl  aber 
eine  sanfte  Verschiebung  der  Platte  in  der  Rinne  und  vor 
dem  die  Platte  stützenden  Rahmen  gestattet.  Wie  naturlich 
ist  die  Platte  so  zum  Hebel  gestellt,  dass  die  zeichnende 
Spitze  s  bei  dem  Versuch  senkrecht  auf  der  Glasfläche  steht. 
Soll  die  Zuckung  auf  der  Glastafel  nicht  aufgezeichnet  werden, 
so  muss  der  Stift  von  der  Platte  abgezogen  sein,  was  ich 
ähnlich  wie  Helmholtz  durch  einen  an  den  die  Spitze  tra- 
genden Vertikalhebel  angeknüpften  Faden  t  erreichte ,   welcher 
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um  einen  Wirbel  u  geschlungen  war,  der  die  beiden  erwähnten 
Säulen  durchbohrte,  die  den  ganzen  Hebelapparat  trugen. 
Indem  man  also  diesen  Wirbel  dreht,  wickelt  sich  der  Faden 
um  ihn  auf  und  die  Spitze  entfernt  sich  von  der  Glasfläche. 
Es  bleibt  uns  nun  noch  übrig  derjenigen  Theile  zu  gedenken, 
welche  zum  Zwecke  haben  die  Befestigung  des  Proschschen- 
keis  und  die  Herstellung  des  feuchten  Raumes  für  Nei^v  und 
Muskel. 

Zur  Seite  der  Längenaxe  des  Schreibhebelwerks  steht 
eine  Messingsäule  v  von  17  Cm.  Höhe,  8  Mm.  Durchmesser. 
An  dieser  cylindrischen  Säule  ist  eine  Messinghülse  w  verschieb- 
bar und  kann  durch  eine  Schraube  x  leicht  in  irgend  einer  Lage 
festgestellt  werden.  Diese  Messsinghülse  trägt  aber  senkrecht 
zur  Axe  der  Säule  einen  parallelepipedischen  Stab  y  von  Mes- 
sing von  4  Cm.  Länge,  5  Mm.  Breite  und  2,5  Mm.  Dicke,  so 
aber,  dass  die  Fache  des  Stabes  senkrecht  gestellt  ist.  Ein 
zweiter  Stab  z  von  gleichen  Dimensionen  nur  etwas  geringerer 
Länge  ist  an  dem  ersten  Stabe  in  einer  festen  Axe  a  befestigt, 
welche  dieser  trägt,  so  dass  der  zweite  Stab  gegen  den  ersten 
hin  und  her  bewegt  werden  kann,  genau  wie  eine  Pincetten- 
branche  gegen  die  andere.  Die  Ebene  der  Rotation  ist  aber 
horizontal.  Zur  Festklemmung  eines  Körpers  mit  diesen 
Branchen  sind  die  beiden  Messingstäbe  in  der  Mitte  ihrer 
Länge  von  einer  Schraube  ß  durchbohrt  und  an  der  Innenseite, 
wo  sie  fassen  sollen,  nach  Art  einer  Feile  rauh  gemacht. 

Wie  natürlich  befinden  sich  die  fassenden  Theile  dieser 
Klemmpincette  gerade  über  dem  Auf  hängepunkt  des  Zeichen- 
hebels. Die  Vorrichtung  zur  Herstellung  des  feuchten  Rau- 
mes war  nun  folgende :  Eine  ähnliche  zweite  Messingschraube 
y  wie  die  vorige  verschiebt  sich  an  derselben  Säule,  und  lässt 
sich  in  irgend  einer  Lage  durch  eine  Schraube  6  gegen  die 
Säule  festklemmen.  Die  Messinghülse  trägt  aber  ein  vier- 
eckiges horizontales  Metallblech  «  von  12,7  Cm.  Länge,  9,5  Cm. 
Breite,  0,2  Cm.  Dicke.  Dieses  Metalltischchen  soll  sich  nun 
zwischen  dem  Zeichenhebel  und  der  Klemmpincette  befinden. 
Ueber  das  Tischchen  kommt  dann  aber  ein  viereckiger  Glas- 
kasten Ti,   welcher   gerade  auf  das  Tischchen  passt,  nämlich 
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12,5  Cm.  in  der  Länge,  9,4  Cm.  in  der  Breite,  12  Cm.  in 
(lor  Höhe  misst.  Etwas  feuchtes  Fliesspapier  gegen  die  Docke 
des  Glaskastens  angedrückt,  hält  den  Raum  zwischen  ihm  und 
dem  Tischchen  so  feucht,  dass  ein  Nerv  in  demselben  inner- 
halb einer  Stunde  nicht  austrocknet.  Um  aber  nun  den 
Fleischhacken,  welcher  in  der  Adiillessehne  haftet,  mit  dem 
Hebel  in  Verbindung  setzen  und  um  die  Glasröhre  von 
Aussen  her  an  den  Nerven  anlegen  zu  können,  besitzt  das 
Tischchen  einen  viereckigen  Schlitz  A»  von  1,8  Cm.  Breite  und 
10  Cm.  Länge. 

Diesen  Apparat  hat  mir  Herr  Sauerwald  in  Berlin  nach 
meiner  Angabe  in  sehr  correcter  und  vortrefflicher  Art  an- 
gefertigt. 

Derselbe  wurde  nun  so  benutzt,  dass  die  Zeichenspitze 
auf  die  berusste  Glastafel  Striche  machte,  d.  h.  also,  die  Pro- 
jection  der  Zuckungscurve  auf  die  senkrechte  Coordinaten- 
axe  entwarf,  oder  falls  der  Muskel  im  Tetanus  war,  die 
Schwankungen  desselben  aufzeichnete,  während  die  Platte 
langsam  an  der  Spitze  vorbeibewegt  wurde.  Die  Grösse  der 
Striche  wurde  später  unter  dem  Mikroskop  bei  sehr  schwa- 
cher Vergrösserung  mit  Hülfe  eines  Ocularmikrometers  ge- 
messen, dessen  Theilstriche  hierbei  0,1  Mm.  gerade  angaben. 
Die  Grösse,  welche  ich  noch  unmittelbar  äbersehen  und  deshalb 
messen  konnte,  betrug  10  Mm.,  welche  selten  von  den  Zuckun- 
gen überschritten  wurden.  Diese  Längen  sind  aber  vermöge 
der  Einrichtung  des  Myographions  die  doppelten  von  den 
wirklichen.  Bei  noch  grösseren  Zuckungen  theilte  ich  die 
Striche  durch  eine  der  Abscisse  parallele  Linie  in  zwei  Theile 
and  mass  dann  jedes  Stück  für  sich. 

Die  Tetanuscurven  aber  wurden  von  der  Glasplatte  ab- 
gedruckt, indem  ich  dieselben  mit  massig  durchfeuchtetem 
Glaspapier  (aus  Glutin  bereitet)  abklatschte.  Man  legt  dieses 
feuchte  Glaspapier  auf  die  Glasplatte  und  rollt  dann  eine 
Walze  darüber,  nimmt  dasselbe  dann  wieder  ab,  und  die  Zeich- 
nung steht  genau  darauf.  Auf  einer  steifen  weissen  Unter- 
lage klebt  man  dann  diesen  Abzug  mit  Eiweiss  fest;  und  zwar 
muss  diejenige  Seite  des  Abzuges  unmittelbar  auf  die  Unterlage 
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kommen,  welche  den  Abklatsch  trägt,  weil  sich  so  die  Zeich- 
nung am  schärfsten  markirt. 


3.    Der  eleetra-niagMetisehe  Fallapparat 

Der  schwierigste  Theil  der  Untersuchung  war  die  Be- 
herrschung der  Stärke  der  Zuckung,  welche  durch  einen  In- 
dttctionsschlag  angeregt  worden  war.  Diese  Schwierigkeiten 
waren  so  gewaltig,  dass  sie  im  Anfange  die  ganze  Unter- 
suchung in  Frage  zu  stellen  drohten,  da  es  mir  nicht  gelingen 
wollte,  trotz  der  grössten  Vorsichtsmassregeln  durch  zwei  auf 
einander  folgende  Reize  die  Zuckung  gleich  gross  zu  er- 
halten, wenn  nämlich,  wie  ja  natürlich  vorausgesetzt  wird, 
die  Zuckung  nicht  das  Maximum  ihrer  Grosse  erreicht,  was 
uns  zu  Nichts  bei  diesen  Versuchen  helfen  konnte. 

Wenn  man  nämlich  mit  der  Kette  reizt,  deren  Strom 
irgendwie  so  geschwächt  ist,  dass  er  das  Maximum  der  Zuk- 
kung  nicht  herbeifuhrt,  so  bemerkt  man,  selbst  wenn  man  nur 
mit  der  Hand  schliesst,  keine  grossen  Zuckungsdifferenzen, 
sodass  man  selbst  auf  diese  Weise  zur  Noth  die  Untersuchung 
über  den  Einfluss  constanter  Ströme  auf  die  Erregbarkeit  an- 
stellen könnte,  da  es  sich  hier  ja  meist  um  zu  beobachtende 
Grössen  handelt,  welche  weit  über  jenen  Grössen  liegen,  um 
welche  sich  die  einzelnen,  scheinbar  unter  denselben  Umstän- 
den hervorgebrachten  Zuckungen  von  einander  unterscheiden. 
Ob  die  leichtere  Beherrschung  der  Zuckungsstärke  bei  Rei- 
zung mit  dem  Kettenstrome  ihren  Grund  hat  in  dem  grossen 
vorhandenen  Leitungs- Widerstände  des  Kreises,  sodass  der 
Strom  in  dem  ersten  Augenblicke  der  Schliessung  sofort  fast 
bis  auf  seine  definitive  Höhe  emporsteigt,  mit  jener  Geschwin- 
digkeit, mit  welcher  sich  im  Kreise  ein  Strom  überhaupt 
herzustellen  vermag,  oder  ob  hier  noch  ganz  andere  Umstände 
in  Betracht  kommen,  welche  den  Schliessungsvorgang  beglei- 
ten, weiss  ich  nicht  zu  sagen.   Jedenfalls  verlangte  das  allge- 
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meine  Gesetz  der  Beizung,  dass  die  Schliessung  oder  Oeffbung 
des  Kreises  stets  mit  derselben  Geschwindigkeit  geschehe, 
mögen  wir  uns  nun  des  Ketten-  oder  Inductionsstromes  zur 
Reizung  bedienen,  sobald  zwei  Versuche  unter  einander  ver- 
gleichbar werden  sollen.  Ich  construirte  nun  folgenden  Ap- 
parat, welcher  den  Zweck  haben  sollte,  in  zwei  oder  mehr 
aufeinander  folgenden  Versuchen,  den  electrischen  Ejreis  mit 
derselben  Geschwindigkeit  zu  öffnen  oder  zu  schliessen.  Die 
Einrichtung  des  Apparates  ist  folgende: 

Auf  einem  Brette  (S.  Fig.  7.)  von  28  Cm.  Länge,  12,5  Cm. 
Breite,  1,5  Cm.  Dicke,  welches  aus  der  bekannten  vortrefflich 
isolirenden  Substanz  der  schwarzen  Kammasse  gefertigt  ist, 
befindet  sich  zunächst  an  einem  Ende  ein  aus  Messing  gegosse- 
ner Metallklotz  a  von  8  Cm.  Länge,  3  Cm.  Breite,  6,6  Cm.  Dicke. 
Dieser  Metallklotz  trägt  zwei  4,5  Cm.  von  einander  entfernte 
vertikal  stehende  Metallstücke  b  von  0,6  Cm.  Dicke,  welche  mit 
dem  E[lotze  ein  Stack  bilden.  Durch  diese  Metallstucke  ge- 
hen jederseits  zwei  kräftige  Stahlschrauben  c,  deren  Spitzen 
stumpfe  Coni  bilden  und  deren  Drehungsaxen  bei  beiden 
Schrauben  so  liegen,  dass  ihre  Verlängerungen  zusammen- 
fiillen.  Jede  Schraube  kann  durch  eine  Gegenmutter  d,  welche 
aussen  an  dem  vertikal  stehenden  Metallstück  befestigt  ist, 
festgestellt  werden.  An  einer  Seite  trägt  nun  der  viereckige 
Metallklotz  noch  eine  Klemme  e,  an  welcher  ein  Zuleitungsdraht 
angeschraubt  werden  kann.  Zwischen  jenen  beiden  wohlpohr- 
ten  Stahlkegeln  der  Schrauben  befindet  sich  eine  Stahlwalze  f 
oder  ein  Stahlcylinder  von  4,2  Cm.  Länge,  welcher  an  beiden 
Enden  in  cylindrischen  der  Axe  der  Walze  parallelen  Vertie- 
fungen jene  Coni  der  Schrauben  aufnimmt,  sodass  also  Coni 
und  Walze  sich  nur  in  einer  Linie  berühren  können,  welche 
ein  Kreis  ist.  Die  Walze  kann  demnach  um  ihre  Axe  sehr 
sicher  rotiren,  ohne  dass  irgend  welche  seitliche  Bewegungen 
möglich  sind,  obschon  die  Reibung  ein  Minimiun  ist. 

Diese  Walze  selbst  trägt  nun  in  ihrer  Mitte  g  den  Stiel 
h  des  electro-magnetischen  Eisenhammers.  Dieser  Stiel  misst 
16  Cm.  in  der  Länge  und  hat  eine  vierseitig  prismatische 
Form  von  0,6  Cm.  Seite.     Der  Hammerstiel  aber  trägt  nun 
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einen  mächtigen  Kopf  i  aus  weichem  Eisen  von  im  Allgemei- 
nen cubischer  Gestalt  von  3,3  Cm.  Seite.  Nur  die  obere  und 
untere  Fläche  des  Hammerkopfes,  dessen  Stiel  horizontal  am 
Apparat  gedacht  wird,  ist  nicht  eine  ebene  Fläche,  indem  die 
obere  sanft  convex  gebogen  die  Fläche  eines  Cylinders  dar- 
stellt, dessen  Axe  senkrecht  steht  auf  dem  Stiele  des  Ham- 
mers. Die  untere  Fläche  besteht  indessen  aus  zweien  unter 
einem  stumpfen  Winkel  gegen  einander  geneigten  ebenen  Fa- 
cetten, deren  Trennungslinie  den  vier  horizontalen  Kanten  des 
Hammerkopfes  parallel  läuft.  An  einer  vertikalen  nach  der 
Seite  gekehrten  Fache  des  cubischen  Hammerkopfes  befindet 
sich  nun  eine  Messingplatte  k  angeschraubt,  von  welcher  ein 
sich  nach  unten  biegender  Messingstab  1  ausgeht,  an  dessen 
Ende  ein  vertikal  stehender,  mit  seiner  Spitze  nach  unten 
sehender  Platindraht  m  angelöthet  ist.  Wie  man  sieht,  kann 
dieser  Hammer  nur  streng  vertikale  Bewegungen  machen  und 
ist  in  dieser  Beziehung  durch  Reibung  nicht  gehindert,  weil 
diese  einmal  an  den  genannten  Schraubenkegeln  so  sehr  klein 
ohnehin  ist  und  der  Hammer  mit  einem  so  schweren  Kopfe 
erst  durch  den  sehr  langen  Stiel  mit  der  Axe  in  Verbindung 
steht,  also  beim  Fallen  ein  grosses  Moment  hat. 

Dieses  Hammers  wollen  wir  uns  nun  bedienen,  um  ihn 
immer  aus  derselben  Höhe  herabfallen  zu  lassen,  damit  er 
einen  gegebenen  Contact  immer  mit  derselben  Greschwindig- 
keit  öffne  oder  schliesse. 

Betrachten  wir  zunächst  die  Vorrichtung,  welche  den 
Hammer  in  bestimmter  Höhe  erhalten  und  zur  gegebenen 
Zeit  ganz  leise  und  ohne  irgend  eine  Erschütterung  'loslassen 
soll.  Die  bequemste  und  sicherste  Methode  ist  hierzu  ofiFen- 
bar  der  Electromagnetismus. 

Zur  Seite  des  Hammerkopfes  erheben  sich  demnach  zwei 
Messingsäulen  n  von  21  Cm.  Höhe  und  1  'Cm.  Durchmesser; 
so  dass  also  der  Hammer  zwischen  beiden  Säulen  gelegen  ist. 
Zur  sicheren  Stellung  beider  Säulen  sind  ihre  Enden  oben 
noch  durch  ein  queres  Messingstäck  o  verbunden,  das  durch 
eine  Schraube  p  auf  den  Säulen  befestigt  werden  kann.  Ein 
zweites  queres  Messingstäck  q,  welches  zwei  Hälsen  r  trägt,  lässt 
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sich  zwischen  beiden  Säulen  und  an  ihnen  verschieben,  durch 
je  eine  Schraube  s  aber,  welche  die  Hülse  durchbohrt,  in  irgend 
einer  Höhe  über  dem  Hammer  feststellen.  Dieses  verschieb- 
bare Querstück  von  2  Cm.  Breite,  0,5  Cm.  Dicke,  trägt  nun 
nach  Unten  eine  Platte  t  von  weichem  Eisen,  welche  6,5  Cm. 
lang,  0,7  Cm.  dick  und  2,2  Cm.  breit  ist. 

Unter  dieser  Platte  von  weichem  Eisen  und  zwar  senk- 
recht auf  ihr  stehen  nun  die  beiden  weichen  Eisenkerne  u, 
deren  jeder  von  einer  Rolle  mit  Seide  besponnenen  mittel- 
dicken Kupferdrathes  umhüllt  ist.  Jeder  dieser  weichen 
Eisenkerne  hat  ebenfalls  unten,  wo  er  aus  der  Drathrolle 
hervorragt  eine  nach  unten  convexe  Fläche,  welche  also  un- 
mittelbar über  dem  Hammerkopf  sich  befindet  und  bei  fast 
jeder  Höhe  der  Rollen  von  dem  Hammer  berührt  wird.  Beide 
Rollen  sind  ein  für  allemal  leitend  mit  einander  verbunden 
und  so  gewickelt,  dass  die  nach  unten  gekehrten  Pole,  falls 
ein  Strom  die  Rollen  durchkreist,  freundliche  werden,  welche 
dann  durch  den  Hammerkopf  als  vorgelegten  Anker  geschlos- 
sen werden  können.  Je  zwei  an  den  Rollen  angebrachte 
Klemmschrauben  nehmen  die  Zuleitungsdräthe  auf.  Hebt 
man  also  den  Hammer  auf,  bis  er  die  electromagnetisirten 
Eisenkerne  berührt,  so  schwebt  er  in  dieser  Höhe  so  lange, 
bis  der  Strom  unterbrochen  wird  und  fällt  dann,  wenn  dies 
geschieht,  herab. 

Es  bleibt  nun  noch  der  Theil  des  Apparates  zu  betrach- 
ten, an  welchem  der  Hammer  die  Contacte  verändern  soll. 
An  der  dem  Axenlager  des  Hammers  entgegengesetzten 
schmalen  Seite  des  Brettes  ist  ein  zweites,  dem  ersten  ganz 
ähnliches  Axenlager  v  angebracht  von  5^5  Cm.  Länge,  2  Cm. 
der  Quere  und  0,6  Cm.  in  der  Dicke.  Auf  diesem  Messing- 
klotze stehen  wiederum  zwei  mit  ihm  ein  Stück  bildende  ver- 
tikale Klötzchen  w  von  0,6  Cm,  Dicke,  welche  die  Schrauben  x 
mit  conischen  Spitzen  tragen,  mit  welchen  die  Rotationswalze  y 
des  Contactstabes  z  in  derselben  Weise  articulirt,  wie  dies  an 
der  Hammerwalze  der  Fall  ist.  Die  Contactwalze  trägt  nun 
eben  Messingstab  in  der  Mitte,  dessen  Richtung  senkrecht 
zu  ihrer  Richtung  ist,  eine  Länge  von  7  Cm.  hat  und  eine 
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vierseitig  prismatische  Form  von  0,4  Cm.  Seite.  Die  Mitte 
des  Contactstabes  ist  aber  von  der  Botationswalze  durchbohrt 
und  unbeweglich  mit  dieser  zusammengelöthet.  Der  Contact- 
stab  trägt  an  einem  Ende  unten  ein  viereckiges  Platinplätt- 
chen  a^,  welches  auf  einem  andern  Platincontacte  aufruht  und 
dagegengepresst  wird  durch  eine  Feder  b',  welche  an  dem  Bo- 
den des  messingenen  Axenlagers  festgeschraubt  ist  und  gegen 
das  andere  Ende  des  Contactstabes  andrückt,  dieses  also  hebt, 
das  andere  senkt.  An  dem  Messingklotze  des  Axenlagers 
befindet  sich  noch  eine  Klemme  c',  welche  dem  Contacte  der 
Wippe  den  Strom  zufuhren  soll.  Der  zweite  Contact  ruht 
auf  einer  Schraube  d^,  welche  selbst  in  einem  messingenen  Klotze 
auf-  und  niedergehen  kann  und  durch  die  Kammmasse  von 
dem  andern  Klotze  wohl  isolirt  ist.  Der  Klotz  des  zweiten 
Contactes  ist  vorne  mitten  an  der  schmalen  Brettseite  ange- 
bracht und  trägt  auch  eine  Klemme  e^  zur  Aufnahme  des  zwei- 
ten Leitungsdrahtes.  Fallt  also  der  Hammer  von  gegebener 
Höhe  herab,  so  schlägt  er  mit  stets  derselben  Geschwindig- 
keit den  Contact  weg  und  öffnet  den  primären  Kreis. 

Es  bleibt  uns  endlich  noch  derjenige  Theil  des  Apparates 
zu  betrachten,  an  welchem  der  Hammer  einen  Kxeis  -schliessen 
soll.  Unterhalb  jener  Platinspitze,  welche  am  Kopf  des  Ham- 
mers befestigt  ist,  befindet  sich  abermals  ein  von  allen  übri- 
gen wiederum  ganz  isolirter  Metallklotz  von  0,6  Cm.  Dicke, 
2  Cm.  Breite  und  4  Cm.  Länge,  in  welchen  ein  cylindrisches 
Gefassf^  aus  Eisen,  das  unten  eine  Schraube  trägt,  eingeschraubt 
werden  kann.  Dieses  Eisengefäss  wird  dann  mit  Quecksilber 
gefüllt  und  steht  so,  dass  der  herabfallende  Hammer  mit  der 
Spitze  ohne  anzustossen  in  das  Quecksilber  hineindringt 
Der  Messingklotz  des  Eisengefässes  trägt  aber  wiederum  zur 
Aufnahme  des  Leitungsdrathes  eine  Klemme  g',  während  der  an- 
dere Leitungsdraht  an  die  Klemme  des  Azenlagers  kommt, 
welches  den  Hammer  trägt.  Letztere  Einrichtung  hat  sich 
nicht  bewährt,  weil  durch  die  Erschütterung  des  herabgefal- 
lenen Hammers  zu  grosse  Uebelstände  wegen  des  aus  dem 
Näpfchen  herausspringenden  Quecksilbers  erzeugt  worden, 
weshalb  ich  für  gewöhnlich  das  Quecksilbergefäss  auf  einer 
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anderen  Unterlage  aufstellte,  als  derjenigen  des  Hammers, 
sodass  dann  keine  Erschütterung  mehr  entstehen  konnte.  Das 
Quecksilber  ist  natürlich  stets  äusserst  rein  zu  erhalten  und 
erweist  sich  dann  zu  dieser  Art  zu  schliessen  ganz  vorzüglich 
brauchbar,  wie  die  Versuche  sofort  ergaben. 

Es  bleiben  nunmehr  noch  zwei  kleine  Nebenvorrichtungen 
am  Apparate  zu  erwähnen.  Die  erste  ist  ein  unmittelbar  unter 
dem  einen  Ende  der  Contactwippe  befindlicher  Metallklotz, 
welcher  den  Zweck  hat,  den  Stoss  des  herabfallenden  Ham- 
mers abzufangen,  welcher  jenes  Ende  gegen  den  Klotz  nieder- 
drängt. Die  zweite  Vorrichtung  befindet  sich  unter  der  Mitte 
des  Hammerstieles  und  hat  zum  Zweck,  den  Hammer,  nach- 
dem er  auf  den  Metallklotz  aufgeschlagen  hat,  sofort  zu  fixiren, 
sodass  er  durch  die  elastische  Kraft  des  Brettes  nicht  wieder 
emporgeschnellt  wird  und  so  den  Contact  wieder  schliesst^ 
den  er  soeben  öffiiete.  Wenn  der  Hammer  nicht  sehr  hoch 
herabfallt,  kann  man  sich  des  Fangapparates  entschlagen,  wäh- 
rend er  sonst  nothwendig  ist. 

Die  Einrichtung   des  Fangapparates  ist   folgende.    Auf 
der  untern  Fläche  des   vierseitigen   prismatischen    Hammer- 
stieles ist  ein  dreiseitiges  prismatisches  Eisenstück  h',  welches 
jederseits  den  Stiel  überragt,  so  befestigt,  dass  die  Basis  des 
Prisma's  fest  auf  der  Hammerstielfläche  aufliegt,  während  die 
beiden  anderen  Flächen,  welche   einen  sehr   spitzen  Winkel 
mit   einander   bilden,    unmittelbar    nach   unten   sehen.      Die 
Längenaxe  des  Prismas  ist  aber   senkrecht  auf  der  Längen- 
axe  des  Hammerstieles.     Unmittelbar  unter  dieser  am  Stiele 
angebrachten   Vorrichtung   ist  in    das    allgemeine   Brett   ein 
MetaUklotz  i^  von  Messing  eingelassen  von  5  Cm.  Länge,  1,5  Cm. 
Breite,  0,6  Cm.  Dicke.     In  der  Mitte  dieses  Klotzes  befindet 
sich  eine  viereckige  Grube  k',  durch  welche  quer  senkrecht  zur 
Längenrichtung  des  Hammerstieles  in  horizontaler  Richtung 
eine  Axe  geht,  um  welche  sich  das  sofort  zu  beschreibende 
Eisenstück  drehen  kann,  soweit  es  die  Ränder  der  viereckigen 
Vertiefung  gestatten.     Dieses  also  vor-  und  rückwärts  beweg- 
liche Eisenstück  trägt  zwei  senkrecht  nach  oben  gerichtete 
Fortsätze  1',  weldie  dem  Stiele  des  Haminers  gerade  zwischen 
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sich  Baum  lassen,  während  sie  nach  oben,  wenn  der  Hammer 
am  tiefsten  liegt,  um  etwas  die  untere  Fläche  überragen. 
Diese  beiden  Fortsätze  enden  nun  nach  oben  so,  als  ob  ein 
Prisma  mit  seiner  Basis  so  auf  den  Fortsatz  aufgesetzt  wäre, 
dass  seine  eine  Fläche  die  Verlängerung  des  Fortsatzes  dar- 
stellt, also  nahezu  senkrecht  ist,  während  die  zweite  Fläche 
sich  etwas  nach  oben  kehrt  und  parallel  ist  der  einen  und 
vordem  Fläche  des  am  Hammerstiele  befindlichen  Prismas, 
während  die  dritte  horizontale  Prismafläche  nur  zum  Theile 
auf  dem  Fortsatz  aufsitzt,  und  zwar  nach  der  hinteren  Seite 
nur  mit  der  Kante  vorspringt,  also  frei  mit  einem  Theile  ihrer 
horizontalen  Fläche  nach  abwärts  sieht.  Zwei  Federn  m',  wel- 
che auf  den  das  Ganze  tragenden  Metallklotz  aufgeschraubt 
sind,  drängen  nun  die  beiden  Fortsätze  stets  in  eine  bestimmte 
Lage,  so  zwar,  dass  der  herabfallende  Hammer  mit  der  einen 
Fläche  des  an  ihm  befestigten  Prismas  unmittelbar  auf  die 
parallele  Fläche  der  beiden  Prismen  trifft,  welche  auf  den 
Fortsätzen  ruhen.  Durch  die  Wucht  des  Hammers  schiebt 
sich  nun  die  Fläche  des  obem  Prismas  über  die  Fläche  des 
untern  nach  abwärts,  während  der  Fangapparat  also  zurück- 
gedrängt wird  gegen  die  Federn,  die  ihn  in  seiner  Lage  zu 
erhalten  streben.  Beide  Prismakanten  kommen  endlich  über 
einander,  in  welchem  Augenblicke  die  Federn  die  unteren 
Prismen  mit  ihren  unteren  Flächen  über  die  oberen  Flächen 
der  oberen  Prismen  schieben,  sodass  nunmehr  dem  Hammer 
ein  Zurückschnellen  nach  oben  unmöglich  gemacht  ist.  An 
einem  der  Fortsätze  befindet  sich  noch  ein.  kleiner  Griff,  um 
die  unteren  Prismen  zurückdrücken  und  den  Hammer  also 
wieder  heben  zu  können. 

Der  ganze  Apparat  ist  zum  Theil  einem  Apparate  des 
Herrn  Siemens  nachgebildet,  welcher  einem  ähnlichen 
Zwecke  diente  und  wurde  theils  in  der  Werkstätte  der  Herren 
Siemens  und  Halske,  theils  in  der  des  Herrn  Sauer- 
wald dahier  angefertigt.  Als  ich  nunmehr  an  diesem  Ham- 
mer die  Prüfung  seiner  Leistungen  unternahm,  begann  ich 
zunächst  die  Beizung  mit  dem  Oeffiiungsinductionsschlag  für 
den  Fall   zu  untersuchen,  dass  derselbe   das  Maximum  der 
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Zuckung  nicht  herbeiführte.  Zu  dem  Ende  wurden  also  die 
beiden  Drathenden  der  primären  Spirale  mit  den  betreffenden 
Contacten  verbunden ,  von  denen  die  eine  an  der  Contactwippe, 
die  andere  an  der  Contactschraube  befindlich  ist.  Ich  wählte 
zunächst  nur  eines  meiner  kleinen  Grove 'sehen  Elemente, 
und  entfernte,  um  die  Variabilität  des  Electromagnetismus 
zu  beseitigen,  die  gefirnissten  Eisendrähte  aus  dem  Innern 
der  primären  Bolle  des  Schlitten -Mi^netelectromotors  von 
du  Bois-Beymond.  Die  Feder  desselben  wurde  durch  die 
Schraube  festgestellt,  Die  Stärke  der  Beizung  modificirte 
ich  nun  durch  Verschiebung  der  secundären  Spirale  und 
fahrte  den  Inductionsstrom  auf  die  oben  auseinandergesetzte 
Weise  durch  unpolarisirbare  Electroden  dem  Nerven  zu, 
welcher  sich  im  feuchten  Baume  des  Myographions  befand. 
Die  Bedienung  des  Electromagneten,  welcher  den  Hammer 
trug,  geschah  nur  mit  Hülfe  einer  kleinen  Dani  eil 'sehen 
Kette,  weil  die  stärkere  Grove'sche  den  Eisenkern  oft 
dauernd  magnetisirte,  so  dass  der  Hammer  im  gegebenen 
Augenblick  nicht  abfiel.  Obwohl  nun  alle  Azen  äusserst 
sanft  gingen,  und  auf  das  Sorgfaltigste  die  Schraubenzapfen 
der  Axen  eingestellt  waren,  so  dass  absolut  keine  seitliche 
Verschiebung  zu  bemerken  war,  so  erhielt  ich  doch  ganz  und 
gar  unbefriedigende  Besultate.  Bald  nämlich  zuckte  der  Mus- 
kel stark,  bald  schwach,  was  durch  die  Striche  gemessen 
wurde,  welche  die  Spitze  des  Myographions  auf  die  Tlalte 
aufzeichnete.  Die  Zuckungsdifferenzen  betrugen  zwar  im  All- 
gemeinen nicht  das  Maximum  der  Zuckung,  waren  aber 
offenbar  so  gross,  dass  jede  feinere  Bestimmung  illusorisch 
werden  musste.  Woran  konnte  dies  liegen?  Vielleicht, 
dachte  ich  mir,  ist  der  secundäre  Kreis  nicht  überall  aus- 
reichend metallisch  geschlossen,  oder  vielleicht  verändert  jeder 
Funke  am  Contacte  des  primären  Kreises  so  die  Metallflächen, 
dass  der  Erfolg  der  Oeffnung  nicht  das  eine  Mal  so  ausfällt, 
wie  das  andere  Mal,  obwohl  die  Bedingungen  ganz  gleich 
zu  sein  scheinen.  Das  Nächste,  was  also  vorgenommen 
wurde,  bestand  darin,  alle  Verbindungen  der  Dräthe  des  se- 
cundären Kreises  entweder  zu  löthen  oder  durch  Quecksilber 
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herzustellen,  in  welches  die  frisch  amalgamirten  Drähte 
tauchten.  Ja  sogar  die  Enden  der  secundären  Spirale  amal- 
gamirte  ich,  sowie  auch  die  Platten,  welche  gegen  sie  ge- 
schraubt werden.  Die  Klemmen  dieser  Platten  aber,  welche 
die  Pole  der  secundären  Spirale  darstellen,  amalgamirte  ich 
in  ihren  Bohrungen  ebenfalls,  sowie  auch  die  Spitzen  der 
Schrauben,  welche  die  amalgamirten  Drathenden  fassen  soll- 
ten, durch  welche  der  Strom  von  dem  Inductionsapparat  den 
thierischen  Theilen  zugeführt  werden  sollte.  Somit  war  wirk- 
lich überall  im  secundären  Kreise  vollkommen  continuirliche 
Metallleitung  hergestellt.  Die  Veränderung  des  Contactes  im 
primären  Ejreis  durch  den  Oef&iungsfunken  lässt  sich  nicht 
eliminiren,  weshalb  ich  diesen  üebelstand  durch  grosse  Wider- 
stände zu  beseitigen  hoffte,  welche  ich  in  den  primären  Kreis 
einschaltete,  um  auf  diese  Weise  die  beim  Oeffnen  nicht 
immer  in  derselben  Weise  sich  folgende  Vermehrung  des 
Widerstandes  unwirksam  zu  machen.  Denn  man  muss  sich 
denken,  dass,  obwohl  die  Oeffnung  sehr  schnell  geschieht, 
dennoch  dieser  Vorgang  eine  gewisse,  wenn  auch  sehr  kleine 
Zeit  dauert,  wo  allmählig  die  sich  berührenden  Flächen  der 
Contacte  kleiner  und  kleiner  werden,  um  endlich  zu  ver- 
schwinden. Ich  schaltete  zu  dem  Ende  eine  mit  concentrir- 
ter  Kupfervitriollosung  gefüllte  Bohre  in  den  primären  Kreis 
ein.  Dieselbe  war  zweimal  rechtwinkelig  gebogen  und 
tauchfe  in  ein  Gefass  mit  derselben  Losung,  welcher  der 
Strom  durch  Kupferelectroden  zugeführt  wurde.  Die  Länge 
der  Rohre  betrug  14  cm.  und  ihr  Durchmesser  0,4  cm.  Um 
aber  nunmehr  noch  eine  Induktion  von  ausreichender  Stärke 
zu  erhalten,  da  ich  ohne  Eisenkerne  arbeitete,  musste  eine 
Säule  von  6  Grove'schen  Elementen  in  Gebrauch  gezogen 
werden.  Nunmehr  hoflflbe  ich  aber  bessere  Wirkungen  zu  er- 
langen. Doch  vorher  traf  ich  noch  alle  Vorsichtsmassregeln 
zur  Vermeidung  der  unipolaren  Induktionswirkungen.  Der 
Oberschenkelknochen,  welchen  die  Metallklammer  umfasst, 
wurde  also  vorher  sorgfältig  von  allem  Fleische  befreit  imd 
abgeschabt,  sodann  aber  mit  einer  Hose  von  einer  Cautschouc- 
röhre   bekleidet,    und   so    eingeklemmt,    dass    der   Schenkel 
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von  der  Klammer  durchaus  isolirt  war.  Der  Eisenhaken  aber, 
welcher  durch  die  Achillessehne  gesteckt  war,  wurde  an  dem 
Rähmchen,  das  den  Schreibhebel  trägt,  erst  durch  eine  seidene 
Oese  befestigt.  Somit  war  Schenkel  und  Nerv  wohl  isolirt. 
Das  Gleiche  geschah  mit  dem  Inductionskreise  und  der  pri- 
mären Kette,  welche  ich  jedes  einzeln  auf  Tischchen  mit 
Glasfassen  stellte.  Die  Dräthe  selbst  gingen  stets  durch  die 
liuft  und  waren  an  Glasoesen  aufgehangen,  damit  sie  nicht 
irgendwo  mit  einem  Leiter  in  Berührung  kommen  möchten. 
Der  feuchte  Raum  aber  war  nie  ganz  mit  Wassergas  gesättigt. 
In  der  That  erwies  sich  nunmehr  die  Vorrichtung  als  ge- 
sichert gegen  unipolare  Ableitungen.  Denn  als  ich  den  Ner- 
ven zwischen  Muskel  und  Electrode  des  Inductionsstromes 
durchschnitt,  und  dann  wieder  zusammenklebte,  konnte  ich 
die  secundäre  Bolle  gaiiz  über  die  primäre  schieben,  ohne 
dass  unipolare  Zuckungen  entstanden,  welche  sofort  eintraten, 
wenn  ich  den  Muskel  mit  der  Hand  ableitend  berührte.  Nach 
allen  diesen  Vorbereitungen  ging  ich  nun  zur  erneuten  Prü- 
fung der  Wirkung  des  Fallapparates,  den  ich  für  alle  dem 
Hammer  möglichen  Fallhöhen  durchprobirte.  Aber  wie  er- 
staunte ich  zu  finden,  dass  sich  die  Sache  um  Nichts  ge- 
bessert, ja  vielleicht  um  Vieles  verschlechtert  hatte.  Denn 
bald  war  die  Zuckung  sehr  schwach,  bald  sehr  stark,  bald 
Null —  scheinbar  immer  unter  denselben  Verhältnissen.  Mit 
einem  Worte,  die  Methode  war  so  schlecht,  wie  sie  nur  sein 
konnte,  so  sorgföltig  ich  auch  Alles  erwogen  zu  haben  schien, 
wie  es  die  Theorie  erfordert.  Was  eigentlich  der  Grund  war 
von  dieser  ausserordentlichen  Inconstanz  der  Zuckung,  ist 
mir  zu  ermitteln  nicht  gelungen,  obwohl  ich  es  an  Sorgfalt 
nicht  habe  fehlen  lassen.  Gleichwohl  konnte  ich  mir  nicht 
vorstellen,  dass  der  Grund  in  so  raschen  Variationen  der  Er- 
regbarkeit des  Präparates  liegen  möge,  die  sich  doch  so  ziem- 
lich Gonstant  erweist,  wenn  man  bei  Reizung  durch  einen 
Kettenstrom  einfach  mit  der  Hand  öffnet  und  schliesst.  Zu 
einer  vollkommeneren  Herrichtung  der  Apparate  aber  zur  Rei- 
zung sah  ich  wenigstens  keinen  Weg.  Die  Frage,  die  ich 
mir  nun  vorlegte,  war  die,  ob  vermöge  der  Natur  der  Ner- 
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ven  vielleicht  der  so  äusserst  kucz  dauernde  Inductionsstrom 
keine  oonstanten  Erfolge  giebt,  obwohl  freilich  nicht  ganz 
leicht  abzusehen  ist,  wie  in  der  Kürze  der  Zeit  bei  übrigens 
gleichen  Umstanden  der  Grund  einer  Inconstanz  der  Reizungs- 
grosse  liegen  soll.  Es  muss  indess  jedenfalls  den  Werth  der  Reiz- 
stärke irgend  ein  inconstanter  Factor  afiSciren ,  welcher  selbst 
eine  Function  der  Stromdauer  ist,  mit  deren  Abnahme  die 
Schwankungen  seiner  Grosse  zunehmen. 

Sei  dem  im  Speciellen,  wie  ihm  woUe,  da  ich  keine 
nähere  Erklärung  kannte,  ging  ich  zunächst  darauf  aus,  sie 
praktisch  zu  verwerthen  und  fand  eigentlich  gegen  mein  erstes 
Vermuthen  mich  vollkommen  belohnt.  Zunächst  sprach  schon 
für  meine  Ansicht,  dass  die  Zuckungsdifferenzen  nicht  so  be- 
deutend waren,  als  ich  im  primären  Kreise  keinen  grossen 
Widerstand  eingeschaltet  hatte,  so  dass  der  Abfall  des  pri- 
mären Stromes  also  langsamer  stattfand,  der  Oeffnungsschlag 
mithin  längere  Zeit  dauern  musste.  Die  Abweichungen  mussten 
nun  noch  kleiner  werden ,  wenn  ich  aus  der  primären  Spirale 
den  Eisenkern  nicht  entfernte.  In  der  That  zeigte  es  sich 
jetzt,  dass  die  Differenzen  der  Zuckungen  ausserordentlich 
verringert  waren,  so  dass  ich  sogar  damit  zu  arbeiten  mich 
entschloss ,  obschon  ich  doch  nach  einiger  Zeit  gewahrte,  dass 
für  feinere  Untersuchungen  auch  diese  Methode  mich  im 
Stiche  liess.  Ich  wandte  mich  deshalb  schliesslich  und  end- 
lich zu  dem  Schliessungsinductionsschlag  und  fand,  was  ich 
suchte  und  brauchte.  Wurde  nämlich  durch  den  Hammer 
der  primäre  Kreis  in  Quecksilber,  dessen  Oberfläche  stets  rein 
erhalten  wurde,  geschlossen,  so  erhielt  idi  offc  Reihen  von  30 
und  mehr  Zuckungen,  die  sich  noch  nicht  um  ^  Mm.  von 
einander  unterschieden ,  wie  ich  durch  mikrometrische  Messung 
bestimmte.  Am  günstigsten  wirkte  der  Strom  wiederum, 
wenn  der  Hammer  aus  möglichst  [geringer  Höhe  herabfieL  Frei* 
lieh  fand  ich,  dass  fui  stärkere  Beize,  die  nahe  das  Zuckungs- 
maximum erzeugen,  die  Resultate  mehr,  aber  nicht  vielmehr, 
von  einander  abweichen,  was  höchst  wahrscheinlich  in  der 
dann  deutlich  bemerkbar  werdenden  Nachwirkung  der  vorher- 
gehenden Beizung  ihren  Grund  hat,   die  selbst  mit  der  Zeit 
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wieder  variirt,  d.  h.  nach  der  OefiFbimg  stets  abnimmt.  Hier- 
mit war  denn,  meiner  Ansicht  nach,  wenigstens  für  meine 
Untersuchung  geleistet,  was  nothwendig  schien  zu  einer  ezacten 
Durchführung  der  vorgesetzten  Probleme;  ja  ich  hoflde  selbst 
nunmehr  sehr  feinen  Veränderungen  des  Nerven  nachgehen 
zu  können.  Ich  habe  mich  deshalb  in  der  Folge  fast  aus- 
schliesslich des  Schliessungs-Indnctionsstromes  bedient,  wo 
ich  mit  Inductionsstromen  zu  reizen  hatte,  und  nur  an  we- 
nigen Stellen  den  Oeffhungsschlag  angewendet.  Noch  wollte 
ich  mich  überzeugen,  wie  es  bei  dem  Schliessungsschlag  mit 
den  unipolaren  Ableitungen  stehe,  und  fand  zu  meiner  grossen 
Befriedigung,  dass,  wenn  selbst  zwei  Grove'sche  Elemente 
im  primären  Kreise  vorhanden  sind ,  die  secundäre  Rolle  ganz 
über  die  primäre  geschoben  war,  und  ich  den  Schenkel  ab- 
leitend berührte,  dessen  durchschnittener  Nerv  auf  den  Elec- 
troden  des  Induktionsstromes  lag,  nichts  destoweniger  keine 
unipolare  Wirkung  eintritt. 


4.  Der  ShMchord, 


Da  ich  nothwendig  eines  Apparates  bedurfte,  welcher 
gestattete,  die  Stromstärken  auf  eine  sichere  und  bequeme 
Art  zu  reguliren,  so  bediente  ich  mich,  nach  duBois-Bey- 
mond's  Vorgang  in  der  Physiologie,  hierzu  des  Rheochordes. 
Das  Princip  dieses  Apparates  besteht  darin,  zu  den  Üiieri- 
schen  Theilen,  durch  welche  der  Strom  geleitet  werden  soll, 
eine  metallische  Nebenschliessung  anzubringen,  durch  deren 
variabeln  Widerstand  jeder  beliebige  Werth  der  Stromstärke 
dem  Nerven  zugeführt  werden  kann.  Die  Feinheit  der  Ab- 
stufung mit  diesem  Apparate  ist  unbegränzt  und  der  Empfind- 
lichkeit eines  Froschschenkels  entschieden  bei  weitem  gewach- 
sen. Die  Einrichtung  an  meinem  Rheochord  war  meist  so, 
dass  der  Widerstand  des  die  thierischen  Theile  durchsetzenden 
Zweigsiromes  constant  erhalten  wurde,  während  nur  der  Wi- 
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derstand  der  metallischen  Nebenschliessung  sich  änderte. 
Wünschenswerth  ist  es,  mehrere  derartige  Instrumente  zu 
besitzen,  von  denen  eines  dazu  dient,  sehr  schwache  Zweig- 
ströme äusserst  fein  abstufen  zu  können,  und  darum  Draht 
aus  gut  leitenden  Metalle  hat,  während  das  andere  bestimmt 
ist,  dem  nebenschliessenden  Drathe  die  grossten  Widerstände 
zu  geben,  welche  bei  diesen  Untersuchungen  gebraucht 
werden.  Ich  will  das  letztere  Instrument  den  grossen  Rheo- 
chord  nennen  und  seine  Beschreibung  hier  sofort  folgen 
lassen. 

Auf  einem  Brette  von  6  Fuss  Länge,  13  Zoll  Breite  sind 
8  Neusilbersaiten  von  0,3  Mm.  Dicke  parallel  und  in  gleicher 
Entfernung  von  einander  aufgespannt.  In  der  Nähe  ihrer  Be- 
festigung an  den  beiden  schmalen  Seiten  des  Brettes  befinden 
sich  zwei  Querleisten  von  Holz,  die  eine  an  dem  einen,  die  an- 
dere an  dem  andern  Ende  des  Brettes,  über  welche  Leisten 
die  gespannten  Saiten  hinlaufen.  Die  zweite  Saite  ist  mit 
der  dritten,  die  vierte  mit  der  fünften,  die  sechste  mit  der 
siebenten  ein  für  allemal  durch  eine  metallische  Leitung  «an 
demselben  Stege  verbunden,  indem  3  sonst  von  einander  iso- 
iirte  dicke  Kupferplatten  auf  die  eine  Querleiste  aufgeschraubt 
sind  und  immer  zwei  betreffende  Saiten  mit  einander  leitend 
verbinden,  welche  über  sie  hinweg  gespannt  sind.  Ausserdem 
ist  aber  noch  die  erste  Saite  mit  der  zweiten,  die  dritte  mit 
der  vierten,  die  fünfte  mit  der  sechsten,  die  siebente  mit  der 
achten  durch  einen  metallischen  Schieber  von  sehr  geringem 
Widerstände  verbunden,  durch  welchen  zwei  beliebige  gegen- 
überstehende Stellen  zweier  gegebenen,  sonst  von  einander 
isolirten  Saiten  mit  einander  in  leitende  Verbindung  gesetzt 
werden  können.  Die  Enden  der  Säule  werden  mit  denjenigen 
Enden  der  ersten  und  achten  Saite  in  Verbindung  gesetzt, 
welche  auf  derselben  Seite  des  Steges  liegen,  wo  auch  die 
festen  Metallbelege  sind.  Dieselbe  ELlemme  nimmt  auch  die 
Drähte  auf,  welche  dem  Nerven  den  Strom  zufahren  sollen, 
so  also  dass  der  Strom  sich  an  jenen  Enden  in  zwei  Zweige 
spaltet,  deren  einer  durch  den  Rheochord,  der  andere  aber 
durch  den  Nerven  geht.    Lehnen  sich  sämmtliche  Metallsohie- 
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ber  an  die  festen  Metallbelege,  so  ist  der  Widerstand  so  klein, 
dass  kein  bemerkbarer  Stromzweig  durch  den  Nerven  geht. 
Befinden  sich  aber  sammtliche  Schieber  an  dem  entgegen- 
gesetzten Ende  der  Drähte,  so  ist  die  ganze  Rheochordlange 
eingeschaltet,  also  8  X  170  Cm.  Neusilberdraht  von  0,3  Mm. 
Durchmesser,  und  der  durch  Nebenschliessung  erhaltene  den 
Nerven  durchsetzende  Strom  hat  das  Maximum  seiner  Grosse. 
Durch  die  Veränderung  der  Lage  jener  Schieber  hat  man 
also  im  Augenblick  jede  beliebige  unter  jenem  Maximum  ge- 
legene Stromstärke.  Man  könnte  nun  auf  den  ersten  Blick 
versucht  sein  zu  glauben,  dass  dieser  Apparat  darum  wenig 
brauchbar  sein  möchte,  weil  der  verwendbare  Zweigstrom 
immer  noch  einen  viel  zu  geringen  Werth  habe.  Denn  der 
Widerstand  des  Drahtes  verschwinde  immer  noch  gegen  den 
der  thierischen  Theile  und  der  zur  Vermeidung  der  Polari- 
sation eingeführten  ungeheuren  Widerstände. 

Diese  Betrachtung  ist  indessen  nicht  genau,  wie  sich  aus 
Folgendem  ergiebt.  Es  sei  A  gleich  dem  in  der  Säule  vor- 
handenen Widerstände  -f-  demjenigen,  welcher  aus  den  Draht- 
leitungen bis  zur  Stelle  der  Stromtheilung  restdtirt,  B  gleich 
dem  Widerstände  der  jedesmal  eingeschalteten  Rheochord- 
lange, C  gleich  dem  Widerstände  in  dem  Stromzweige,  der 
den  Nerven  durchfliesst,  E  endlich  gleich  der  Summe  der 
electromotorischen  Kräfte  der  Säule,  so  ist  die  Stärke  des 
den  Nerven  durchfliessenden  Stromes: 

g_  EB  _  EB 

AB  +  AO  +  BC       AB  +  {A+B)0' 

Stellt  man  nun  solche  Bedingungen  her,  dass  A  gegen  B 
verschwindet,  so  wird 

S  KB  B 

(A  +  0)B       0' 

da  A  auch  gegen  C  verschwindet. 

Ich  habe  mich  nun  an  dem  Multiplicator  überzeugt,  dass 
für  den  Widerstand  meiner  Vorrichtungen  zur  Vermeidung 
der  Polarisation  und  fiir  den  einer  zehngliedrigen  Grove'schen 
Säule  der  kleineren  Art  diese  Bedingungen  nahezu  erfüllt 
sind,  wenn  B  den  an  meinem  Rheochord  möglichen  Maximal- 
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werth  erhalten  hat.  Denn  als  der  durch  Nebenschliesrang 
erhaltene  Strom  die  Nadel  auf  12*  constanter  Ablenkung 
hielt,  ging  dieselbe  auf  14 *,  als  ich  die  Rheochordleitung 
unterbrach.  Als  stromprufenden  Instrumentes  bediente  ich 
mich  des  mir  von  Prof.  du  Bois-Beymond  freundlichst 
zu  Gebote  gestellten  und  den  Physiologen  bekannten  Ma- 
seumsmultiplicators  mit  halber  Lange,  zu  welcher  ich  ausser- 
dem noch  eine  Nebenschliessung  aus  Neusilberdraht  anbrachte, 
weil  der  Strom  sonst  die  Nadel  fast  an  der  Hemmung  fest- 
gehalten haben  würde. 

Der  kleine  Bheochord  besteht  aus  einer  einzigen  Saite 
von  Eisendraht  von  0,3  Mm.  Dicke.  Die  Enden  der  Säule 
sind  mit  den  beiden  Enden  der  Saite  in  Verbindung,  sowie 
der  eine  Draht,  welcher  nach  den  thierischen  Theilen  fahrt. 
Der  andere  ist  gegen  den  ersten  verschiebbar,  sozwar, 
dass  ihre  Distanz  der  Null  gleich  werden  kann,  wo  sich 
dann  beide  Drähte  der  Nebenschliessung  far  den  thieri- 
schen Theil  berühren.  Der  verschiebbare  Draht  ist  straflf 
vielemal  in  einer  Spirale,  deren  Gänge  sich  eng  berühren, 
um  die  Eisensaite  geschlungen,  so  aber,  dass  die  Spiralhülse  dem 
festen  Drahte  abgekehrt  ist,  weil  sie  sonst  verhindern  würde, 
der  Rheochordleitung  den  Widerstandswerth  Null  zu  erthei- 
len.  Der  Eisendraht  muss  natürlich  stets  auf  das  Sorgfal- 
tigste blank  gehalten  werden,  zu  welchem  Ende  man  ihn  Ton 
Zeit  zu  Zeit  mit  Schmirgelpapier  reinigt.  Zuweilen  bediente 
ich  mich  nun  auch  noch  eines  anderen  kleinen  Eisenrheo- 
chords  mit  zwei  Saiten,  dessen  Einrichtung  im  Principe 
mit  der  vorherbeschriebenen  des  grossen  Instrumentes  über- 
einkam. 

Im  Allgemeinen  sind  nun  natürlich,  das  ist  klar,  die 
Stromstärken  im  Nerven  den  eingeschalteten  Längen  der  me- 
tallischen Nebenschliessung  nicht  proportional,  was  ja  hier 
meist  auch  nicht  nothwendig  ist;  es  genügt,  dass  wir  den 
Strom  auf  das  Feinste  abzustufen  vermögen  nach  jenem  durch 
die  obige  Formel  gegebenen  Gesetze,  wenn  S  betrachtet  wird 
als  Funktion  von  B,  während  alle  übrigen  Wertbe  oonstant 
sind. 
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Es  kann  aber  der  Fall  eintreten,  dass  die  Proportionalitat 
wüuschenswerth  wird,  und  dann  ist  dies  auch  leicht  zu  er- 
reichen, durch  die  Herstellung  derjenigen  Bedingungen,  wel- 
che uns  für  diesen  Fall  die  Formel  vorschreibt.  Es  kann 
aber 

q_  EB 

nur  dann  B  proportional  werden,  wenn  der  Divisor  des  rech- 
ten Ausdruckes  seine  Abhängigkeit  von  B  aufgiebt.  Dies 
muss  nun  dann  stattfinden,  wenn  B  gegen  A  und  gegen  C 
versdiwindet;  denn  in  diesem  Falle  wird 

Q      EB 

und  ist  also  B  streng  proportional.  In  unseren  Versuchen 
sind  aber  diese  Bedingungen  sehr  oft  erfüllt;  besonders  so 
lange  wir  mit  geringen  Längen  des  Eisenrheochordes  arbeiten, 
da  der  Widerstand  der  thierischen  Theile  und  der  zur  Ver- 
meidung der  Polarisation  eingeführte  ungeheuer  sind  und 
ausserdem  der  Widerstand  der  Kette  an  sich  gegen  einige 
Centimeter  gut  leitenden  Drahtes  beträchtlich  ist.  Jedenfalls 
können  wir  aber  stets  jene  Bedingungen  der  strengen  Pro- 
portionalität herstellen,  indem  wir  in  den  Säulenkreis  grössere 
Widerstände  einfuhren.  Dies  dürfte  ausreichen,  um  den  Leser 
für  die  Folge  zu  orientiren. 


9.  Der  HiiltipUeator. 

Als  stromprüfenden  Instrumentes  bediente  ich  mich  des 
Museumsmultiplicators,  bald  mit  halber,  bald  mit  ganzer  Länge. 
Derselbe  ist  den  Physiologen  durch  du  Bois-Reymond's 
Beschreibung  bekannt,  weshalb  ich  mich  auf  dieselbe  be- 
rufen kann.  (S.  du  Bois-Beymond's  Untersuchungen, 
Bd  I.  p.  202.)  Der  Multiplicator  war  stets  in  dem  Strom- 
kreise eingeschaltet,  theils  um  die  Gleichartigkeit  der  Electro- 
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den  za  yerbfirgen,  theils  um  mich  von  den  Veränderungen, 
welche  während  des  Laufs  der  Versuche  mit  der  Stromstärke 
▼or  sich  gehen  zu  unterrichten.  Man  sieht  dann  bald,  in 
welche  Irrthiuner  man  sich  begeben  würde,  wenn  mau  dieses 
Compasses  sich  entschlüge  und  man  begreift,  warum  immer  und 
immer  fort  die  verschiedene  JSrregbarkeit  der  Frosche  herhalten 
muss,  wenn  es  dem  Experimentator  nicht  gelingen  will,  ein  Phä- 
nomen constant  zu  machen,  das  es  in  Wahrheit  doch  ist.  — 
Der  Multiplicator  war  mir  durch  die  Güte  von  Prof.  du  Bois- 
Reymond  zu  diesen  Untersuchungen  for  lange  Zeit  zu  Gre- 
bote  gestellt  worden,  weshalb  ich  demselben  hierdurch  meinen 
Dank  abstatte.  —  Die  Empfindlichkeit,  welche  das  kleine 
Instrument  hatte,  war  nicht  unbedeutend,  da  der  Muskelstrom 
ohne  Polarisation  die  Nadel  auf  40®  constanter  Ablenkung 
hielt« 


••  9er  hiloctirasapparat« 

Als  Inductionsapparat  bediente  ich  mich  des  Schlitten- 
magnetelectromotors,  über  dessen  speciellen  Gebrauch  hier 
einige  Bemerkungen  gemacht  werden  müssen. 

Die  Abstufung  der  reizenden  Stromstärken  in  der  secun- 
dären  Spirale  lässt  sich  zwar  auf  verschiedene  Art  ausfuhren, 
wie  z.  B.  dadurch,  dass  man  die  primäre  Spirale  als  Neben- 
schliessung in  ein  Bheochord  von  dickem  Drathe  aufnimmt, 
wodurch  jede  beliebige  Feinheit  der  Einstellung  der  Stärke 
des  primären  Stromes  ermöglicht  ist.  Ich  habe  mich  indessen 
dieser  sonst  sehr  feinen  Methode  nicht  bedient,  sondern  idie 
Einstellung  nur  dadurch  bewirkt,  dass  ich  die  inducirte  Bolle 
der  inducirenden  mit  der  Hand  auf  dem  Schlitten  näherte 
oder  entfernte.  Da  der  Schlitten  sehr  sanft  und  sicher 
in  seinem  Geleise  ging,  so  stand  ich  davon  ab,  jene  Nähe- 
rung und  Entfernung  etwa  mit  einer  Mikrometerschraube 
zu  bewerkstelligen,  um  so  mehr,  als  ich  mit  der  Hand  zu- 
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recht  kam.  Doch  will  ich  nicht  leugnen,  dass  es  zuweilen 
wünschenswerth  gewesen  wäre,  besonders,  wenn  man  mit 
wenig  erregbaren  Fröschen  arbeitet,  welche  zwingen,  nahe 
an  die  primäre  Spirale  mit  der  secundären  heranzugehen,  wo 
dann  eine  sehr  geringe  Verschiebung  bereits  bedeutende  Ver- 
ändeningen  in  der  Stärke  der  Inductionsstrome,  zur  Folge 
hat.  Auf  der  andern  Seite  aber  hat  man  wohl  zu  bemerken, 
dass  es  im  Allgemeinen  nicht  zulässig  sein  wiirde,  die 
Einstellung  so  herzustellen,  weil  man  nämlich  bei  dem  vielen 
Probiren,  um  die  richtige  Stromstärke  zu  finden,  den  Nerven 
modificirt  und  darum  doch  nicht  recht  zu  Stande  kommt. 
Ich  fand  es  for  weit  besser,  beim  Beginne  des  Versuches  die 
secundäre  Spirale  an  diejenige  Stelle  zu  setzen,  wo  die  er- 
regbarsten Froschschenkel  gewöhnlich  keine  Beactionen  mehr 
zeigten,  dann  nach  einer  Probe  rasch  um  etwa  so  viel  vor 
oder  zurückzuschieben,  als  mir  passend  schien,  worin  man 
bald  eine  so  grosse  Uebung  erlangt,  dass  die  secundäre  Spi- 
rale nach  3 — 6  Zuckungen  an  ^  ihrer  richtigen  Stelle  steht. 
Wollte  man  jetzt  noch  mit  einer  Mikrometerschraube  ein- 
stellen, so  würde  man  den  Froschschenkel  im  Allgemeinen 
selbst  mehr  verändern,  als  durch  Variation  der  Stromstärke 
mit  der  Schraube  gut  gemacht  werden  kann.  Hat  man  des- 
halb diejenige  Stromstärke  ungefähr  erlangt,  welche  passt,  so 
beginne  man  das  Experiment. 

Den  Inductionsschlag  selber  muss  msm  nur  immer  in  der 
einen  Richtung  durch  den  Nerven  leiten,  welche  beim  eigent- 
lichen Versuche  in  Anwendung  kommen  solL  Nie  liess 
ich  deshalb  den  Oefläiungsschlag  durch  den  Nerven  gehen, 
wenn  ich  mit  dem  Schliessungsschlage  arbeitete,  nie  den 
Schliessungsschlag,  wenn  ich  mich  des  Oeffnungsschlages  als 
Reiz  bediente.  Denn  wenn  man  dies  thäte,  wiirde  man  ein- 
mal den  Nerven  unnöthig  ermüden^  und  ausserdem  in  den 
Versuch  eine  neue  Complication  einfahren,  deren  Wirkungen 
nicht  gewünscht  werden.  Da  man  aber  nie  vermeiden  kann, 
dass  in  der  secundären  Spirale  Schliessungs-  und  Oeffnungs- 
schlag  entstehen,  so  lange  man  ihre  Abstände  nicht  ver- 
ändern wUl,   besonders   wenn   man,   wie  es  hier  geschehen 
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ist,  rasch  hinter  einander  entweder  nur  Schliessungs -  od^ 
nur  Oeffnungsschläge  durch  den  Nerven  senden  will,  so  muss 
man  sich  einer  passenden  Methode  bedienen,  den  einen  In- 
ductionsschlag  abzublenden.  Eine  Unterbrechung  deshalb  in 
der  secundären  Spirale  anzubringen,  ist  darum  durchaus  ver- 
werflich, weil  die  electromotorische  Ejraft  trotzdem  hohe 
Spannungen  an  den  Endpolen  hervorbringt,  zumal  wenn  es 
sich  um  den  Oeffnungsschlag  handelt,  wo  dann  stets  eine  ge- 
ringe Erregung  durch  unipolare  Wirkung  stattfindet.  Denn 
man  hat  sich  vorzustellen,  dass  diese  unipolare  Wirkung  nicht 
etwa  dann  erst  beginne,  wenn  die  dem  einen  Pole  gegebene 
Ableitung  unendlich  ist;  sondern  die  unipolare  Wirkung  be- 
ginnt bereits  bei  einer  relativ  geringen  Oberfläche,  mit  wel- 
cher der  Fol  in  Berührung  steht,  und  zwar  um  so  eher,  je 
höher  die  Spannungen  sind,  welche  die  durch  Induction  er- 
zeugte electromotorische  Exaft  hervorruft.  Mit  der  Grosse 
jener  Ableitung  nimmt  dann  die  unipolare  Wirkung  in  raschem 
Maasse  zu,  und  zwar  ist  tlie  unipolare  Beizung  bei  be- 
schränkter ableitender  Oberfläche  an  einem  gegebenen  Punkte 
derselben  um  so  grösser,  je  näher  dieser  Punkt  dem  unipolar 
wirkenden  Metallpole  liegt.  Zum  Beweise  dieses  Satzes  bemfb 
ich  mich  auf  folgendes  Experiment.  Man  isolire  Inductions- 
apparat  und  Kette  auf  Glas,  lasse  die  mit  Seide  besponnenen 
Drähte  nur  durch  die  Luft  gehen  zu  der  stromzufuhrenden 
Vorrichtung,  welche  auf  Glas  steht.  Alles  Glas  ist  vorher 
wohl  getrocknet  und  erwärmt  worden.  Nun  lege  man  auf 
eine  grosse  Glasplatte  eine  Reihe  von  4 — 6  Froschschenkeln 
so,  dass  der  Nerv  des  ersten  auf  einem  Platinbleche  der  strom- 
zufuhrenden Vorrichtung  ruht,  welches  mit  dem  einen  Pole 
der  secundären  Inductionsrolle  in  leitender  Verbindung  steht, 
während  das  andere  Blech  nicht  zu  dem  zweiten  Pole  fuhrt. 
Der  erste  Schenkel  ruht  nun  auf  der  Glasplatte.  Auf  dem 
Fusse  dieses  Schenkels  liegt  der  Nerv  des  zweiten  Präparates, 
welches  also  ganz  auf  der  Glasplatte  liegt  und  von  dem  ersten 
I  fast  um  die  Länge  seines  Ischiadicus  entfernt  ist,  durch  welchen 

es    mit    diesem    in    leitender  Verbindung  steht.      Der   dritte 
Schenkel  wird  ebenso  mit  dein  zweiten  in  Verbindung  gesetzt, 


Der  Indnctionsapparat.  139 

der  vierte  mit  dem  dritten  and  so  fort.  Man  setze  nun  den 
Magnetelectromotor  in  Gang,  während  die  secundäre  Spirale 
am  Ende  des  Schlittens  steht,  also  in  grösster  Entfernung 
von  der  primären  Spirale.  Nunmehr  schiebe  man  mit  einem 
Glasstabe  die  secundäre  Spirale  vorwärts  gegen  die  primäre. 
Sobald  sie  an  sie  oder  über  sie  kommt,  fangen  die  Schenkel 
an  zu  zucken,  im  Anfange  aber  nur  der  Schenkel,  dessen 
Nerv  auf  dem  Bleche  liegt,  dann  bei  weiterer  Steigerung  der 
Spannungen  auch  der  zweite,  dann  der  dritte  und  so  fort. 
Dieses  Verhalten  giebt  uns  mithin  die  Vorstellung,  dass  in 
der  Nähe  des  metallischen  Poles ,  an  dem  sich  unsere  Nerven 
ja  stets  befinden,  die  unipolare  Wirkung  auch  bei  der  schein- 
bar sorgfaltigsten  Isolation  stets  sehr  zu  furchten  bleibt,  wes- 
halb wir  uns  auf  andere  Weise  als  durch  blosse  Unterbrechung 
des  secundären  Kreises  vor  den  Wirkungen  der  Inductions- 
Spannung  sichern  müssen.  Eine  vollkommen  brauchbare  Me- 
thode würde  darin  bestehen,  zwei  Unterbrechungen  des  In- 
ductionskreises  anzubringen,  so  aber,  dass  der  thierische 
Theil  zwischen  diesen  gelegen  wäre.  Einfacher  aber  ist  die 
von  mir  bereits  in  meiner  Dissertation  beschriebene,  welche 
darin  besteht,  eine  metallische  Nebenschliessung  von  geringem 
Widerstände  zu  dem  thierischen  Theile  anzubringen,  wenn 
der  in  der  secundären  Spirale  erzeugte  Inductionsschlag  ihn 
nicht  durchsetzen  soll.  Dies  ist  denn  auch  bei  meinen  Ver- 
suchen stets  der  Fall  gewesen. 

Wenn  man  aber  schnell  hinter  einander  reizen  will,  so 
sind  die  vielen  Manipulationen  nicht  allein  störend  und  lästig, 
sondern  man  läuft  auch  Gefahr,  dies  Geschäft  öfters  zu  ver- 
sehen, in  welchem  Falle  man  dann  consequenter  Weise  den 
Versuch  aufgeben  muss.  Ich  habe  mich  deshalb  stets  einer 
eigenen  Vorrichtung  bedient,  welche  von  selbst  immer  zur 
richtigen  Zeit  den  Oeffiiungsschlag  abblendete ,  ohne  dass  ich 
mich  irgend  darum  zu  bekümmern  brauchte.  Diese  Vorrich- 
tung, welche  sehr  bequem,  ein&ch  und  zeitersparend  ist,  be- 
steht in  Folgendem.  Die  Idee  aber,  von  welcher  ich  aus- 
ging bei  der  Construction  derselben,  zielte  dahin,  dass  der 
primäre   Strom,    nachdem  er  geschlossen   worden,  und   also 

9 


lÄO  Methode. 

der  Sohliessungsinductionsschlag  geschehen  war,  selber  eine 
Nebenschliessung  für  den  tbierischen  Theil  im  secundären 
Kreise  anbrächte,  welche  etwas  länger  wirksam  bleiben  sollte, 
als  er  selbst  vorhanden  war.  Denn  dann  wurde  der  Oeffnungs- 
schlag  durch  diese  Nebenschliessung  abgeblendet  werden.  Zu 
dem  Ende  nun  kittete  ich  auf  die  Feder  der  primären  Spirale 
einen  sehr  leichten,  dünnen  Glasstab  und  zwar  an  derjenigen 
Stelle  an,  wo  die  Feder  bei  ihren  Bewegungen  die  grosste 
Excursion  machte.  Dieser  sehr  leichte  Glasstab  trug  nun  an 
seinem  freien  Ende  einen  feinen  halbkreisförmigen  Kupfer- 
draht^  welcher  vertical  gestellt  war,  mit  seiner  Concavi- 
tät  nach  abwärts  sah,  und  mit  seinen  beiden  feinen,  nicht 
amalgamirten  Enden  in  ein  und  derselben  Horizontalebene 
sich  befand.  Die  beiden  Drahtenden,  welche  aber  die 
primäre  Spirale  des  Magnetelectromotors  aufnehmen  sollten, 
waren  nicht  wie  gewöhnlich  mit  diesem  in  Verbindung  ge- 
setzt, wenn  die  Feder  vibriren  soll,  sondern  so,  dass  der 
Strom  zunächst  den  kleinen  Electxomagneten  umkreiste,  wel- 
dbier  den  Anker  der  Feder  anzieht  und  sein  Spiel  bewirkt, 
dann  in  die  primäre  eintrat,  und  nach  Austreten  ans  der- 
selben sofort  den  Inductionsapparat  verliess,  demnach  also 
nicht  von  der  Gontactspitze  nach  der  Feder  ging.  Der  zweite, 
aussergewöhnlich  befestigte  Draht  ist  nämlich  mit  der  einen  der 
beiden  Klemmschrauben  in  leitender  Verbindung ,  welche  sonst 
dazu  dienen,  den  Extrastrom  aus  der  primären  Spirale  abzu- 
leiten. Durch  Schliessung  des  primären  Kreises  kann  also 
jetzt  die  Feder  nicht  mehr  zu  ihrem  Spiele  angeregt  werden, 
weil  sie  den  inducirenden  Strom  nicht  mehr  zu  unterbrechen  ver- 
mag. Im  Augenblick  der  Schliessung  schnappt  sie  deshalb  auf 
den  kleinen  Electromagneten  und  haftet  so  lange,  bis  der  Strom 
wieder  unterbrochen  wird ,  in  welchem  Momente  die  elastische 
Kraft  derselben  sie  wieder  zurückführt.  Damit  dies  indessen 
stets  geschehe,  und  sie  nicht  wegen  rückbleibenden  Magnetismus 
auch  nach  der  Oeffnung  noch  hafte,  überzog  ich  ihren  An- 
ker mit  einer  dünnen  Schicht  von  Colophoniumkitt,  wodurch 
die  Eisenmasse  desselben  stets  in  solcher  Entfernung'  bleiben 
muss,  dass  der  geringe,  in  den  Eisenkernen  noch  vorhandene 
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Magnetismus  nach  Oeffnüng  des  primären  Kreises  die  elas- 
tische Kraft  der  Feder  nicht  mehr  aufzuwiegen  vermag.  Ich 
kittete  dann  zwei  kleine  runde  Porzellannäpfchen  auf  ein 
Brett  dicht  neben  einander,  so  dass  ihre  Mittelpunkte  von 
einander  um  dieselbe  Grösse  abstanden,  wie  die  beiden  En- 
den des  von  dem  Glasstäbchen  getragenen  Metallbogens.  Das 
Brettchen  selbst  aber  trug  eine  Messinghulse ,  welche  dem 
Verticalstab  eines  allgemeinen  Trägers  aufgesteckt  werden  und 
so  in  einer  beliebigen  Höhe  mit  der  Schraube  der  Hülse 
festgestellt  werden  konnte.  Von  jedem  Pole  der  secundären 
Spirale  fiihrt  nun  ein  Draht  nach  je  einem  Näpfchen  und 
ebenso  nach  denselben  je  zwei  von  den  Electroden,  welche 
den  thierischen  Theilen  angelegt  werden  sollten.  Die  beiden 
Näpfchen  aber  waren  mit  sehr  reinem  Quecksilber  von  spie- 
gelnder Oberfläche  gefüllt  und  setzten  also  die  von  der  se- 
cundären Spirale  kommenden  Drähte  in  Verbindung  mit  den- 
jenigen, welche  von  den  thierischen  Theilen  kamen.  Die  in 
das  Quecksilber  tauchenden  Drahtenden  sind  natürlich  stets 
sorgfaltig  amalgamirt.  Nunmehr  schiebt  man  die  beiden 
Quecksilbemäpfchen  unter  den  kleinen  Metallbogen,  welcher 
von  dem  leichten  Glasstäbchen  getragen  wird  und  stellt  das 
Qnecksilberniveau,  das  in  beiden  Näpfchen  nahezu  gleich  hoch 
ist,  durch  Hebung  oder  Senkung  des  Brettchens  so  ein,  dass 
das  Spiegelbild  eines  Endes  des  Metallbogens  nur  sehr  wenig 
von  diesem  Ende  absteht.  Die  Schraube  des  Magnetelectro- 
motors,  welche  die  Contactspitze  trägt,  erlaubt  nun  dann  noch 
die  feinste  Einstellung  des  Metallbogenendes.  Dass  ein  Ende 
bereits  in  das  Quecksilber  taucht,  schadet  ja  nicht.  Der 
Mechanismus  wird  nun  klar  sein.  Im  Augenblicke,  wo  der 
primäre  Strom  geschlossen  wird,  wo  also  auch  der  Schliessungs- 
inductionsschlag  entsteht,  ist  die  Nebenschliessung  noch  nicht 
im  Quecksilber,  da  das  erst  stattfindet,  nachdem  der  kleine 
Electromagnet,  in  welchem  der  Magnetismus  langsam  an- 
steigt, diejenige  Stärke  erlangt  hat,  welche  grösser  ist,  als 
die  elastische  Kraft  der  Feder,  mit  der  sie  sich  gegen  den 
Contactstift  andrückt  und  nachdem  dann  unter  dem  Einflüsse 
jener    Kraft   die    Feder    denjenigen    Weg    zurückgelegt    hat, 

9* 
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welcher  nothwendig  Ut,  damit  der  Metallbogen  sich  mit  bei- 
den Füssen  in  das  Quecksilber  senke.  In  dieser  Zeit  ist  aber 
der  Inductionsschlag  längst  vorbei.  Während  nun  der  indu- 
cirende  Strom  auf  constanter  Höhe  fiiesst,  tauchen  die  beiden 
Füsse  des  Metallbogens  tief  in  das  Quecksilber,  weil  der 
Anker  so  tief  als  möglich  auf  den  kleinen  Electromagneten 
herabgestiegen  ist.  In  dem  Augenblick  also ,  wo  der  primäre 
Kreis  geöffiiet  wird,  ist  eine  metallische,  gut  leitende  Neben- 
schliessung far  den  thierischen  Theil  vorhanden,  so  dass 
der  Oeffnungsschlag  durch  diese  abgeblendet  wird.  Denn  bei 
dem  langsamen  Schwinden  des  Magnetismus,  besonders  aber 
bei  der  Länge  des  Weges,  den  die  Feder  zurückzulegen  hat, 
ist  der  Oeffiiungsschlag  längst  geschehen,  wenn  die  Neben- 
schliessung durch  die  elastische  Kraft  der  Feder  aus  dem 
Quecksilber  emporgehoben  wird.  Auf  diese  Weise  kann  man 
also  fast  beliebig  rasch  hintereinander  Schliessungsschläge 
durch  den  Nerven  schicken,  während  die  Oeffhungsschläge 
gleichsam  von  selber  abgeblendet  werden.  Ist  die  Kette  gut 
im  Stande,  das  Quecksilbemiveau  sowie  die  Feder  passend  ein- 
gestellt, und  ersteres  ganz  rein,  so  wird  man  stets  mit  den 
Leistungen  des  kleinen  Apparates  zufrieden  sein.  Man  ver- 
säume deshalb  nicht,  von  Zeit  zu  Zeit  die  Quecksilberober- 
fläche unter  den  Füssen  des  Metallbogens  mit  einem  Pinsel 
abzukehren,  wenn  sich  hier  etwas  Schmutz  eingefunden  hat 
Dm  bei  den  vielen  Drahtleitungen  nicht  zu  Irrthümem  durch 
Nebenschliessungen  und  mangelhafte  Isolation  verschiedener 
Kreise  von  einander  Gelegenheit  zu  geben,  führe  man  die 
Drähte  stets  durch  die  Lufb,  und  zwar  über  Glashacken, 
welche  man  an  angespannten  Schnüren  im  Zimmer  aufge- 
hangen hat. 
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7.  Avfhewahniiig  der  Frösche. 


Es  ist  zwar  dieser  Punkt  bereits  von  du  Bois-Bey- 
mond  diskutirt  worden.  Da  er  indessen  nur  seine  Erfah- 
rangen  aus  dem  Gebiete  der  thieriscben  Electricitat  behan- 
delt, so  mögen  hier  für  Reizversuche  noch  folgende  Andeu- 
tungen eine  Stelle  finden.  Die  Frosche  bewahrte  ich  stets 
nach  der  nassen  Methode  auf,  indem  dieselben  in  thönerne 
Gefasse  gesetzt  wurden,  welche  anderthalb  Finger  hoch  mit 
Brunnenwasser  angefüllt  und  oben  mit  einem  weiten  Draht- 
gitter überzogen  waren.  Im  Sommer  stelle  man  die  zu  Reiz- 
versuchen  bestimmten  Frösche  möglichst  kühl  und  erneuere 
das  Wasser  öfters  an  einem  Tage.  Nimmt  man  hierauf  keine 
Rücksicht,  so  sind  die  Thiere  sehr  wenig  leistungsfähig  und 
sterben  sogar  sehr  schnell.  Im  Winter  schadet  ihnen  eine 
Kalte  von  nahe  an  0®  wenig,  ja  sie  halten  sich  sogar  bei 
dieser  Temperatur  Tortrefi'lich,  obschon  sie  so  sehr  zusam- 
mengezogen und  frostig  im  Eise  sitzen.  Bringt  man  aber 
solche  durdierkälteten  Frösche  in  das  erwärmte  Zimmer,  um 
nun  an  ihnen  zu  experimentiren,  so  hat  man  ewige  Neckereien 
des  Experimentes  zu  bestehen,  verbraucht  unnöthig  seine 
Zeit  und  kommt  zu  keinem  Fortschritt.  Der  Grund  hiervon 
ist  folgender.  Ein  so  erkaltetes  Präparat  ist  im  höchsten 
Grade  reizbar,  so  dass  es  in  nicht  seltenen  Fällen  trotz  des 
feuchten  Raumes,  in  dem  es  aufgestellt  ist,  und  ohne  dass 
dem  Nerven  etwas  wiederfuhre,  plötzlich  anfangt  in  tetanus 
zu  gerathen,  indem  erst  leise  Zuckungen  anfangen,  die  dann 
wieder  etwas  aussetzen,  wiederkommen  und  schliesslich  in 
stärkeren  tetanus  übergehen,  der  äusserst  hartnäckig  ist  und 
nadi  längerer  Zeit  noch  immer  am  Arbeiten  hindert.  So 
habe  ich  oft  ein  Präparat  nach  dem  andern  wegwerfen  müs- 
sen, mdem  meine  Beschäftigung  darin  bestand,  diesen  selt- 
samen tetanus  anzusehen.     Bei  anderen  erkälteten  Fröschen 
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kommt    der   Krampf  nicht    spontan,  aber  der  erste  geringe 
Inductionsreiz  ist  das  Signal  zum  Losbruch.     Oft  verliert  er 
sich  dann  wieder  nach  einigen  Minuten.   Sofort  bringt  aber  ein 
neuer  schwacher  Keiz  ihn  wieder  hervor,  der  lange  nicht  das 
Maximum  der  Zuckung  erzeugt.    Ich  habe  Tage  darüber  ver- 
loren, ehe  ich  bemerkte,  wie  man   diesem  Uebelstande  vor- 
beugen kann.    Es  wurden  nämlich   die  Frosdbe,  weldie  in 
den  nächsten  3  Tagen  zum  Ezperimentiren  verwendet  werden 
sollten,    in    das    erwärmte    Zimmer    gebracht,    und   nunniekr 
wurde   ich  nicht  mehr    durch  jene   tetanisohen    Anfalle    der 
Muskeln  gestört,  die  sonst  an   sich  interessant    genug    sind. 
Die  Erklärung  derselben  ist  meiner  Ansicht  nadi  folgende. 
Wie  Helmholtz   gefunden  hat,  nimmt  die   Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der  Beizung  mit  der  Kälte  in  dem  Nerven 
ganz  ungeheuer  ab,  woraus  also  folgt,  dass  eiAe  totale  Um- 
lagerung  der  Atome  stattfinden  muss,  wenn  der  Nerv  allmär 
lig   von    der   wärmeren    zur   kälteren    Temperatur    iibergeht. 
So    lange    er    innerhalb    des  Frosches    und   im    Freien    sich 
befindet,  wird  dies  stets  so  langsam  nur  stattfinden  können, 
dass  durch  den  Uebergang  des  einen  Zkistandes  in  den  an- 
dern  keine    Erregung    stattfindet.      Sobald    aber  ein  auf  0^ 
durch  und  durch  erkälteter  Ner%',  dessen  Molekeln  sich  dieser 
Temperatur  angepasst  haben,  nun  plötzlich  vollkommen  ent- 
blösst  in  einer  Temperatur  von  17^  B.  und  mehr  au%ehangen 
wird,   so  werden  nunmehr  die  Moleküle  ziemlich  rasch   be- 
strebt sein,  diejenigen  Zustände  anzunehmen,  welche  ihnen 
bei  der  höheren  Temperatur  zukommen.     Es  muss  also  jetact 
eine  lebhafte  innere  Bewegung  stattfinden;  da  nun  die  Erre- 
gung des  Muskels  von  Veränderungen  des  Nerven  abhangt, 
falls  diese  ausreichend  gross  sind  und  sdinell  genug  stattfin- 
den, so  ist  es  ersichtlich,  dass  und    warum   die   Pr%>arate 
scheinbar  spontan  in  tetanus   verfallen.     Das   ist   die   inter- 
essante Form  eines  tetanus,  der  trotz  nicht  eleetrischer  Bei- 
zung, nicht  verknüpft  ist  mit  einer  Zerstörung  der  Nerven- 
faser.    Für  den  Experimentator  aber  ergiebt  sich  nun  also  aus 
diesem  Verhalten  die  Nothwendigkeit,  die  obigen  Vorsichts- 
massregeln zu  beobachten. 
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Auf  diese  Weise,  besonders  bei  sorgfaltiger  Wässerung, 
erhalten  sich  die  Thiere  bis  Anfangs  Februar  in  recht  gutem 
Zustande,  sodass  man  vortrefflich  mit  ihnen  jede  Untersuchung 
anstellen  kann.  Freilich  hat  ihre  Leistungsfähigkeit  ab-,  ihre 
Reizbarkeit  zugenommen.  Die  Zunahme  der  Reizbarkeit  ist 
sehr  auffallend  und  besonders  daran  leicht  zu  erkennen,  dass 
Strome  von  äusserster  Schwäche,  welche  noch  geringer  sind 
als  der  Muskelstrom,  sehr  leicht  tetanus  hervorbringen,  was 
im  Sommer  in  weit  geringerem  Grade  der  Fall  ist.  Die  in- 
neren Ejräfbe  der  Nerven  sind  offenbar  während  des  Sommers 
bedeutender,  sodass  sie  mächtiger  der  umwandelnden  Krafl 
des  Stromes  sich  widersetzen.  Wo  aber  keine  Veränderung 
des  Nerven  stattfindet,  da  kann  auch  keine  Erregung  sein. 

Im  Februar  indessen  und  Anfang  März  werden  die  einge- 
fangenen Frösche  allerdings  wenig  brauchbar.  Denn  ihre  Le- 
benseigenschaften prägen  sich  nur  noch  sehr  schwach  aus 
und  verschwinden  sehr  schnell  nach  der  Herstellung  der  Prä- 
parate. Gleichwohl  habe  ich  auch  an  diesen  Fröschen  keine 
Aenderung  in  dem  Verhalten  der  allgemeinen  Gesetze  wahr- 
genommen, welche  sich  auf  die  Veränderung  der  Erregbarkeit 
durch  den  Constanten  Strom  und  auf  das  Gesetz  der  Zuckung 
beziehen. 


m. 
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Untersuchung. 


Die  eigentliche  Untersuchung,  zu  welcher  wir  uns  nun- 
mehr wenden,  werde  ich  in  8  Hauptabschnitten  abhandeln. 

Der  erste  Hauptabschnitt  wird  einen  Einleitungspunkt  zu 
erforschen  haben,  welcher  gekannt  sein  muss,  ehe  wir  es 
unternehmen  dürfen,  uns  dem  eigentlichen  Gegenstande  unserer 
Forschung  zuzuwenden.  Dieser  Punkt  betri£Rb  den  Einfluss 
des  Abstandes  der  gereizten  Stelle  des  Nervus  ischiadicus  vom 
Muskel  auf  die  Grösse  der  Zuckung. 

Die  7  anderen  Abschnitte  behandeln: 

2)  die  Veränderung    der  Erregbarkeit  vor  dem  aufstei- 
genden Strome, 

3)  die  Veränderung    der  Erregbarkeit   hinter    dem  auf- 
steigenden Strome, 

4)  die  Veränderung  der  Erregbarkeit  vor  dem  absteigen- 
den Strome, 

5)  die  Veränderung  der  Erregbarkeit  hinter  dem  abstei- 
genden Strome, 

6)  die  Veränderung  der  Erregbarkeit  in  der  aufsteigend 
durchflossenen  Strecke, 

7)  die  Veränderung  der  Erregbarkeit  in  der  absteigend 
durchflossenen  Strecke, 

8)  einige  allgemeinere  thatsächliche  Bemerkungen. 
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Abschnitt  I. 


lieber  den  Einluss  des  Abstandes  der  gereizten  Ner?en- 
strecke  ?•»  Inskel  anf  die  StArke  M»mr  Znckug. 

Wir  haben  in  diesem  Werke  zu  erforschen ,  wie  sich  die 
Erregbarkeit  der  verschiedenen  Stellen  des  Nerven  ändert, 
wenn  derselbe  von  einer  Stelle  aus  auf  seiner  ganzen  Länge 
in  electrotonischen  Zustand  geräth.  Es  ist  demnach  noth- 
wendig,  zu  wissen,  ob  zwei  Punkte,  welche  während  des 
Electrotonus  eine  verschiedene  Erregbarkeit  zeigen,  nicht  be- 
reits während  des  naturlichen  Zustandes  Unterschiede  hierin 
darbieten.  Denn  wäre  letzteres  der  Fall,  so  müsste  dieser 
Unterschied  erst  gekannt  sein,  ehe  man  beurtheilen  könnte, 
ob  dem  einen  Punkte  in  der  That  eine  andere  Aenderung 
seines  inneren  Zustandes  widerfährt,  als  dem  andern,  wenn 
beide  in  den  electrotonischen  Zustand  treten.  Unter  dieser 
Voraussetzung  des  verschiedenen  Verhaltens  verschiedener 
Stellen  des  Nerven  im  natürlichen  Zustande  wird  natürlich 
eine  neue  Complication  von  nicht  unbedeutender  Art  in  die  Er- 
forschung jener,  durch  den  Electrotonus  erzeugten  Aenderungen 
herbeigeführt.  Die  Untersuchung  nun,  welche  zunächst  die- 
sem Gegenstande  zugewandt  wurde,  bestätigte  allerdings,  dass 
es  nicht  gleichgültig  für  den  Erfolg  der  Zuckungsstärke  ist, 
an  welcher  Stelle  der  Nerv  vom  Reize  angegriffen  wird. 
Die  zu  beobachtenden  Unterschiede  sind  ausserdem  ganz 
ausserordentlich  gross,  und  befolgen  zum  Glück  im  Allge- 
meinen ein  zwar  merkwürdiges  und  auffallendes,  aber  doch 
einfaches  Gesetz,  welches  sich  folgendennassen  aussprechen 
lässt: 


Neireastreeke  vom  Maskel  auf  die  Starke  seiner  Zttckang.  141 

^Ein   und  derselbe  Beiz,   welcher  nach  ein- 
ander zwei  verschiedene  Stellen  der  Nervon 
trifft,   erregt  den  Muskel   nicht   auf  gleiche 
Weise,  sondern  diejenige  Beizung  wirkt  hef- 
tiger,   welche    die    vom   Muskel    entferntere 
Stelle  angreift." 
Ich  war  mir   nun  wohl   bewusst,    dass   die   Physiologen 
dieses  paradoxe  Gesetz  nicht  anerkennen  würden,  wenn  hier- 
für nicht  die  besten  Gründe  und  die  sichersten  Beweise  er- 
bracht werden  konnten,    weshalb  ich  Nichts  unterlassen  zu 
dürfen    glaubte,    was    die    Wirklichkeit    dieses    wunderbaren, 
and  für  die  Lehre  von  der  Innervation  so  wichtigen  Verhal- 
tens ausser  allen  Zweifel  zu  setzen  geeignet  schien. 

Die  erste  Beobachtung  der  Thatsache  machte  ich  in 
Gegenwart  von  du  Bois-Beymond  und  Heidenhain, 
denen  ich  einige  Beizversuche  zeigte,  während  ich  mit  einer 
trockenen  Zinn -Eisenkette  den  Nerven  erregte.  Hier  sahen 
wir  denn  zu  unserem  nicht  geringen  Erstaunen,  dass  alle 
Mühe  vergeblich  war,  mit  dieser  Kette  von  den  unteren  Thei- 
len  des  Ischiadicus  aus  Zuckung  zu  erregen,  während  bei  An- 
legung der  Electroden  von  gleicher  Spannweite  an  dem  mitt- 
leren Theil  des  Ischiadicus  schwache  Zuckungen  erschienen. 
Vom  plexus  sacralis  aus  löste  derselbe  Beiz  aber  sehr  heftige 
Contractionen  aus.  Sehr  oft  wurde  nun  die  Lage  der  gereizten 
Punkte  gewechselt  —  das  allgemeine  Verhalten  blieb  immer 
dasselbe.  Frösche,  unter  den  verschiedensten  Verbältnissen, 
zeigten  es  ebenso ,  und  es  konnte  kaum  einem  Zweifel  unter- 
liegen, dass  wir  auf  eine  äusserst  wichtige  Thatsache  gestossen 
waren.  Ich  wiederholte  nun  den  Versuch  öfter,  wählte  noch 
andere  Electromotoren,  und  sah  dasselbe  immer  wieder  in  der 
ausgesprochensten  Weise  bestätigt.  Man  muss  natürlich  nicht 
soldie  Electromotoren  wählen,  welche  sehr  weit  in  der  V  o  1  - 
tauschen  Spannungsreihe  auseinander  stehen,  also  z.B.  nicht 
Zink*- Platin,  weil  dieses  leicht  bereits  von  tieferen  Stellen 
des  Nervus  ischiadi(^s  aus  das  Maximum  der  Zuckung  her- 
vorbringt, weshalb  also  Erregbarkeitsunterschiede  nicht  mehr 
aufgefasst  werden  könnten.    Man  konnte  nun  an  dieser  ersten 
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Wahrnehmang  mancherlei  aussetzen,  das  indessen  nicht  den 
Grand  des  von  uns  beobachteten  Verhaltens  enthält.  Zu- 
nächst konnte  man  denken,  dass  wir  irgendwie  durch  die 
Polarisation  der  metallischen  Electroden,  welche  dem  Nerven 
unmittelbar  bald  an  der  einen,  bald  an  der  andern  Stelle 
angelegt  wurden,  getäuscht  worden  seien,  indem  die  Polari- 
sation bald  mehr,  bald  weniger  entwickelt  gewesen  und 
deshalb  bald  mehr,  bald  weniger  die  Stromstärke  ver- 
ändert habe.  Dies  wird  dadurch  widerlegt,  dass  nicht  ein- 
zusehen wäre ,  wie  diese  ZufUligkeiten  sich  immer  so  gestaltet 
haben  könnten,  dass  bei  Anlegung  an  höhere  Stellen  des 
Nerven  die  Polarisation  schwächer,  bei  solche  an  tieferen 
stärker  geworden  wäre.  Diese  Zufälligkeiten  mussten  ja 
von  jenen  bestimmten  Stellen  unabhängig  sein!  Weil  aber 
jene  Erscheinung  von  diesen  bestimmt  abhängt,  so  kann  also 
die  Polarisation  nicht  die  Ursache  des  beobachteten  Verhal- 
tens darbieten.  Dieselbe  Betrachtung  widerlegt  den  Einwand, 
dass  die  Electroden  nicht  immer  gleiche  Spannweite  gehabt, 
und  bei  gleicher  Spannweite  nicht  immer  mit  gleich  grosser 
Oberfläche  den  Nerven  berährt  hätten.  Diese  Wiederlegong 
greift  um  so  mehr  hier  Platz,  als  eben  jene  Unterschiede  so 
unfehlbar  sicher  auftreten,  so  ausserordentlich  gross  und  auf- 
fallend sind. 

Ein  anderer  Einwand  von  mehr  Gewicht  bezieht  sich  auf 
den  Querschnitt  des  Nerven ,  der  vielleicht  bei  den  Versuchen 
nicht  immer  derselbe  war.  Denn  wir  haben  ja  die  Electro- 
den bei  nahezu  gleicher  Spannweite  einmal  an  den  unteren 
dünneren  Theil  und  einmal  an  den  dickeren  oberen  Theil  des 
Nervus  ischiadicus,  an  den  sogenannten  plexus  sacralis  an- 
gelegt, welcher  jenen  an  Querschnitt  so  bedeutend  überragt. 
Aber  auch  dieser  Einwand  ist  leicht  zu  entkräften;  denn  ein- 
mal vermochten  wir  die  Zunahme  der  Stärke  der  Zuckung, 
wenn  man  sich  mit  den  Electroden  vom  Muskel  entfernt, 
auch  an  demjenigen  Theile  des  Ischiadicus  nachzuweisen, 
welcher  unterhalb  des  Abganges  der  Oberschenkeläste  gelegen 
ist.  Hier  wurden  also  nur  Stellen  gleichen  Querschnittes  mit 
einander  verglichen.    Aber  selbst  die  Vergleichung  der  tiefen 
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dünneren  Stellen  mit  den  dickeren  des  Ischiadicus  konnte 
unser  Resultat  nicht  falsch  gemacht  haben,  und  zwar  aus 
folgendem  Grunde.  Der  einzige  im  Kreise  vorhandene  Wider- 
stand ist  der  Nerv,  da  sich  ausser  ihm  kein  feuchter  Leiter 
im  Kreise  befindet.  Sei  nun  der  specifische  Widerstand  des 
Nerven  =W,  seine  Länge  =L,  sein  Querschnitt  =  Q,  so 

ist   der  wirkliche  Widerstand  des  Nervenstückes  = und 

Q 

die  Starke  des  ihn  durchfliessenden  Stromes,  also: 

g_  EQ 

^  ~  WL' 

Die  Stromdichte  ^  also: 

A  E 

^  =  WL 

Der  Plexus  des  Ischiadicus  vom  Querschnitte  nQ,  wo  n  (1, 
würde  die  Stromstärke  geben: 

Q  _  EbQ 

so  dass  ihm  die  Dichte  2^,  zukäme,  oder 

A  ^ 

^»  "*  WL' 

mit  anderen  Worten,  es  muss 

stets  bleiben  und  es  würde  also  der  plexus  sacralis  von  der- 
selben Stromesdichte  gereizt  worden  sein,  wie  die  tieferen 
Theile  des  Nervus  ischiadicus. 

Aber  es  bleibt  noch  ein  anderer  Einwand.  Man  könnte 
nämlich  vermuthen  wollen,  dass  das  Verhältniss  des  Neun- 
lems  zu  den  Nervenfasern  im  Querschnitte  nicht  oben  und 
unten  dasselbe  sei  und  deshalb  vielleicht  der  verschiedene  Er- 
folg erklärt  werden  könne,  um  so  mehr,  als  das  durchtränkte 
Bindegewebe  beträchtlich  besser  leitet,  als  die  Nervenfasern, 
so  dass  also  in  dem  einen  Falle,  wo  die  Reizung  geringer 
war,  der  Strom  sich  hauptsächlich  durch  das  Bindegewebe 
des  Querschnittes  begeben  habe.  Aber  auch  dies  ist  nicht 
schwer  zu  widerlegen.  Denken  wir  unsere  obige  Formel  be- 
ziehe sich  nur  auf  die  Nervenfasern,  es  sei  also  gar  kein  Binde- 
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gcwcbe  vorhanden  und  untersuchen  wir,  was  die  Folge  sein 
würde,  wenn  wir  nun  den  Querschnitt  äberall  gleichmäsaig 
durch  Bindegewebesubstanz  zunehmen  Hessen.  Sei  ihr  spe- 
cifischer  Widerstand  ==  w,  der  variable  Querschnitt  «  k,  so 
wird  ihr  wirklicher  Widerstand  in  unserem  Falle  sein: 

W'=  — 
^  k  ' 

die  Stromstärke  also  im  Nerven,  wenn  w  =  dem  Widerstände 
der  Metallleitung, 


S  = 


^•"F  ^T"  EQ 


wL    .  WL\    .  wWL»  "~WL     wL        WL 


(x+t)-* 


Qk  Q       k 

so  dass  die  in  dem  Nerven  jetzt  vorhandene  Dichte  ^,   sich 
ergeben  würde: 

A,  =  ^  =  A 

Wie  also  auch  die  Bindegewebsänderung  in  Bezug  auf 
topische  Anordnung  und  Leitungsfähigkeit  im  Nervenstamme 
sein  möge,  so  kann  diese  doch  die  Stromesdichte  in  den 
Nervenfasern  nicht  abändern. 

Dies  Alles  ist  vollkommen  streng,  so  lange  sich  nicht 
die  specifische  Leitungsfähigkeit  der  Nervenfaser  selbst  mit 
ihrem  Abstände  von  dem  Muskel  ändert,  denn  in  diesem 
Fall  muss  natürlich,  wie  man  unmittelbar  aus  der  Formel  er- 
sieht ^  mit  wachsendem  W  abnehmen,  mit  abnehmendem  W 
aber  zunehmen,  wie  auch  w  sein  möge.  Jedenfalls  sind  wir 
also  in  unserer  Betrachtung  bereits  so  weit  gedrängt  worden, 
den  beobachteten  Unterschied  in  nichts  anderem  zu  suchen, 
als  in  einem  verschiedenen  Verhalten  der  Nervenfasern  selbst  an 
den  verschiedenen  Theilen  des  Stammes.  Unwahrscheinlich 
im  hödisten  Grade  ist  es  freilich,  dass  dieser  Widerstand  mit 
dem  Abstände  von  dem  Muskel  fortwährend  abnehmen  sollte, 
was  nothwendig  eine  nicht  unbeträditliche  Aenderung  der 
materiellen  Beschaffenheit  der  Faser  andeuten  würde.  Ich 
habe  indessen  mit  Hülfe  des  Multiplicators  zwei  gleich  lange, 
gleich  dicke  Nervenstücke  mit  einander  verglichen  und  mich 
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uberzengt,  dass  kein  Unterschied  in  ihrem  Widerstände  mit 
Rücksicht  auf  Ursprung  und  Ausbreitung  vorhanden  ist,  wie 
ich  nachher  auseinander  setzen  werde.  So  scheinbar  unvoll- 
kommen unsere  erste  Beobachtung  mithin  war,  so  zeigt  sie 
uns  dennoch  jetzt  nach  der  durchgegangenen  Discussion,  dass 
sie  bereits  ausreicht,  das  von  mir  aufgestellte  Gesetz  zu  er- 
weisen. 

Gleichwohl  mochte  ich  nicht  unterlassen,  dasselbe  noch 
durch  einen  Beweis  in  strengerer  Form  festzustellen,  welcher 
zugleich  eine  Vorstellung  zu  geben  geeignet  war  von  der 
quantitativen  Verschiedenheit  der  Erregbarkeit  in  verschiedener 
Entfernung  von  dem  Muskel.  Der  Gedanke,  von  welchem 
ich  hierbei  ausging,  war  folgender.  Ich  wollte  unmittelbar 
messen,  wie  stark  ein  Strom  sein  müsse,  um  von  einer  ge- 
gebenen Stelle  aus  den  Muskel  zu  einer  gegebenen  Starke  der 
Zuckung  zu  bringen.  Nachdem  dieser  Versuch  für  eine  be- 
stimmte Zahl  von  Stellen  gemacht  war,  sollten  dann  die  Strom- 
stärken unter  einander  verglichen  werden.  Die  Zuckungs- 
starke, welche  ich  wählte,  war  das  Zuckungsminimum,  d.  h. 
eine  Zuckung  unter  0,2  Mm.,  der  also  auf  der  Schreibtafel 
des  Myographions  ein  Strich  unter  0,4  Mm.  entsprach.  Die 
Messung  der  Stromstärke  nun  wollte  ich  mit  Hülfe  des  Rheo- 
chords  vornehmen,  nachdem  ich  solche  Bedingungen  für  das 
Verhältniss  der  Strom  widerstände  hergestellt  hatte,  welche  be- 
wirken, dass  die  vom  Bheochord  abgeleiteten,  durch  die 
thierischen  Theile  fliessenden  Strome  den  nebenschliessenden 
Rheochordlängen  streng  proportional  sind.  Weil  nun  in  der 
Strombahn,  welche  die  thierischen  Theile  enthielt,  die  zwei 
langen  Eiweiss-  und  zwei  langen  Eupfervitriolröhren  ausser 
dem  Nerven  befindlich  waren ,  so  durfte  dieser  Widerstand  als 
unendlich  gegen  das  kurze  Drahtistückchen  angesehen  werden, 
das  zur  Hervorbringung  einer  Minimumzuckung  von  dem  un- 
empfindlichsten Nerventheil  aus  als  Nebensdiliessung  ein- 
geschaltet sein  muss.  Der  Wid^stand  des  Hauptstromes 
aber,  d.  h.  derjenigen  Leitung,  welche  die  Säule  enthält,  kann 
nicht  als  unendlich  gegen  den  Draht  angesehen  werden,  weil 
einige  Grove'sche  Elemente  einen  nur  geringen  Widerstand 

Pfliffer,  Der  conttante  eleetrisehe  Stron.  10 
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bieten,  znmal  wenn  sie  wie  hier  mit  der  stärksten  randienden 
Salpetersäure  und  verdünnter  Schwefelsäure  von  20  pCt.  ge- 
füllt sind,  und  ausserdem,  wie  naturlich,  die  Zinkcjlinder  auf 
das  Vollkommenste  amalgamiil;  worden  waren.  Aus  diesen 
Gründen  musste  in  den  Hauptkreis  noch  ein  Widerstand  ein- 
geschaltet werden,  zu  welchem  Ende  an  einer  Stelle  eine 
Unterbrechung  angebracht  war,  wo  die  Kupferdrähte  in  je 
zwei  mit  concentrirter,  chemisch  reiner  EupfervitrioUösung 
gefüllter  Porzellangefasse  tauchten,  welche  durch  eine  zweimal 
rechtwinkelig  gebogene,  ebenfeills  mit  EupfervitrioUösung  ge- 
fällte Glasröhre  mit  einander  in  leitende  Verbindung  gesetzt 
werden  konnten.  Die  Länge  der  Röhre  betrug  16  Cm.,  und 
ihr  Querschnitt  ,0,5  Cm.  Wir  haben  nun  hierdurch  in  dem 
Ausdrucke,  welcher  die  Crrösse  des  Stromes,  der  durdi  den 
Nerven  fliesst,  angiebt,  den  Divisor  unabhängig  gemacht  von 
der  Länge  der  eingeschalteten  Bheochordleitnng,  deren  Wider- 
stand nur  noch  als  Factor  den  Dividenden  behallet.  Nunmehr 
ist  also  der  den  Nerven  durchfliessende  Strom  dieser  Länge 
proportional,  so  dass  wir  nur  diese  zu  messen  brauchen,  um 
die  Verhältnisszahlen  der  angewandten  Stromstärken  zu 
kennen.  Mehr  zu  wissen  rnteressirt  uns  hier  nicht.  Die 
s^ecielle  Anstellung  des  Versuches  war  nun  folgende.  Nach- 
dem die  Säule  von  5  —  7  Grove'schen  Elementen  zusammen- 
gesetzt ist  —  so  viele  Elemente  sind  wegen  des  grossen,  von 
uns  eingeführten  Widerstandes  der  mit  Kupfervitriollösung  ge- 
füllten Bohre  nothwendig  —  wird  der  Museums-Multiplicator 
mit  halber  Länge  in  den  Exeis  des  Zweigstromes  eingeschaltet, 
welcher  auch  den  thierischen  Theil  aufnehmen  soll,  damit  er 
stets  als  Zeuge  der  Stromstärke  befragt  werden  könne.  Auf 
dem  Messingtisohchen  steht  ein  kleiner  allgemeiner  Träger. 
Seine  Glasplatte  trägt  einen  kleinen,  festgekitteten  Korksteg, 
auf  welchem  der  centrale  Stumpf  des  Nerven  mit  Insecten- 
nadeln  festgesteckt  werden  soU.  Der  Steg  wird  in  einer  sol- 
chen Entfernung  vom  Gastroknemius  am  anderen  Ende  des 
Längsschlitzes  des  Tischdiens  aufgestellt,  sodass  der  Nerv  ganz 
horizontal  über  dem  Schlitze  und  mit  ihm  parallel  sanft  aus- 
gespannt ist.    Ausserdem  trägt  der  kleine  allgemeine  Träger 
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eine  MilUxneteraeala,  welche  ebenfalls  horizontal  liegt,  dicht 
hinter  dem  Nerven  und  mit  ihm  parallel  vom  plexus  saoralU 
bis  zur  Kniebeuge  verläuft,  und  mit  ihrer  Theilung  dem 
Auge  des  Beobachters  zugekehrt  ist.  Die  Höhe  der  Electro- 
den  —  unserer  Biweissröhren  —  ragt  nun  bis  an  den  Ner- 
ven heran,  sodass  er  auf  ihnen  ruht  und  die  capillare  EHweiss- 
kuppe  an  sich  etwas  heranzieht.  Der  Abstand  der  äussersten 
Wände  der  Böhrenspitzen,  welche  den  Nerven  tragen,  beträgt 
4  Mm.,  der  Abstand  der  innersten  sich  zugekehrten  1\  Mm. 
Beide  Rohren  sind  nun  mit  den  Klemmschrauben  des  die 
Eiweissrohren  tragenden  Stativs  ein  für  allemal  sehr  fest  ge- 
stellt, so  dass  der  Eleetrodenabsiand  unveränderlich  ist.  Das 
Myographion  st€^t  fest;  aber  das  schwere  Stativ  lässt  sich 
sanft  in  irgend  einer  Richtung  auf  dem  Tische  verschieben, 
wobei  die  Electrodenspitzen  der  Eiw^ssröhren  in  einer  und 
derselben  Höhe  bleiben.  Da  diese  Electrodenspitzen  etwas 
über  die  Scala  emporragen,  so  lässt  sich  an  ihnen  der  Ab- 
stand derselben  vom  Muskel  und  die  Grösse  einer  statt- 
gefundenen Verrückung  unmittelbar  ablesen.  Bei  der  Wan- 
derung der  Electroden  schieben  wir  dann  langsam  vor  der 
Scala  die  Spitz^oi  unter  dem  Nerven  hin,  welcher  dabei  sicher 
auf  ihnen  liegen  bleibt,  indem  er  selbst  unverändert  in  seiner 
absoluten  Lage  verharrt.  Hat  man  nun  so  den  Versuch  her- 
gerichtet, und  prüft  dann  verschiedene  Stellen  des  ganz  frisch 
präparirten  Nerven  auf  ihre  Erregbarkeit,  so  sieht  man,  dass 
die  einzuschaltende  Länge  des  Rheochords  um  so  bedeutender 
sein  muss,  je  näher  die  gereizte  Stelle  dem  Muskel  liegt, 
um  noch  eine  Minimumzuckung  hervorzubringen,  oder  dass 
die  Stromstärke,  welche  von  verschiedenen  Stellen  aus  gleich 
grosse  Zuekung  hervorbringen  sollen,  bedeutender  sein  müssen, 
je  näher  man  nach  dem  Muskel  herabkommt.  Dass  dies  wirk- 
lich so  ist,  dafür  bürgt  der  Multiplicator,  dessen  Ausschläge 
bei  der  jedesmaligen  Schliessung  überwacht  werden.  Denn 
während  man  nach  Unten  am  Nervus  ischiadicus  mit  den 
Electroden  vorrückt,  nimmt  mit  der  eingeschalteten  Draht- 
länge des  Rheochords  der  Ausschlag  der  Nadel  mächtig  zu, 
nicht  aber  die  Zuckung,  welche  sich  ja  gleich  bleibt.    Das 

10* 
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Gesetz  ist  dasselbe,  in  welcher  zeitlichen  Reihenfolge  man 
auch  die  Bestimmung  der  Erregbarkeit  an  verschiedenen  Stel- 
len vornimmt  und  welches  auch  die  Richtung  des  Stromes 
sei,  der  die  Reizung  bewirkt.  Es  versteht  sich  von  selbst, 
dass  die  Schliessung  des  Stromes  stets  mit  Hülfe  des  electro- 
magnetischen  Fallapparates  in  Quecksilber  ausgeführt  werden 
muss.  Als  beweisende  Beispiele  mögen  nun  einige  Versuche 
folgen : 

Versuch  L 

Die  Zahl  der  Elemente  der  Säule  betrug  7.  Der  Strom 
war  im  Nerven  aufsteigend.  Die  dem  Gastroknemius  zu- 
gekehrte Electrode  lag  anfangs  dicht  an  dem  Kniebeugetheil 
des  Nervus  ischiadicus  und  wurde  von  hier  aus  immer  um  je 
5  Mm.  weiter  geschoben.  Die  angegebenen  Zahlen  der  Draht- 
längen des  Rheochords  sind  in  Wirklichkeit  doppelt  so  gross; 
ich  bediente  mich  nämlich  des  grossen  Neusilberrheochords, 
dessen  Draht  0,3  Mm.  Dicke  hatte.  Die  Zahlen,  deren  Ein- 
seiten  Cm.  sind,  lauten: 

1,1.     1,1.     1,7.     2,1.    4,3.     13,3.     20,1.     27,0. 

Ich  prüfte  nun  am  Ende  des  Versuches,  nachdem  der 
Werth  1,1  bestimmt  war,  nochmals  die  Stelle,  welche  5  Mm. 
vom  Gastroknemius  entfernt  war  und  erhielt  bei  38,0  Cm. 
noch  keine  Zuckung,  wohl  aber  bei  42,0  Cm. 

Versuch  II. 

Die  Zahl  der  Elemente  beträgt  5.  Die  Bestimmung  der 
verschiedenen  Punkte  in  der  Zeit  geschieht  in  der  Richtung 
von  den  centralen  zu  den  peripherischen  Stellen  des  Nervus 
ischiadicus.  Der  reizende  Strom  ist  ebenfalls  aufsteigend. 
Die  Zahlen  lauten: 

2,9.     2,9.     3,9.     3,4,     7,3.     17,0.     18,0.     15,8. 

Versuch  III. 

Die  Bedingungen  sind  dieselben  wie  bei  Versuch  I.    Die 
Zahlen  lauten: 
12,2.     12,7.     14,2.     3,8.     10,1.    24,1.     86,0.     54,0.     69,2. 
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Versuch  IV. 

Die  Bedingungen  bleiben  wie  bisher;  nur  ist  jetzt  der 
Strom  absteigend,  und  die  Bestimmung  geschieht  Ton  Unten 
nach  Oben. 

9,0.     11,0.    23,0.    5,5.     32,0.     85,2.     105,0.     105,0. 

Ich  prüfte  darauf  abermals  ganz  unten  am  Ischiadicus 
und  erhielt  den  Werth  27,0;  denn  die  Erregbarkeit  hat  sich 
mittlerweile  durch  die  Einwirkung  des  Stromes  gehoben  und 
deshalb  f  äUt  jetzt  der  Stromwerth  niedriger  aus.  Um  diese 
Modification  weniger  bemerkbar  zu  machen  und  uns  eine 
genauere  Vorstellung  von  der  wirklichen  Steilheit  der  Curve 
bilden  zu  können,  unternahm  ich  dann  Versuchsreihen,  in 
denen  ich  nur  3  oder  4  Punkte  auf  ihre  Erregbarkeit  präfte; 
die  Punkte  aber  liegen  in  gleichen  und  möglichst  grossen 
Entfernungen  von  einander.  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass 
man  bei  der  Bestimmung  möglichst  flink  sein  muss  und  den 
Strom  nicht  länger  als  nöthig  durch  den  Nerven  kreisen  lässt. 

Versuch  V. 

Der  Strom  ist  absteigend.  Die  Zahl  der  Elemente  der 
Säule  war  5.  Die  Bestimmung  der  Punkte  geschieht  von 
Oben  nach  Unten.    Die  Zahlen  kufen: 

3,6  —  5,8  —  98,6  —  101,5. 

Versuch  VI. 

Der  Strom  ist  aufsteigend.  Zahl  der  Elemente  ^  5.  Erst 
wurde  der  mittlere,  dann  der  obere  und  dann  der  untere  Punkt 
bestimmt.    Die  Zahlen  sind: 

1,9  —  5,7  —  20,5. 

Es  kann  sonach  keinem  Zweifel  unterliegen  —  ein  Blick 
auf  die  Zahlen  genügt  —  dass  die  Beizung  ausserordentlich 
rasch  an  Wirkung  zunimmt,  je  entfernter  vom  Muskel  die  ge- 
reizte Stelle  ist.  Ich  habe  bereits  erwähnt,  dass  ich  stets  am 
Multiplicator  die  Ausschläge  überwachte,  um  mich  zu  über- 
zeugen, dass  die  Stromstärken  zu-  oder  abnehmen.    Das  würde 


150        Untersiichaiig.    Absohn.  I.    Binflass  d.  Absta&des  d.  gereisten 

also  bereits  genügen,  um  unwiderleglich  darzuihun,  dass  jene 
oben  angesprochene  Möglichkeit  der  Variation  des  Leitungs- 
widerstandes des  Nerven  mit  seiner  Länge  unmöglich  die  be- 
obachtete Thatsache  hervorgebracht  haben  konnte.  Gleich- 
wohl wollte  ich  mich  noch  direct  überzeugen,  dass  in  der 
That  -ein  solcher  Unterschied,  der  ausserordentlich  gross  und 
leicht  zu  constatiren  sein  müsste,  in  Wirklichkeit  nicht  vor- 
handen sei.  Ganz  ungeheuer  müssten  diese  Unterschiede 
sein,  wenn  sie  auch  bei  diesen  Versuchen  die  Ursache  des 
beobachteten  Erfolgs  gewesen  sein  sollten,  da  ja  hier  der 
Widerstand  des  kurzen  Nervenstückes  nur  einen  geringen 
Bruchtheil  der  grossen  Widerstände  ausmacht,  weiche  zur 
Vermeidung  der  galvanischen  Polarisation  im  Kreise  eingefahrt 
sind.  Ich  verglich  zwei  gleich  dicke  Strecken  des  Ischiadi- 
custheiles,  welcher  unter  dem  Abgange  der  Oberschenkeläste 
gelegen  ist,  bei  einem  Electrodenabstand  von  1  Cm.,  mit  ein- 
ander, und  bestimmte  dann,  während  ich  mich  eines  schwachen 
Stromes  bediente  und  beide  Hälften  des  Museums-MuHipIi- 
cators  in  den  Kreis  nahm,  die  constante  Ablenkung.  Ich 
verschob  dann  sanft  die  Electroden  unter  dem  Nerven  hin, 
entweder  von  oben  nach  den  tieferen  Theilen  des  Nerven  oder 
umgekehrt.  Nicht  selten  J>lieb  die  Nadel  genau  auf  demselben 
Grad  stehen;  in  anderen  !Pallen  wich  sie  um  einige  Grade 
zurück,  oder  ging  um  einige  vorwärts,  ohne  dass  sich  hier- 
bei irgend  eine  Beziehung  zu  der  grösseren  oder  geringeren 
peripherischen  Lage  des  eingeschalteten  Nerventheils  heraus- 
stellte. Wir  dürfen  demnach  ganz  unzweifelhaft  behaupten, 
dass  solche  Unterschiede  in  der  Leitungsgüte  der  Nervenfaser 
an  verschiedenen  Stellen  ihrer  Länge  nicht  vorhanden  sind, 
welche  auch  nur  im  Entferntesten  unser  Resultat  zu  erklären 
geeignet  sein  könnten. 

Mit  Bezug  auf  die  an  verschiedenen  Stellen  angewandte 
verschiedene  Stromesdichte  haben  wir  allerdings  noch  einen 
Augenblick  Rücksicht  zu  nehmen  auf  die  Zunahme  des  Quer- 
schnittes an  den  höheren  Theilen  des  Ischiadicus,  nämlich 
am  plexus  sacralis,  den  wir  stets  mitgeprüft  haben.  Es 
ist  indessen  leicht  zu  sehen,   dass   bei  dem  sehr  grossen,  im 
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Kreise  vorhandenen  Leitungswiderstand  durdi  diese  Yermeh- 
rung  des  Querschnittes  nur  eine  Verringerung  der  Stromes- 
dichte erzeugt  werden  kann.  Unsere  Curven  sind  also  in 
Wirklichkeit  noch  steiler,  als  sie  der  Versuch  angiebt,  womit 
denn  unser  Gesetz  a  fortiori  bewiesen  ist.  Somit  dürften 
denn  alle  Bedenken,  welche  aus  der  Anwendung  der  electri- 
schen  Reizung  entspringen,  beseitigt  sein,  und  es  bleibt  uns 
nur  noch  eines  Einwandes  zu  gedenken,  welchen  zu  betrach- 
ten nicht  überflüssig  ist. 

Wie  ich  nämlich  in  der  Folge  zeigen  werde,  bringt  be- 
reits der  Nervenstrom  beträchtliche,  d.  h.  nicht  schwer  mit 
passenden  Mitteln  zu  constatirende  Veränderungen  der  Erreg- 
barkeit hervor.  An  dem  oberen  Theile  des  herauspräparirten 
Nervus  ischiadicus  nun  liegen  demselben  vom  Abgange  der 
Obersdienkeläste  bis  zum  Querschnitt  eine  gewisse  Zahl  von 
Nerven  an,  welche  von  zwei  Querschnitten  begrenzt  sind.  Ab- 
gesehen nun  von  einem  schwachen  Differentialstrom  dieser 
Nerven,  welcher  unsere  Fasern,  an  denen  wir  experimentiren, 
durchkreist,  bilden  diese  von  doppeltem  Querschnitt  begrenzten 
Fasern  eine  Nebenschliessung  für  den  Strom  des  Ischiadicus, 
sodass  unser  Nerv  zu  betrachten  ist,  als  sei  er  von  einem 
schwachen  absteigenden  Strome  durchflössen.  Unterhalb  des 
Abganges  der  Oberschenkeläste  wird  sich  nun  ein  Zustand 
erhöhter  Erregbarkeit  aus  der  unmittelbar  durchflossenen 
Strecke  des  plexus  sacralis  nach  abwärts  fortpflanzen,  und 
zwar  mit  abnehmender  Stärke.  Es  ist  nun  recht  sonderbar, 
dass  diese  Vorstellung  die  ganze  Erscheinung  der  scheinbaren 
Zunahme  der  Erregbaifceit  mit  der  Entfernung  der  gereizten 
Stelle  vom  Muskel  erklärt.  Denn:  der  plexus  ischiadicus  ist 
vom  Nervenstrome  absteigend  durchflössen,  also  von  einem 
schwachen  Strome.  Dieser  erhöht  aber  die  Erregbarkeit  der 
Nerven  fast  in  der  ganzen  durchflossenen  Strecke,  bis  auf  ein 
kleines  Stückchen  an  der  Stelle,  wo  er  eintritt.  Hier  ist  nun 
sein  Querschnitt,  der  bald  abzusterben  pflegt.  Also  die  Prü- 
fung des  plexus  ischiadicus  zeigt  den  Nerven  sehr  reizbar, 
weil  der  constante  schwache  Strom  ihn  durchfliesst.  Unter- 
halb eines  absteigenden  Stromes  pflanzt  sich  aber  stets  ein 
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Zustand  vermehrter  Erregbarkeit  nach  dem  Mufikel  mit  stets 
abnehmender  Starke  fort.  Das  ist  ganz,  was  wir  beob- 
achtet haben.  Man  sieht  also,  wie  notwendig  es  war,  dass 
wir  auf  diesen  Punkt  eingingen,  dessen  Widerlegung  eben 
nicht  so  leicht  ist,  sondern  nur  durch  vergleichende  Unter- 
suchungen gefuhrt  werden  kann.  Biegt  man  den  Ischiadicus 
mit  seinem  frischen  Querschnitte  gegen  seine  Oberfiädlie 
(Längsschnitt)  zuräck,  und  untersucht  nun  den  zwischen 
Muskel  und  negativer  Electrode  gelegenen  Theil  des  Ischia- 
dicus in  seinen  untern,  wenig  reizbaren  Partien,  welche  un- 
mittelbar unter  dem  anliegenden  Querschnitt  liegen,  so  findet 
man  wohl  die  Erregbarkeit  um  ein  Geringes  erhöht,  wie 
wir  später  zeigen  werden.  Der  Unterschied  der  Stromstärken 
aber,  der  nothwendig  ist,  um  bei  anliegiendem  und  nicht 
anliegendem  Querschnitt  gleiche  Zuckungen  hervorzubringen, 
ist  durchschnittlich  noch  nicht  so  bedeutend,  dass  man  die 
Nebenschliessung  um  mehr  als  1  Cm.  Neusilberdraht  zu  ver- 
kürzen oder  zu  verlängern  brauchte.  Bei  Prüfung  der  vom 
Muskel  verschieden  weit  ab  liegenden  Punkte  aber  sind  ja, 
wie  wir  so  eben  sahen,  ganz  andere  Differenzen  vorhanden, 
gegen  welche  jene  durchaus  verschwinden.  Ich  habe  den 
Versuch  auch  noch  so  angestellt,  dass  ich  dem  untern  Theil 
des  Ischiadicus  einen  andern  Nerven  mit  Längs-  und  Quer- 
schnitt anlegte  und  so  den  Nervenstrom  mit  dem  auf  seine 
Erregbarkeit  zu  prüfenden  Ischiadicus  schloss.  Das  Resultat 
blieb  dasselbe.  Ich  werde  diese  Versuche  im  Laufe  der  Unter- 
suchung weiter  unten  speciell  mittheilen. 

So  scheint  es  denn,  dass  wir  ohne  ferneres  Bedenken 
das  oben  aufgestellte  Gesetz  anerkennen  dürfen.  Ehe  wir 
dasselbe  aber  verlassen,  mochte  ich  noch  einige  Einzelnheiten, 
die  mir  bei  Verfolgung  des  speciellen  Ganges  unserer  Gmrven 
aufgefallen  sind,  hier  darlegen.  Im  Grossen  und  Ganzen 
nämlich  bestätigt  sich  am  frischen  Nerven  das  Gesetz  aus- 
nahmslos. Doch  ist  eine  sehr  gewöhnliche  Erscheinung,  dass 
die  nahe  dem  Querschnitte  gelegenen  Theile  des  plexus  sa- 
cralis  eine  niedrigere  Erregbarkeit  zeigen,  als  diejenigen,  welche 
ein  wenig  mehr  von  ihm  entfernt  sind.    Je  frischer  der  Nerv 
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ist,  desto  weniger  spricht  sich  dieser  Wendepunkt  der  Gurre 
aus;  je  länger  er  bereits  gelegen  bat,  desto  bedeutender.  Bis 
auf  weiteres  können  "snr  demnach  nicht  wohl  zweifeln,  dass 
wir  es  hier  mit  nichts  Anderem,  als  der  Einmischung  des 
Ritte  r-Valli 'sehen  Gesetzes  des  Absterbens  der  Nerven  zu 
thun  haben.  Dieser  Umstand  also  wird  uns  am  allgemeinen 
Gesetze  nicht  beirren. 

Merkwürdig  und  räthselhaft  aber  ist  ein  anderer  Umstand, 
den  eine  grosse  Zahl  meiner  Gurren  darbietet.  Obwohl  näm- 
lich im  Allgemeinen  die  Gurren  der  Erregbarkeit  sehr  rasch 
wachsen,  indem  man  von  den  tieferen  Stellen  des  Nervus 
ischia^GUS  zu  den  höheren  Stellen  vorschreitet,  so  beobach- 
tet man  doch  nicht  selten,  dass  die  Gurve  eine  Knickung  ge- 
gen die  Absdsse  besitze  und  zwar  fast  allgemein  nur  eine 
solche  Knickung.  Merkwürdig  ist  aber  femer,  dass  die  Stelle, 
welche  dieser  Knickung,  wenn  sie  beobachtet  wurde,  entsprach, 
am  Nervus  ischiadicus  immer  diejenige  ungefähr  war,  von 
welcher  die  Oberschenkeläste  abgehen.  Specielleres  kann  ich 
über  diesen  sonderbaren  Punkt  nichts  angeben,  da  meine  Ap- 
parate zu  dessen  Erforschung  nicht  besonders  geeignet  wa- 
ren, indem  der  Electrodenabstand  bei  mir  hierfür  zu  bedeu- 
tend ist. 

Endlich  aber  habe  ich  auch  darauf  Verzicht  geleistet, 
zu  be^mmen,  wie  sich  mit  dem  Absterben  die  Gestalt  der 
Gurve  ändere.  Soviel  lässt  sich  indessen  schon  jetzt  behaup- 
ten, dass  sie  nicht  parallel  zu  sich  gleichsam  unter  die  Ab- 
scisse  sinkt,  sondern  ihre  Ordinaten  nehmen  mit  der  Zeit  um 
so  mehr  an  Grösse  ab,  je  näher  sie  dem  blossliegenden  Quer- 
schnitte sind,  in  dessen  unmittelbarer  Nachbarschaft  die  Ordi- 
nate sehr  rasch  sich  der  Null  nähert.  Die  Gurve  wird  also  mit 
der  Zeit  noth wendig  flacher,  was  noch  dadurch  begünstigt  wird, 
wenn,  wie  es  mir  zuweilen  schien,  die  Err^barkeit  mit  der 
Zeit  anfangs  an  den  tieferen  Stellen,  ehe  sie  abnimmt,  tun 
etwas  steigt. 

Ich  versuchte  nun,  ehe  ich  die  Experimente  über  diesen 
Gegenstand,  den  idi  noch  nicht  als  abgeschlossen  betrachte, 
aufgab,   auch  mit  Hülfe  chemischer  Beizung  den  Lauf  der 
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Curee  abermals  zu  constatiren.  Nach  längerem  Bemühen, 
dessen  Erzählung  ich  dem  Leser  ersparen  will,  wählte  ich 
folgende  Methode.  Auf  meinem  kleinen  allgemeinen  Träger 
befestigte  ich  eine  kleine  dreieckige  Glasplatte  und  brachte 
dann  auf  die  horizontale  Fläche  der  freien  Spitze  der  Platte 
einen  kleinen  Tropfen  concentri^r  Kochsalzlösung«  Nach* 
dem  der  Ischiadicus  horizontal  ausgespannt  war,  schob  ich 
die  Spitze  der  Glasplatte,  welche  in  gleidier  Höhe  mit  dem 
Ischiadicus  eingestellt  war,  langsam  und  sanft  unter  den  Ner- 
ven selbst,  der  nun  in  einer  Strecke  von  4  Mm.  von  der  ätzen- 
den  Flüssigkeit  benetzt  wurde.  Wegen  der  conischen  Gestalt 
des  Tropfens  kann  man  die  Ausdehnung  der  ätzenden  Sub- 
stanz sehr  beschränken.  Man  warte  nun  5  — 10  Minuten, 
während  eine  sehr  tief  gelegene,  unmittelbar  über  dem  Mus- 
culus gastroknemius  befindliche  Strecke  mit  der  Kochsalz- 
lösung benetzt  ist.  Es  ist  natürlich  nothwendig,  sehr  darauf 
zu  achten,  dass  nirgends  anders  etwas  Lösung  an  das  Prä- 
parat komme.  Nach  Verlauf  von  jener  Zeit  wird  in  bei  Wei- 
tem der  grössten  Zahl  der  Fälle  der  Muskel  noch  so  ruhig 
sein,  wie  im  Anfange,  oder  mit  anderen  Worten:  die  Koch- 
salzlösung ist  wirkungslos.  Wählt  man  nun  eine  höhere 
Strecke  des  Ischiadicus  über  dem  Abgange  der  Oberschen- 
keläste und  nimmt  mit  ihr  dasselbe  vor,  so  erfolgt  fast  inuner 
nach  einigen  Minuten  Tetanus.  Dass  dieaer  Tetanus  nicht 
durch  Weiterkriechen  des  Salzes  nach  dem  Quersdinitt  ent- 
standen ist,  davon  kann  man  sich  so  überzeugen,  dass  bei 
gleichem  Abstände  einer  tieferen  mit  Kochsalz  geätzten  Stelle  . 
von  einem  über  derselben  angelegten  Querschnitt  kein  Teta- 
nus entsteht. 

Somit  kann  denn  unmöglich  die  allgemeine  Gültigkeit 
des  obigen  Gesetzes  zweifelhaft  sein  und  es  bleibt  uns  nur 
noch  übrig,  dasselbe  von  theoretischer  Seite  her  zu  diaouti- 
ren.  Thatsache  ist,  dass  ein  gegebener  Beiz  stärkere  Zuckun- 
gen hervorbringt,  wenn  er  eine  vom  Muskel  entferntere  Stelle 
triffik.  Woran  nun  kann  das  liegen?  —  Entweder,  wie  es  der 
Anschein  ist,  ändert  der  Nerv  sein  inneres  Verhalten  mit  der 
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Annäheruog  an  das  Centralorgan  und  nimmt  wiikUch  an  £r* 
regbarkeit  zu,  so  dass  derselbe  Reiz  an  versdbiedenen' Stellen 
Kräfte  von  versdiiedener  Grösse  auslöst  und  deshalb  verachie- 
den  grosse  Wirkungen  hervorbringt;  oder  es  verbalten  sich 
alle  Querschnitte  gleich,  sind  also  in  ihrer  Erregbarkeit  gar 
nicht  verschieden  und  jener  verschiedene  Erfolg  hat  nur  darin 
seinen  Grund,  dass  die  Beizung  gleichsam  lawinenartig  an- 
schwillt, über  je  längere  Strecken  sie  sidi  fortpflanzt.  Es 
würde  also  ein  erregter  Querschnitt  in  dem  nächstfolgen- 
den nach  einem  bestimmten  Naturgesetz  mehr  Kräfte  auslö- 
sen, als  in  ihm  selber  thätig  sind,  eine  Annahme,  die  wir 
ja  sonst  bei  Beizen  t^lich  machen.  Die  dritte  Möglidikeit 
endlich  besteht  darin,  dass  Beides  stattfindet,  nämlich  dass 
die  Erregbarkeit  des  Nerven  zunimmt  mit  der  Annähenmg 
an  das  Centralorgan  und  dass  ausserdem  noch  die  einmal 
ausgelöste  Beizung  lawinenartig  anschwillt  bei  ihrer  Fortpflan- 
zung über  grössere  Nervenstrecken.  Es  ist,  wie  es  scheint, 
hier  daran  zu  erinnern,  dass  bei  den  Empfindungsnerven  eben» 
falls  die  Beizung  um  so  heftiger  zu  wirken  scheint,  in  je 
grosserer  Entfernung  von  dem  Endapparate  die  Erregung 
angebracht  wird,  da  ja  Beizung  der  Haut  viel  leichter  B^ezr 
bew^ungen  bedingt,  als  solche  der  Stämme.  Doch  könnte 
man  hier  an  eigenthümliche  Einrichtungen  denken,  weMie 
mit  den  peripherischen  Endignngen  der  Empfindungsnerven 
in  Verbindung  wären  und  die  Ursache  jener  Thatsache  ent- 
hielten. Welche  nun  von  jenen  drei  Möglichkeiten  der  Wirk«- 
lichkeit  entspricht,  lässt  sich  bis  jetzt  wegen  mangelnder  That^ 
sadien  nicht  mit  ausreichender  Gevrissheit  entscheiden.  Eine 
von  mir  über  diesen  Punkt  begonnene  Untersuchung  macht 
68  mir  bis  jetzt  wahrscheinlidi,  dass  die  zweite  Möglichkeit 
diejenige  ist,  welche  mit  der  Wirklichkeit  übereinstimmt.  L^- 
der  ist  aber  meine  Untersuchung  noch  nidit  so  weit  abge- 
schlossen, dass  ich  sie  bereits  hier  einflechten  könnte. 

Es  bleibt  uns  endlich  noch  übrig,  einen  historischen 
Bückblick  zu  werfen,  auf  diejenigen  Bes^ebungen,  welche 
demselben  so  eb^i  von  uns  abgduindelten  Gegenstände  znge- 
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wandt  waren.  Awh  hier  bietet  die  ältere  Literatur  des  Gal- 
▼anismns  keinerlei  Thafisache,  welche  auf  eine  unserem  Ge- 
genstande angehorige  Beobachtung  hinwiese,  sondern  man 
war  allgemein  so  ziemlich  bis  zur  neuesten  Zeit  eigentlich 
mehr  der  Ansicht,  dass  Reizungen  um  so  schwächer  ausfal- 
len, je  weiter  die  gereizte  Stelle  vom  Muskel  entfernt  liege, 
um  so  mehr,  als  das  Valli-Bitter'sche  Gesetz  des  Abster- 
bens  der  Nerven  vom  centralen  nach  dem  peripherischen  Ende 
hiexfor  eine  Stutze  bieten  musste  und  du  Bois-Reymond 
in  seinen  Untersuchungen  als  allgemeines  Gresetz  angiebt, 
dass  die  Grosse  der  negativen  Schwankung  des  ruhenden 
Nervenstromes  um  so  bedeutender  ausfalle,  je  näher  die  ge- 
reizte der  abgeleiteten  Stelle  sei.  (S.  E.  du  Bois-Rey- 
mond,  Untersuchungen  Bd.  II.  p.  463  u.  flgd.) 

Der  Erste,  welcher  das  Verdienst  hat,  auf  das  wirkliche 
Verhalten  aufmerksam  gemacht  zu  haben,  ist  Budge.  (S. 
Budge,  Ueber  das  Verhältniss  der  Wirkung  der  Nerven  zu 
ihrer  Entfernung  vom  Ursprung  in  Froriep's  Tagesberich- 
ten 1852  No.  445.  p.  329  und  Ueber  die  verschiedene  Reiz- 
barkeit eines  und  desselben  Nerven  an  verschiedenen  Stellen 
desselben,  a.  a.  O.  No.  509.  p.  348.) 

In  meiner  vorläufigen  Mittheilung  über  die  in  diesem 
Buche  enthaltenen  Untersuchungen  an  die  Königl.  Academie 
der  Wissenschaften  vom  März  1858  hatte  ich  nun  Budge's 
nicht  erwähnt,  wie  ich  denn  in  derselben  keinerlei  Literatur- 
angabe .und  keinerlei  genauere  Beschreibung  der  Methoden 
machte,  weil  dazu  der  Baum  durchaus  fehlte.  Gleichwohl 
hat  Budge  bei  der  Königlichen  Academie  eine  nun  publi- 
cirte  Reclamation  gegen  mich  erlassen  (s.  Budge,  Schreiben 
in  Betreff  einer  Pf  lüger  ^  sehen  Mitteilung  im  Monatsbericht 
der  Königl.  Preuss.  Academie  der  Wissenschaften,  Juli  1854), 
in  welcher  er  mir  jenes  Gesetz  streitig  macht. 

Meine  Behauptung,  jenes  Gesetz  „bestimmt^^  und  festge- 
stellt zu  haben,  kann  indessen  trotzdem  nicht  einen  Augen- 
blick zweifelhaft  sein.  Budge  nämlich  hat  dasselbe  durchaus 
nicht  erwiesen,  wie  sich  aus  folgender  Darstellung  ergeben 
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wird.  Seine  Methode,  daiselbe  nachzuweisen,  bestMid  darin, 
dass  er  beim  Tetanisiren  einer  gegebenen  Nerrenstrecke  die 
secundäre  Rolle  um  so  näher  an  die  primäre  heransehieben 
musste,  um  noch  Wirkungen  am  Schenkel  zu  erhalten,  je  nä- 
her die  betrachtete  Nervenstrecke  dem  Muskel  war.  I/Vas 
bürgte  nun  bei  diesen  Versuchen  dafür,  dass  in  der  That  die 
Strome  stärker  waren,  wenn  die  secundäre  Rolle  etwas  näher 
der  primären  stand?  Waren  doch  in  die  secundäre  Rolle 
andere  Nervenstrecken  eingeschaltet  worden,  von  denen  er 
nicht  wissen  konnte,  ob  ihr  Widerstand  mehr  oder  weniger 
sich  unterscheide  von  dem  der  früher  eingeschaltet  gewesenen. 
Budge  giebt  diesen  Mangel  selbst  ausdrucklich  zu,  wünscht 
sich  aber  freilich  zur  Messung  der  in  der  secundären  Spirale 
sich  abgleichenden  Wechselstrome  ein  Galvanometer,  um  dem 
Leser  auPs  Neue  den  Beweis  zu  fahren,  wie  vorsichtig  wir 
Beobachtungen  von  Budge  aufzunehmen  haben,  zu  deren 
Ausfuhrung  auch  nur  ein  Minimum  physikalischer  Kenntnisse 
nothwendig  ist. 

Ich  glaube  zur  Begründung  dieses  allerdings  harten  Urtheils 
genügende  Gründe  anführen  zu  müssen.  Man  schlage  eine  Seite 
seines  Lehrbuchs  der  Physiologie  auf  und  lese:  „dass  bei  grossen 
Fröschen,  deren  Schenkelnerven  50 — 60  Millimeter  messen,  und 
welche  bei  2 — 6®  C.  aufbewahrt  waren,  währed  die  Temperatur 
des  Beobachtnngszimmers  zwischen  11  und  15  lag,  ein  electri- 
scher  Strom  (III)  auf  das  Hüftgefiecht  eines  Frosches  ausgeübt, 
0,0014  bis  0,0020  Secunden  braucht,  bis  er  sich  zum  Eintritt 
in  den  Wadenmuskel  fortpflanzt"  (s.  Budge,  Specielle  Phy- 
siologie des  Menschen,  1857  S.  344),  femer  auf  derselben 
Seite  (a.  a«  O.),  „dass  Menschen  mit  kurz-  oder  schwach- 
sichtigen Augen  erst  mehrere  Secunden  nachher  das  Object 
sehen,  wenn  es  schon  vorüber  ist,"  oder  in  der  Optik :  „Ein- 
faUsloth  ist  die  Senkrechte,  welche  auf  den  einfallenden  Strahl 
an  der  Stelle  seines  Eintritts  in  ein  anderes  Medium  gezo- 
gen wird.  In  Kugelabschnitten  bildet  der  Radius  das  Ein- 
fallsloth." 

Ich  denke,  das  genügt. 
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Es  uwe  nicht  zu  glauben,  wenn  es  nicht  so  deutlich 
sdiwarz  anf  weiss  zu  lesen  wäre.  —  Dass  Budge  den  Ver- 
lauf der  Curve  nicht  bestimmt  hat,  ist  somit  klar  erwiesen, 
da  er  sich  jeder  experimentellen  und  theoretischen  Begründung 
entschlagen  hat;  was  anf  seine  Bestimmung  zu  geben  gewesen 
wäre,  ist  nach  den  vorigen,  leicht  zu  mehrenden  Beispielen 
nicht  zweifelhaft. 


Abschnitt  II. 

Ilnteniehni;  iler  Vw&Hileru|;  itr  Brre^arkeit  T#r  iem 
aifsteigeiileH  Strane. 


Die  Untersuchung  derjenigen  Nenrenstrecken,  welche  sich 
vor  dem  aufsteigenden  Strome  befinden,  d.  h.  also  zwischen 
negativer  Eleetrode  und  centralem  Ende  des  Nerven,  zeigt  die 
Erregbarkeit  im  Allgemeinen  abweichend  von  derjenigen, 
welche  demselben  im  natürlichen  Zustande  zukommt.  Die 
Gesetze  aber,  nach  welchen  sich  jene  Aenderungen  richten, 
sind  etwas  complicirter  Art,  weshalb  dieser  Theil  der  Unter- 
suchung, welcher  den  Gegenstand  des  zweiten  Hauptabschnittes 
bildet,  als  der  schwierigste  der  ganzen  Untersuchung  an- 
gesehen werden  muss.  Denn  wenn  man  auf  die  Stromstärken 
keine  Rücksicht  nimmt,  welche  zur  Erregung  des  electrotonischen 
Zustandes  angewandt  werden,  so  ist  es  unmögUch,  über  den 
Gegenstand  ins  Reine  zu  kommen,  weil  dann  die  Erregbar- 
keit bald  erhöht,  bald  herabgesetzt,  bald  gar  nicht  verändert 
zu  sein  scheint,  obwohl  man  das  letztere  selten  beobachten 
wird.  So  kann  also  sogar  der  Schein  entstehen,  als  ob  hier 
alles  schwankend  und  unsicher,  nichts  gewiss  sei.  Dem  ist 
jedoch  nicht  so,  sondern  die  Beachtung  der  Stromstarke  deckt 
sofort  das  geheime  Gesetz  auf,  dem  sich  die  sdieinbaren  Un- 
regelmässigkeiten zur  unwandelbaren  Bestimmtheit  unterordnen. 
Gleichwohl  aber  bin  ich  der  Ansicht,  dass  nur  die  eine  Er- 
scheinungsweise der  veränderten  Erregbarkeit,  nämlich  die 
Erhöhung  derselben,  welche  bei  schwächeren  pdarisirenden 
Strömen  beobachtet  wird,  allein  dem  wiiklichen  Zustande  der 
gereizten  Nervenstrecke  entspricht,  wahrend  die  scheinbare 
Abnahme  der  Erregbarkeit  vor  dem  au£iteigenden  Strome  bei 
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hoher  Stromstarke  nicht  in  einer  Veränderung  der  Erregbar- 
keit der  unmittelbar  gereizten  Stelle  ihren  Grund  hat,  sondern 
in  der  Unfähigkeit  der  durchflossenen  Strecke  die  Reizung 
fortzupflanzen.  Wir  werden  deshalb  hier  zunächst  nur  für 
schwache  Strome  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit  nachweisen 
und  später  erst,  wo  wir  die  Veränderung  der  Erregbarkeit 
als  Funktion  der  Stärke  des  polarisirenden  Stromes  behandeln, 
audi  die  scheinbare  Abnahme  und  das  genauere  tiiesetz  dfo*- 
selben  constatiren. 


Kapitel  I. 
Naohweisnng  der  erhShten  Erregbarkeit. 

1.     Nachweisung    der    erhöhten    Erregbarkeit    vor 

dem    aufsteigenden    constanten    Strome    mit    Hülfe 

des  Reizes  eines    absteigenden  Kettenstromes. 

Die  Einrichtung  des  Versuches  ist  folgende.  Ein  Eiweisa- 
electrodenpaar  von  4  Mm.  Spannweite,  wenn  man  von  einer 
aussäen  Wand  zur  andern  rechnet,  liegt  dem  Nervus  ischia- 
dicus  cBcht  über  dem  Musculus  Gastroknemius  an,  so  jedoch, 
dass  die  Zuckung  keine  Verschiebung  des  Nerven  auf  den 
Eleetrodenspitzen  hervorbringen  kann.  Dieses  Electrodenpaar 
fuhrt  nun  den  in  strengem  Sinne  constanten  Strom  dem  Ner* 
ven  zu.  Grenaueres  über  die  Stärke  desselben  anzugeben,  ist 
hier  nicht  am  Orte,  da  das  bei  Untersuchung  des  Einflüsse« 
der  Stromstärke  auf  die  Veränderung  der  Erregbarkeit  vor 
dem  aufsteigenden  Strome  sehr  genau  behandelt  werden  soll* 
Für  Vorlesungen  bemerke  man  sich,  dass  diejenigen  Strom- 
stärken, welche  die  ersten  Stufen  des  Skiokungsgesetees  ge- 
ben, also  stärkere  Schliessungs-  als  Oeffiiungszuckung,  oder 
besser  nur  Schliessungszuckung,  die  geeignetsten  zur  Demon- 
straticm  der  erhöhten  Erregbarkeit  sind.  Sehr  leicht  hat  man 
nüt  dem  kleinen  Eiaenjdieoehord,  weldb^  mit  einem  Orove- 
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sehen  Elemente  verbunden  wird,  die  richtige  Stromstarke  ge- 
funden. Wohl  zu  merken  ist  aber  bei  dem  Sachen  der  rich- 
tigen Stromstärke,  dass  man  nicht  etwa  mit  sehr  starken  an- 
fange und  nun  immermehr  abschwäche.  Am  Besten  beginnt 
man  mit  der  Stromstärke  Null  und  schiebt  so  lange  die  Neben- 
schliessung weiter,  bis  die  Schliessungszuckung  deutlich  ist, 
und  kann  sicher  sein,  nunmehr  zu  sehen,  was  ich  oft  genug 
behauptet  habe,  nämlich  Erhöhung  der  Erregbarkeit  oberhalb 
der  negativen  Electrode,  nimmermehr,  niemals,  unter  keinen 
Umstanden  etwas  Anderes. 

Ein  zweites  Electrodenpaar,  das  reizende,  wird  nun  ober- 
halb des  ersten  angelegt.  Seine  Spannweite  ist  dieselbe  wie 
die  vorige.  Der  Abstand  dgr  einander  nächsten  Electroden, 
also  die  Entfernung  von  der  negativen  Electrode  des  con«- 
stanten  Stromes  bis  zur  negativen  des  reizenden  beträgt 
5 — 10  Mm.  Der  reizende  Eettenstrom  soll  zunächst  eine  ab- 
steigende Richtung  im  Nerven  haben.  Der  Grund,  weshalb 
wir  ihn  absteigend  wählen,  liegt  in  Folgendem.  So  lange 
der  Nerv  sich  im  natürlichen  Zustande  befindet,  entwickelt  er 
selbst  an  der  betrachteten  Stelle  nur  einen  Strom  von  ver- 
schwindender Grosse.  Sobald  er  aber  in  den  electrotonischen 
Zustand  geräth,  wird  er  auf  allen  Punkten,  zumal  auf  den- 
jenigen, welche  den  Electroden  des  constanten  Stromes  nahe 
liegen,  electromotorisch  wirksam,  was  wir  ohne  Weiteres 
nicht  vernachlässigen  dürfen.  Sobald  wir  also  während  des 
Electrotonus  mit  der  Kette  reizen,  werden  sich  augenblicklich 
die  darch  jenen  gesetzten  Spannungen  auszugleichen  streben, 
sich  zu  dem  reizenden  Strome  also  algebraisch  summiren.  Durch 
diese  Sommation  konnte  aber  der  so  schwache  reizende  Ketten- 
strom eine  Verstärkung  erfahren,  weshalb  wir  aus  einer  verstärk- 
ten Zuckung  nunmehr  durchaus  nicht  auf  eine  Zunahme  der  Er* 
regbarkeit  zu  schliessen  berechtigt  wären.  Das  muss  aber  um 
so  mehr  hier  Geltung  haben,  als  der  vom  Electrotonus  herrüh- 
rende Strom  im  Allgemeinen  bei  einigermaassen  für  ihn  günsti- 
gen Bedingungen  eine  Stärke  hat,  die  von  einerlei  Ordnung  ist 
mit  dem  Strom  der  reizenden  Kette,  den  wir  ja  deshalb  sehr 
schwach  nehmen  müssen,  weil  wir  eine  Zunahme  der  Zuckung 

Prüfer,  Der  contliDte  eleelritehe  Strom.  11 
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im  electrotonischen  Zustande  noch  wahrnehmen  wollen,  so 
dass  der  Keiz  also  im  natürlichen  Zustande  gar  nicht  das 
Maximum  der  Zuckung  hervorbringen  darf.  Aus  alle  dem 
folgt  aber,  dass  wir  bei  diesen  Versuchen  jetzt  den  Strom 
der  reizenden  Kette  so  durch  den  Nerven  leiten ,  dass  er  durch 
die  electromotorische  Wirksamkeit  desselben  im  Electrotonus 
geschwächt  werden  muss.  Der  Strom  des  Electrotonus  wird 
nun,  da  der  constante  Strom  aufsteigend  ist,  in  einem  an- 
gelegten Bogen  einen  Strom  hervorrufen,  welcher  einen  auf- 
steigenden Strom  im  Nerven  anzeigt.  Der  reizende  Strom 
wird  also  absteigend  sein  müssen.  — 

Nachdem  dies  Alles  vorbereitet  ist,  prüfen  wir  am  Mul- 
tiplicator,  den  wir  bald  in  dem  einen,  bald  in  den  anderen 
Kreis  einschalten,  die  Gleichartigkeit  der  Electroden.  Die 
Nadel  bleibt  unbewegt,  obwohl  die  ganze  Länge  eingeschal- 
tet ist. 

Der  Froschschenkel  wird  nun  rasch  präparirt,  eingespannt 
und  der  Nerv  über  die  Electroden  gelegt.  Das  freie  centrale 
Ende  ruht  auf  der  dreieckigen  Glasplatte  des  kleinen  all- 
gemeinen Trägers,  der  im  feuchten  Räume  steht.  Der  reizende 
Strom,  welcher  von  einem  Eisenrheochord  abgeleitet  ist,  wird 
nun  so  schwach  genommen,  dass  eben  eine  Spur  von  Zuckung 
erscheint,  welche  die  Spitze  aufschreibt.  Nachdem  dies  ge- 
schehen ist,  ziehe  ich  mit  Hülfe  des  an  den  Wirbel  befestig- 
ten Fadens  die  Spitze  von  der  Glasplatte  des  Myographions 
ab  und  unterbreche  dann  den  reizenden  Strom.  Darauf  schliesse 
man  den  polarisirenden,  lasse  rasch  den  Zeichenstifb  sich  wie- 
der gegen  die  Platte  anlehnen,  verschiebe  dann  die  Glasplatte 
um  etwa  1  Mm.,  wodurch  also  die  Spitze  ein  kleines  Stück 
der  Abscisse  zieht  und  lasse  nun  rasch  den  Hammer  los.  Der 
Muskel  hat  einen  langen  Strich  gezogen,  welcher  vielemal  gros- 
ser ist  als  der  erste.  Man  entferne  rasch  die  zeichnende  Spitze, 
unterbreche  die  Stromkreise  und  wiederhole  nun  an  demselben 
Schenkel  den  eben  beschriebenen  Versuch  so  oft  man  wünscht 
Der  Erfolg  ist  immer  derselbe.  Nur  eins  ist  zu  erwähnen. 
Die  dritte  Zuckung,  also  diejenige,  welche  wieder  ohne  Bei- 
hülfe des  Constanten  Stromes  gezogen  wird,  ist  grosser  als 
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die  erste  und  kleiner  als  die  zweite.  Es  wachst  also  die 
Zuckung  durch  den  Einfluss  des  constanten  Stromes  fortwäh- 
rend sehr  rasch  und  erreicht  bald  das  Maximum.  Ist  dies 
geschehen,  so  muse  mau  natürlich  sofort  die  Reizung  wieder 
abschwächen,  um  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit,  welche 
während  der  Stromesdauer  vorhanden  ist,  deutlich  hervortreten 
zu  lassen.  Ich  habe  auf  diese  Weise  mehr  denn  100  Mal 
den  Muskel  zucken  lassen,  einmal  während  der  Nerv  im  na- 
türlichen, und  einmal  während  er  im  electrotonischen  Zu- 
stande befindlich  war.  Stets  wechselten  dem  entsprechend 
schwache  mit  starken  Zuckungen  ab.  Die  beobachteten  Di£Pe- 
renzen  aber  sind  im  Allgemeinen  ganz  ausserordentlich  gross. 
Ich  gebe  als  Beispiel  zunächst  einen  solchen  Versuch,  wo  die 
Schliessung  der  reizenden  Kette  mit  der  Hand  ausgeführt 
war,  um  dem  Leser  zu  zeigen,  dass  allerdings  auch  so  ganz 
gut  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit  demonstrirt  werden  kann. 


Versuch. 

Zahl  der 

Grösse  der  Zneknag 

Zahl  der 

Grösse  der  Znckung 

Zacknug. 

bei  nicht  polari- 
sirten  Kerven. 

Zackang. 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

0,9  Mm. 

2 

5,8  Mm. 

3 

2,3     - 

4 

6,2    - 

5 

2,9     - 

6 

6,9    - 

7 

4,8    - 

8 

6,1     - 

9 

3,5    - 

10 

6,1     - 

11 

2,1     - 

12 

5,4    - 

13 

0,9    - 

14 

5,0    - 

15 

0,9    - 

16 

4,5     - 

17 

0,9    - 

18 

4,9    - 

19 

0,9    - 

20 

4,8    - 

21 

0,9     - 

22 

3,0    - 

23 

0,7    - 

24 

3,8    - 

25 

0,5     - 

26 

3,9    - 

27 

0,4     - 

28 

3,3    - 

29 

0,5     - 

80 

3,1     - 

11 
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Zahl  der 

Zaokungggrösse 

Zahl  der 

Zuckangsgrösse 

Zackang. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

31 

0,5  Mm. 

32 

3,2  Mm. 

33 

0,2    - 

34 

3,2    - 

35 

1,9    - 

36 

4,0     - 

37 

0,5    - 

38 

3,8    - 

39 

0,5    - 

40 

3,4    - 

41 

0,5    - 

42 

3,3     - 

43 

0,5     - 

44 

3,3     - 

45 

0,5    - 

46 

3,3     - 

47 

0,0    - 

48 

3,1     - 

49 

0,0    - 

50 

2,9     - 

51 

1,0    . 

52 

2,8    - 

53 

1,0    . 

54 

2,9     - 

55 

1,0    . 

56 

3,0    - 

57 

1,0    - 

58 

2,3     - 

59 

0,3    - 

60 

2,0    - 

Als  Specialbestimmung  für  diesen  Versuch  ist  zu  be- 
merken: der  Abstand  der  negativen  Electrode  des  constanten 
Stromes  von  der  negativen  des  reizenden  betrug  8  Mm.  Der 
Abstand  der  positiven  Electrode  des  constanten  Stromes  vom 
Musculus  gastroknemius  war  =  7  Mm;  die  Länge  des  Nervus 
ischiadicus  ohne  Spannung  =  55  Mm.;  die  des  Musculus 
gastroknemius  von  der  Kniebeuge  bis  zum  tendo  Achülis 
=  35  Mm.  —  Die  Versuchszeit  fiel  Ende  Mai. 

Wir  verzichten  hier  darauf,  noch  mehr  Versuche  anzu- 
führen, welche  dasselbe  beweisen  sollen,  da  wir  solche  doch 
in  der  Folge  noch  in  grosser  Menge  aus  anderen  Gründen 
beibringen  werden.  Es  liegt  uns  aber  hier  noch  ob,  einige 
Bedenken  zu  beseitigen,  welche  gegen  die  Beweiski*aft  dieses 
Versuchs  vorgebracht  werden  könnten.  Zunächst  und  vor 
Allem  haben  wir  den  Nachweis  zu  fähren,  dass  unser  Resul- 
tat nicht  durch  Stromeschleifen  bedingt  war,  welche  aus  dem 
einen  Kreise  in  den  anderen  eingebrochen  sind.   Diesen  Ein- 
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wand  widerlegte  ich  so,  dass  ich  den  Museumsmnltiplicator 
mit  ganzer  Länge  in  den  Kreis  des  reizenden  Stromes  ein- 
schaltete, die  Kette  aber  von  dem  zugehörigen  Eisenrheochord 
entfernte  und  darauf  den  Kreis  schloss.  Sodann  Hess  ich 
plötzlich  den  constanten  Strom  durch  den  Nerven  fliessen,  um 
zu  sehen,  ob  an  der  Nadel  ein  Zweigstrom  sich  in  dem  Kreise, 
der  früher  der  reizende  war,  zeigen  würde.  Aber  die  Nadel 
blieb  ganz  ruhig.  Man  könnte  nun  der  Ansicht  sein,  dass 
der  Museumsmnltiplicator  vielleicht  nicht  empfindlich  genug 
gewesen  sei.  Dem  ist  aber  nicht  so,  sondern  Ströme,  welche 
er  bei  dieser  Anordnung  nicht  mehr  angiebt,  pflegen  auch 
keine  Zuckung  mehr  zu  bewirken,  sowie  sie  die  Erregbarkeit 
nicht  mehr  deutlich  abzuändern  im  Stande  sind.  Dass  der 
Miiltiplicator  auch  nicht  den  Strom  des  Electrotonus  unter 
diesen  Umständen  angab,  ist  sehr  begreiflich,  weil  die  in  den 
Kreis  eingeschalteten  Widerstände  zur  Vermeidung  der  Pola- 
risation so  ungeheuer  gross  sind,  und  der  „erregende^  Strom 
selbst  so  sehr  schwach  ist.  Denn  bei  möglichst  geringem 
Widerstände  und  ausreichender  Stromstärke  giebt  ja  dieser 
Muhiplicator  den  Strom  des  Electrotonus  ganz  deutlich  an. 
Auf  dieselbe  Weise  überzeugte  ich  mich  darauf,  dass  von  der 
reizenden  Kette  aus  kein  Partialstrom  in  den  Kreis  der  con- 
stanten eingebrochen  war,  wobei  also  der  Multiplicator  in  den 
letzteren  eingeschaltet  wurde.  Endlich  und  schliesslich  machte 
ich  den  Gegenversuch  mit  Durchschneidung  und  Wieder- 
zusammenklebung  der  Nerven  zwischen  beiden  Electroden- 
paaren.  Wenn  der  reizende  Strom  nun  wieder  geschlossen 
wurde,  entstand  keine  Zuckung  mehr,  wobei  zu  bemerken  ist, 
dass  ja  der  constante  Kreis  stets  geschlossen  war,  Ehrend 
sich  einmal  ein  Strom  durch  denselben  ergoss  und  einmal  nicht; 
ebensowenig  entstand  umgekehrt  eine  Zuckung,  wenn  ich  den 
durchströmten  Kreis  des  constanten  Stromes  durch  den  Ner- 
ven schloss  und  über  die  Electrode  des  reizenden  Stromes 
noch  ausser  dem  aufliegenden  durchschnittenen  Nerven  den 
frisch  präparirten  eines  stromprufenden  Schenkels  legte.  Diese 
Controlversuohe  wurden  stets  nach  jedem.Versuche  angestellt, 
um  sicher  zu  sein,   dass  sich  nirgends  irgend  eine  zu  Tau- 
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«chungen  veranlassende  Nebenschliessung  gebildet  haben  könnte. 
Hiermit  durfte  denn  die  Möglichkeit  v^iderlegt  sein,  dass  unser 
Resultat  durch  Stromesschleifen  hervorgebracht  worden  sei. 

Ausserdem  ist  zugleich  ein  nicht  ungefährlicher  Einwand 
widerlegt,  welcher  die  scheinbare  Erhöhung  der  Erregbarkeit 
daraus  ableiten  wollte,  dass  der  Strom  des  Electrotonus  we- 
niger dem  Strome  der  reizenden  Kette  immer  noch  grösser 
gewesen  sei  als  der  letztere,  sodass  demnach  während  des 
Electrotonus  mit  einem  stärkeren  Strome  gereizt  worden  sei. 
Unser  reizender  Strom  nämlich  afificirt  die  Nadel  deutUch, 
der  Strom  des  Electrotonus  aber  gar  nicht.  Ebenso  entstand 
keine  Zuckung,  wenn  nur  der  stromlose  reizende  Kreis  ge- 
schlossen wurde,  während  der  constante  Strom  die  andere 
Strecke  bereits  aufsteigend  durchfloss. 

Es  bleibt  uns  noch  ein  anderer  Einwand  zu  betrachten 
übrig,  der  zwar  unwahrscheinlich  an  sich  ist,  aber  dennoch 
widerlegt  werden  muss.  Man  könnte  nämlich  behaupten  wol- 
len, es  pflanze  sich  von  der  vom  constanten  Strome  aufstei- 
gend durchflossenen  Strecke  kein  Zustand  veränderter  Erreg- 
barkeit fort^  sondern  nichts  weiter,  als  jene  am  Multiplicator 
bemerkbare  Veränderung  der  electromotorischen  Kräfte  des 
Nerven.  Indem  sich  aber  die  durch  den  Electrotonus  erzeug- 
ten  Spannungen  durch  das  Neurilem  ausgleichen,  musste  der 
Nerv  so  angesehen  werden,  als  sei  er  von  einem  schwachen 
Constanten  Strome  durchflössen,  welcher  seine  Erregbarkeit 
abändere.  Bei  Nachweisung  der  erhöhten  Erregbaikeit  vor 
dem  aufsteigenden  Strome  mit  Hülfe  des  Inductionreizes  werde 
ich  diesen  Einwand  widerlegen.  Es  mag  hier  genügen,  daraui 
hingewiesen  zu  haben.  Noch  sind  wir  indessen  mit  unseren 
Bedenken  nicht  zu  Ende,  sondern  ein  neuer  Einwand  ent- 
springt aus  der  verschiedenen  Grestalt  der  Dichtigkeitscurve 
des  Stromes,  mit  welchem  wir  in  dem  einen  und  anderen  Falle 
die  Beizung  ausgeführt  haben.  Ich  meine  nicht  jene  Verschie- 
denheiten, welche  durch  die  Schliessung  mit  der  Hand  her- 
vorgebracht sein  könnten.  Diese  hierdurch  erzeugten  Unre- 
gelmässigkeiten stehen  ja  in  gar  keinem  Zusammenhange  da- 
mit, ob  die  constante  Kette  geschlossen  ist  oder  nicht,  was 


der  Erregbarkeit  vor  dorn  aafsteigendeo  Strome.  167 

für  die  verschiedene  Grösse  der  Zuckungen  aber  ganz  ent- 
schieden der  Fall  ist.  Der  eigentliche  Einwand  den  ich  hier 
im  Auge  habe,  basirt  auf  folgender  Betrachtung.  Wenn  der 
reizende  absteigende  Strom  in  den  im  natürlichen  Zustande 
begriffenen  Nerven  eintritt,  erhebt  sich  seine  Dichtigkeitscurve 
einfach  nahezu  von  Null  bis  zu  ihrer  definitiven  Höhe.  Stel* 
ien  wir  uns  die  Ordinate  des  absteigenden  Stromes  positiv 
vor.  Wenn  wir  nun  aber  den  Nerven  von  dem  constanten 
Strome  aufsteigend  durchflössen  sein  lassen,  so  wird  schon 
vor  der  Beizung  die  zu  reizende  Stelle  von  einem  schwachen 
aufsteigenden  Strome  durchflössen  sein,  weil  sich,  wie  oben 
schon  bemerkt,  die  durch  den  Electrotonus  bedingten  Span- 
nungen durch  das  Neurilem  auszugleichen  streben.  Sobald 
nun  der  stärkere  Eettenstrom  diese  Nervenstrecke  absteigend 
durchfliesst,  muss  nothwendig,  wie  leicht  ersichtlich  ist,  eine 
Stromesumkehr  in  der  polarisirten  Faser  stattfinden.  Könnte 
nun  durch  diese  beiden  verschieden  gestalteten  Dichtigkeits- 
Gurven  nicht  etwa  der  beobachtete  Erfolg  bereits  seine  Er- 
klärung finden,  ohne  dass  man  deshalb  zu  einer  Abändening 
der  Erregbarkeit  zu  greifen  braucht?  Ich  habe  diesen  höchst 
unangenehmen  Einwand  nur  dadurch  zu  widerlegen  gewusst, 
dass  ich  den  Beweis  stellte,  wie  auch  ohne  Stromesumkehr, 
also  bei  Reizung  mit  einem  aufsteigenden  Eettenstrome ,  die 
Erhöhung  der  Erregbarkeit  nachweisbar  sei.  Naturlich  muss 
dafür  gesorgt  werden,  dass  nun  aus  der  Summation  des  Stro- 
mes des  Electrotonus  und  der  reizenden  Kette  keine  höhere 
Stromstärke  erzeugt  werde,  als  wenn  der  Nerv  im  natürlichen 
Zustande  erregt  wird.  Zu  dieser  Beweisführung  werden  wir 
sofort  übergehen  und  betrachten  demnach  bis  dahin  unser  Re- 
sultat für  gesichert. 

2.     Nachweisung    der    erhöhten    Erregbarkeit    vor 
dem  aufsteigenden  Strome  mit  Hülfe  eines  reizen- 
den aufsteigenden  Kettenstromes. 

Die  Schwierigkeiten,  welche  sich  diesem  Nachweise  ent- 
gegenstellen, sind  sehr  beträchtlich   und  zwar  aus  folgendem 
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naheliegenden  Grunde.  Sobald  wir  die  reizende  Kette  zu 
aufsteigender  Richtung  im  Nerven  schliessen,  muss  sieh, 
wenn  der  Nerv  im  electrotonischen  Zustande  ist,  augenblids- 
lich  ein  von  diesem  Zustande  herrührender  Strom  durch  ihn 
ergiessen,  welcher  sich  zu  dem  reizenden  addirt.  Man  wird 
also  während  des  Electrotonus  mit  einem  stärkeren  Strome 
reizen,  als  wenn  der  Nöiv  nicht  polarisirt  ist.  Der  Rei- 
zung mit  dem  stärkeren  Strome  entspricht  aber  eine  stärkere 
Zuckung.  Alles  dies  legt  uns  demnach  die  Forderung  auf, 
bei  Reizung  des  polarisirten  Nerven  den  Eettenstrom  so  ab- 
zuschwächen, dass  er  -f~  ^^^  Strome  der  „säulenartigen 
Polarisation^  immer  noch  kleiner  ist,  als  derjenige  Strom, 
welcher  den  in  natürlichem  Zustande  begriffenen  Nerven  ge- 
reizt hat.  Wir  schalten  also  in  den  reizenden  Stromeskreis 
den  Museumsmultiplicator  mit  ganzer  Länge  ein,  und  lesen 
jedesmal  die  Ausschläge  der  Nadel  ab,  welche  sie  beschreibt, 
wenn  sie  von  der  Ruhelage  ausgeht.  Den  reizenden  Ketten- 
strom stufen  wir  aber  am  Rheochord  passend  ab.  Nach  ei- 
niger Zeit  gewinnt  man  die  ausreichende  Uebung,  um  gerade 
so  weit  die  Stromstärke  zu  schwächen,  dass  bei  Reizung  des 
polarisirten  Nerven  der  Nadelausschlag  kleiner  ist,  als  bei 
Reizung  des  im  natürlichen  Zustande  begriffenen,  trotz  dem 
aber  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit  noch  zu  Tage  tritt. 


Versuch  L 


Zahl  der 
Zaoknng. 

Zackangg- 

grosse  bei 

nicht  polari- 

Ansschlag 
am  Mnltl- 

Zahl  der 
Zuckong. 

Znokangs- 
grösse  bei 
polarisirten 

Ausschlag 
am  Mnlti- 

sirten  Nerven. 

pllcator. 

Nerven. 

plicator. 

1 

3,3  Mm. 

24,5» 

2 

6,8  Mm. 

28» 

3 

5,9     - 

21« 

4 

6,8     - 

17» 

5 

6,7     - 

12« 

6 

7,0     - 

11» 

7 

3,3     - 

12« 

8 

5,7     - 

8« 

9 

3,0     - 

10' 

10 

4,9     - 

9,5» 

11 

3,0     - 

11,5« 

12 

4,0     - 

10,5» 

13 

2,5     - 

10» 

14 

3,9     - 

9,5» 

15 

2,2     - 

10« 

16 

3,9     - 

9,5» 

der  Erregbarkeit  Tor  dem  aufsteigenden  Strome. 
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Zahl  der 
Znokong. 


Zueknngs- 

grösae  bei 

nicht  polari- 

airten  Nerven. 


Ausschlag 

am  Multi- 

plicator. 


Zahl  der 
Znckong. 


ZackDDgs- 

grösse  bei 

polarisirten 

Nerven. 


Ausschlag 

am  Uulti- 

plioator. 


17 
19 
21 
23 


0,2  Mm. 
0,7     - 
0,2     - 
0,1     - 


W 
9,5" 
9,5« 
9,0« 


18 
20 
22 
24 


0,7  Mm. 

1,4  - 
0,5  - 
0,5     - 


9» 
7» 
6« 
7,5» 


Als  Specialbestimmung  für  diesen  Versuch  haben  wir  zu 
erwähnen:  Der  Abstand  der  beiden  Elecferodenpaare  von  ein- 
ander betrug  8  Mm.  Das  Electrodenpaar  des  constanten  Stro- 
mes stand  vom  Gastroknemius^  d.  h.  von  seinem  Ansätze  am 
ObeiBchenkelknochen,  um  7  Mm.  ab.  Die  Lange  des  Gastro- 
knemiua  war  =  35  Mm.,  die  des  Ischiadieus  =  64  Mm.  In 
der  Tabelle  giebt  die  dritte  Columne  die  Ausschläge,  welche 
beobachtet  wurden,  wenn  der  in  natürlichem  Zustande  befind- 
liche Nerv  gereizt  wurde,  die  letzte  Columne  aber  diejenigen, 
welche  der  Beizung  des  polarisirten  Nerven  entsprachen. 


Versuch  IL 


Zahl  der 
Zoekung. 

Zackangs- 
grösse  bei 
nicht  polari- 
sirten Nerven. 

Aasschlag 

am  Multi- 

plicator. 

Zahl  der 
Zneknng. 

Znckangs- 

grösse  bei 

polarisirten 

Nerven. 

AnsBchlag 

am  Molti- 

plieator. 

1 
3 
5 
7 

2,3  Mm. 
2,3     - 
1,5     - 
0,3     - 

27,5» 
24» 
28« 
29« 

2 
4 
6 
8 

4,4  Mm. 

3,7     - 
2,4     - 
2,4     - 

27* 
23» 
25" 
28» 

Es  ist  der  zweite  Schenkel  desselben  Frosches, 
dii^ungen  sind  dieselben  wie  bei  Versuch  I. 


Die  Be- 
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Versuch  III. 


Ausschlag 

am  Multi- 

plicator. 


Zahl  der 
Zuckung. 


ZuckungB- 

grösse  bei 

nicht  polari- 

sirten  Nerven. 


Ausschlag 

am  Multi- 

plicator. 


Zahl  der 
Zuckung. 


Zackungs- 

grosse  bei 

polarisirten 

Nerven. 


1 

3 
5 

7 
9 


3,4  Mm. 
7,7     - 
4,3     . 
0,5     . 
0,8     - 


7,5« 
8« 
5,5  • 
5,5  • 
6,5« 


2 
4 
6 

8 
10 


8,1  Mm. 
7,9     . 
*,8     - 
1,5     . 
1,5     - 


6« 

7,5« 

5,0« 

5,0« 

6,2« 


Der  Abstand  der  beiden  Electrodenpaare  von  einander 
betrug  6  Mm. ;  die  Entfernung  der  positiven  Eiectrode  des 
eonstanten  Stromes  vom  Musculus  gastroknemius  war  10  Mm., 
die  Länge  des  letzteren  37  Mm.,  des  Ischiadicus  67  Mm. 


Versuch  IV. 


Zucknngg- 
zahl. 

Zuekangs- 
grosse  bei 
nicht  polari- 
sirten Nerven. 

Ausschlag 

am  Mäht- 

plicator. 

Zackungs- 
zabl. 

Zucknngs- 

grösse  bei 

polarisirten 

Nerven. 

Aasschlag 
am  Multi- 

plicator. 

1 

a 

5 
7 
9 

3.0  Mm. 
4,2     - 

2.1  - 

2.2  - 
0,4     - 

18» 
15,5" 
14,0" 
11  • 
10,5« 

2 

4 

6 

8 

10 

5.5  Mm. 

4.8  - 

2.9  - 

2.6  - 
1,1     - 

13» 
14« 

12« 
10« 
10» 

Der  Abstand  der  Electrodenpaare  betrug  5  mm.,  der  Ab- 
stand der  positiven  Eiectrode  des  eonstanten  Stromes  vom 
Musculus  gastroknemius  7  Mm.,  die  Lange  des  letzteren  34  Mm., 
die  des  Nervus  ischiadicus  62  Mm. 


der  Erregbarkeit  vor  dem  aafsteigenden  Strome« 
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Versuch  V. 


ZoeknDgs- 
Mhl. 

Zuckuugs- 

grösse  bei 

nicht  polari- 

sirten  Nerven. 

Ausschlag 

am  Multi- 

plieator. 

Zncknngs- 
sahl. 

Zuckangs- 
grösse  bei 
polariairten 

Nerven. 

Ansschlag 

am  HaUi- 

plicator. 

1 

2,6  "Ska, 

26» 

2 

7,7  Mm. 

23* 

3 

6,8     - 

26» 

4 

7,7     - 

23« 

5 

2,2     - 

IS» 

6 

7,3     - 

14,5» 

7 

3,6     - 

16  • 

8 

7,6     - 

14,5* 

9 

3,3     - 

16,5» 

10 

7,8     - 

14" 

11 

4,5     - 

16,5  • 

12 

7,1-  - 

13" 

Der  Abstand  der  beiden  Eleetrodenpaare  betrug  5  nun«, 
die  Entfernung  der  positiven  Electrode  des  Constanten  Stro- 
mes vom  Musculus  gastroknemius^  9  Mm.,  die  Länge  des  letz- 
teren 36  Mm.,  die  des  Ischiadicus  .63  Mm. 

Die  Versuchszeit  war  Ende  Juli  für  alle  diese  Versuche. 

Diese  Beispiele,  deren  ich  mehrere  noch  besitze,  dürften 
ausreichen,  um  zu  zeigen,  daas  sich  auch  mit  Hälfe  des  auf- 
steigenden reizenden  Kettenstromes  die  Erhöhung  der  Erreg- 
barkeit nachweisen  lässt.  Der  gemachte  Einwand,  dem  zufolge 
jene  Erhöhung  nur  in  der  verschiedenen  Gestalt  der  Dichtig- 
keitscurven  der  reizenden  Ströme  ihren  Grund  habe,  fallt  also 
zusanunen.  Alle  Vorsichtsmaassregeln,  welche  bei  1  bespro- 
chen wurden,  sind  auch  hier  streng  beobachtet  worden. 


3.     Nachweisung    der    erhöhten    Erregbarkeit    vor 
dem  aufsteigenden  Strome  mit  Hülfe  eines  reizen- 
den  aufsteigenden   Oeffnungsinductions Schlages. 

Die  Contactwippe  des  electro-magnetischen  Fallapparates 
wird  in  den  primären  Kreis  sammt  der  inducirenden  Spirale 
des  Magnetelectromotors  aufgenommen,  ganz  so  wie  es  in 
dem  Abschnitte  11  bei  Betrachtung  der  Methode  auseinander- 
gesetzt worden  ist.    Indem  dann  der  Hammer  aus  stets  der- 
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selben  Höhe  herabföllt,  unterbricht  er  stets  mit  derselben  Ge- 
schwincBgkeit  den  Contact  im  primären  Kreise  und  soll  also 
stets  gleich  starke  Inductionsstrome  erregen.  Ein  Grove- 
sdies  kleines  Element  ist  mit  dem  primären  Kreise  verbunden, 
die  primäre  Spirale  mit  wohlgefimissten  Eisendrahten  erfüllt. 
Die  Kette  und  der  Inductionsapparat,  sowie  die  Drähte  sammt 
dem  Präparate  sind  sorgfältig  durch  Glas  oder  Luft  isolirt, 
ebenso  wie  alle  diejenigen  Apparate,  welche  hiermit  noch  in 
leitender  Verbindung  stehen.  Dies  muss  aber  bekanntlich  ja 
der  unipolaren  Wirkungen  halber  geschehen.  Der  Versuch 
ergab  mir  folgende  Resultate: 


Versuch  L 


Zahl  der 

Zahl  der 

ZoeknDgBgröaM 

Zocknng. 

bei  nioht  polkrisir- 
ten  Nerren. 

Zncknng. 

bei  polariairten 
Nerven. 

1 

1,1  Mm. 

2 

9,7  Mm. 

3 

1,2     - 

4 

9,7     - 

5 

1,9     - 

6 

10,0     - 

7 

1,5     - 

8 

9,9     - 

9 

1,9     * 

10 

9,7     - 

11 

1,4     - 

12 

9,4     - 

13 

3,4     - 

14 

9,6     - 

15 

3,5     - 

16 

9,6     - 

17 

3,2     - 

18 

9,5     - 

19 

3,4     - 

20 

9,4     - 

21 

1,4     - 

22 

9,5     - 

28 

3,4     - 

24 

9,3     - 

25 

0,9     - 

26 

9,4     - 

27 

3,2     - 

28 

9,6     - 

29 

1,3     - 

30 

9,0     - 

31 

1,5     - 

32 

8,8     - 

33 

0,8     - 

34 

6,8     - 

35 

0,3     - 

36 

7,9     - 

37 

1,2     - 

38 
40 

7,7     - 

89 

1,2     - 

6,5     - 

der  Erregbarkeit  vor  dem  aafsteigenden  Strome. 
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Die  Specialbedingangen  dieses  Versuchs  waren:  Electroden- 
spannweite  =  4  Mm.;  Abstand  der  Electrodenpaare  »s  5  Mm.; 
Abstand  der  positiven  Electrode  des  Constanten  aufsteigenden 
Stromes  von  dem  MusGulus  gastroknemius  »s  5  Mm.;  Lange 
des  letzteren  =  35  Mm.;  Länge  des  Ischiadicus  8=  63  Mm. 


Versuch  11. 


Versuchs- 

Znekungagrösse 

Vcrsuehs" 

Zaekangsgrösse 

nhl. 

bei  nicht  poUrisir- 

Skhl. 

bei  pelarisirten 

ten  Nerren. 

Nerren. 

1 

1,6  Mm. 

2 

9,3  Mm. 

3 

0,4     - 

4 

9,3     - 

5 

3,5     - 

6 

9,5     - 

7 

3,1     - 

8 

9,6     - 

9 

3,1     - 

10 

9,6     - 

11 

3,1     - 

12 

9,6     - 

13 

1,9     - 

14 

9,6     - 

15 

3,2     - 

16 

9,6     - 

17 

2,8     - 

18 

9,7     - 

19 

3,6     - 

20 

9,7     - 

21 

1,6     - 

22 

9,7     - 

23 

2,7     - 

24 

9,7     - 

25 

2,8     - 

26 

9,4     - 

27 

2,3     - 

28 

9,3     - 

29 

1,4     - 

30 

9,3     - 

31 

2,1     - 

32 

8,7     - 

33 

1,*     - 

34 

8,8     - 

35 

1,4     - 

36 

8,8     - 

37 

1,6     - 

38 

8,6     - 

39 

2,0     - 

40 

8,4     - 

41 

1,4     - 

42 

7,7     - 

43 

1,3     - 

44 

6,9     - 

45 

1,4     - 

46 

6,0     - 

47 

1,9     - 

48 

5,9     - 

49 

1,2     - 

50 

5,8     - 

51 

1,2     - 

52 

5,9     - 
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VcAnchs- 
tftbl. 

ZnckungsgrÖBse 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Versaehs- 
cahl. 

Zackungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

53 

1,2  Mm. 

54 

5,7  Mm. 

55 

1,3     - 

56 

5,9     - 

57 

1,1     - 

58 

5,1     - 

6» 

1,(^-    - 

60 

6,3     - 

61 

1,0     - 

62 

5,7     - 

63 

1,0     - 

64 

5,4     - 

65 

.         1,0     -    . 

66 

5.4     - 

67 

0,9     - 

68 

5,5     - 

69 

0,9     - 

70 

5,4     - 

71 

0,8     - 

72 

4,3     - 

73 

0,7     - 

74 

2,9     - 

Die  Specialbedingungen  dieses  Versuchs  sind  dieselben 
wie  vorher.  Die  Länge  des  Gastroknemius  betrug  31  Mm., 
die  des  Ischiadicus  56  Mm. 

Begnügen  wir  uns  bis  jetzt  mit  diesen  Beispielen;  ich 
könnte  sie  dem  Leser  zum  Ueberdrusse  mehren;  es  reichen 
dieselben  schon  einstweilen  aus,  um  demselben  einen  Begriff 
von  der  experimentellen  Geschicklichkeit  desjenigen  beizubrin- 
gen, der  vor  Thatsachen  von  solcher  Grösse  gestellt,  unfähig 
ist,  sie  wahrzunehmen.  Doch  bleibt  uns  noch  übrig,  ehe 
wir  weiter  schreiten,  unser  Resultat  vor  einigen  Einwänden 
za  sidiem« 

Der  erste  bezieht  sich  naturlich  auf  die  unipolare  Wirkung, 
da  wir  uns  des  Oeffnungsschliiges  bedienten.  Es  wurde  der 
Nachweis  atif  Nichtvorhandensein  der  unipolaren  Wirkung  mit 
Durchschneidung  des  N^ven  zu  beiden  Seiten  der  Electroden 
des  Inductionskreises  geführt,  nachdem  die  Schnittflächen  wie- 
der aneinander  geklebt  worden  waren.  Dem  plexus  sacralis 
legte  ich  noch  den  Nerven  eines  anderen  stromprüfenden 
Schenkels  an  und  liess  dann  den  Inductionsschlag  abermals 
durch  die  gegebene  Stelle  gehen,  einmal  während  der  con- 
staute  Strom  floss  und  einmal,  wenn  dies  nicht  der  Fall  war. 
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Keiner  aber  der  beiden  Muskeln  zuckte.  Sodann  prüfte  ich 
durch  Einschaltung  des  Multip licators  in  den  secundären 
Inductionskreis  und  AuleguDg  des  zweiten  stromprüfenden 
Nerven  an  die  Blectrode  des  secundären  Kreises,  ob  etwa 
Stromesschleifen  von  der  Constanten  Kette  aus  in  den  secun- 
dären Kreis  eingebrochen  sein  möchten.  Aber  wie  die  Nadel, 
so  blieb  auch  der  stromprüfende  Schenkel  bei  Schliessung 
des  Constanten  Stromes  ganz  ruhig. 

Wir  wenden  uns  endlich  zur  Widerlegung  jenes  bereits 
bei  der  Reizung  mit  dem  Kettenstrome  gemachten  Einwände«, 
welcher  also  dahin  geht,  dass  die  Erregbarkeit  oberhalb  des 
aufsteigenden  Stromes  gar  nicht  unmittelbar  verändert  sei, 
sondern  es  nur  dadurch  zu  sein  scheine,  dass  der  Nerv  von 
seinem  eigenen  Polarisationsstrome  durchflössen  ist,  was  in 
erhöhtem  Maasse  hier  stattfindet,  wo  zwei  Punkte  verschiede- 
ner Spannung  leitend  durch  die  metallische  Leitung  des  se- 
cundären Kreises  verbunden  sind,  der  ja  bereits  vor  Erregung 
des  Inductionsstromes  geschlossen  ist.  In  dem  einen  Fall, 
wo  wir  den  nicht  polarisirten  Nerven  reizen,  erhebt  sich  also 
die  Dichtigkeitscurve  des  Inductionsstromes  von  der  Abscisse 
Null  bis  zu  ihrer  definitiven  Grösse.  Bei  Erregung  des  pola- 
risirten Nerven  aber  steigt  dieselbe  bereits  von  einem  kleinen 
Ordinatenwerthe  an  und  wird  also  etwas  höher  liegen.  Oder 
mit  anderen  Worten:  es  wird  dieselbe  Stromesschwankung 
im  zweiten  Falle  zwischen  höheren  Ordinaten  vor  sich  gehen. 
Da  diese  höheren  Ordinaten  aber,  absolut  genommen,  niedrig 
sind,  so  würde  dies  an  sich  znr  Fx>lge  haben,  dass  alieitliiigs 
eine  verstärkte  Zuckung  wahrgenommen  wird,  wie  wir  später 
sehen  werden.  Es  ist  indessen  nicht  sehr  schwer,  sich  davon 
zu  überzeugen,  dass  hierin  der  Grund  der  ungeheueren  Zu- 
nahme der  Zuckung  nicht  liegen  kann.  Denn  lässt  man,  wie 
wir  in  der  Folge  specieller  sehen  werden,  einen  Strom  von 
äusserster  Schwäche,  der  eben  noch  die  Nadel  des  Multipli- 
cators  bei  doppelter  Länge  spnrweise  afficirt,  durch  den  Ner- 
ven fliessen  und  schickt  dann  einen  schwachen  Indnctions- 
schlag  in  derselben  Richtung  mit  dem  constanten  Strome 
durch  die  durchflossene  Strecke  hindurch,  so  sind  die  Wirk- 
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kungen  auf  die  Erregbarkeit  durchaus  verschwindend  und  nur 
kaum  oder  gar  nicht  mehr  wahrzunehmen.  Dieser  Strom  des 
Electrotonus  aber  bewegt  wegen  der  grossen  Widerstände  und 
des  schwachen  „erregenden^  Stromes  die  Nadel  gar  nicht  mehr; 
wie  sollte  er  also  so  ungeheure  Wirkungen  hervorzubringen 
vermögen.  Hiermit  ist  demnach  auch  dieser,  auf  den  ersten 
Blick  so  gefahrliche  Einwand  beseitigt,  und  es  erscheint  un- 
möglich, länger  an  der  Richtigkeit  der  Behauptung  zu  zweifeln, 
dass  die  Erregbarkeit  vor  dem  aufsteigenden  Strome  erhöht 
werde.  Doch  wollen  wir  zunächst  unser  JElesultat  noch  ferner 
mit  anderen  Methoden  zu  sichern  und  weiter  zu  constatiren 
suchen. 

4.     Nachweisung    der    erhöhten    Erregbarkeit    vor 

dem  aufsteigenden  Strome  mit  Hülfe  des   Schlies- 

sungs  in  du  ctions  Schlages. 

Der  Hammer  des  electro-magnetischen  Fallapparates  wird 
nun  mit  der  primären  Kette  in  Verbindung  gesetzt,  welche 
durch  ihn  geschlossen  werden  soU,  wie  es  oben  beschrieben 
worden  ist.  Die  Methoden  bleiben  sonst  dieselben,  wie  bei 
Beizung  mit  dem  Oeffnungsinductionsschlage.  Ich  gebe  als 
Beispiel  wiederum  zwei  Versuche,  in  welchen  die  Richtung 
des  Inductionsschlages  im  Nerven  die  aufsteigende  ist. 


Versuch  L 


Zahl  der 
ZaekuBg. 

ZaoknngsgrÖHe 

bei  nicht  polariair- 

ten  Nerren. 

Zahl  der 
Zaokang. 

ZaekangagrösM 

bei  polarisirtea 

Nerven. 

1 

3 
5 

7 

9 

11 

13 

0,3  Mm. 
0,2     - 
0,2     - 
0,2     - 
0,2     - 
0,6     - 
0,2     - 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

8.6  Mm. 

8.7  - 
6,9     - 
6,9     - 
7,9     - 
8,7     - 
8,4     - 

der  Erregbarkeit  vor  dem^'aaffiteigenden  Strome. 
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Zahl   der 

ZnckuDgggrösse 

Zahl  der 

Zucknng8grÖ8se 

Zuckung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarigirten 
Nerven. 

15 

0,4  Mm. 

16 

8,4  Mm. 

17 

0,4     - 

18 

6,9     - 

19 

0,4     - 

20 

6,0     - 

21 

0,3     - 

22 

6,4     - 

23 

0,3     - 

24 

6,4     - 

25 

0,2     - 

26 

7,4     - 

27 

0,4     - 

28 

6,8     - 

29 

0,2     - 

30 

6,9     - 

31 

0,4     - 

32 

6,9     - 

33 

0,4     - 

34 

6,9     - 

35 

0,5     - 

36 

5,4     - 

37 

0,4     - 

38 

5,8     - 

89 

0,3     - 

40 

5,7     - 

41 

0,2     - 

42 

5,8     - 

Die  Specialbedingungen  des  Versuches  waren:  Abstand 
der  beiden  Electrodenpaare  sa  5  Mm. ;  Abstand  der  positiven 
Electrode  des  aufsteigenden  Stromes  vom  Muskel  ss  6  Mm.; 
Länge  des  Gastroknemius  =  33  Mm.,  die  des  Ischiadicus  = 
66  Mm.     Controlversuch  wie  bisher. 


Versuch  II. 

Zahl  der 

Zaeknngsgrdsae 

Zahl  der 

Znokongsgrösee 

Zncknng. 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zncknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,7  Mm. 

2 

6,7  Mm. 

3 

0,7     -        "^ 

4 

6,5     - 

5 

0,8     - 

6 

7,0     - 

7 

0,7     - 

8 

6,8     - 

9 

0,9     - 

10 

6,8     - 

11 

0,9     - 

12 

5,5     - 

13 

0,9     - 

14 

6,8     - 

rriiftr.  Der 

Consta  nie  eleetrisebe  Slrom. 

12 
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7a>i1    Attr 

Znekang8grÖ88e 

Zahl  der 

Zncknngsgröase 

Zncknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zncknng. 

bei  poI»ri8irten 
Nerven. 

15 

0,9  Mm. 

16 

6,8  Mm. 

17 

0,9     - 

18 

8,0     - 

19 

0,8     - 

20 

8,0     - 

21 

0,9     - 

22 

8,3     - 

23 

0,9     - 

24 

7,4     - 

26 

0,9     - 

26 

6,2     - 

27 

0,8     - 

28 

7,3     - 

29 

0,8     - 

30 

7,0     - 

31 

0,8     - 

32 

6,8     - 

33 

0,8     - 

34 

6,0     - 

35 

0,9     - 

36 

5,6     - 

37 

0,9     - 

38 

5,7     - 

39 

1,2     - 

40 

6,4     - 

41 

0,9     - 

42 

5,1     - 

43 

0,2     - 

44 

5,2     - 

Die  Bedingungen  des  Vereuohes  waren  dieselben,  wie  bei 
dem  vorigen.     Die  Conürolversuche  dieselben. 


5.     Nachweisung  der  Unabhängigkeit  des  Erschei- 
nens  der  erhöhten   Erregbarkeit  von  der  Stromes- 
richtung. 

Bereits  bei  Reizung  mit  dem  Kettenstrome  haben  wir  die 
Wahrnehmung  gemacht,  dass  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit 
zu  Tage  tritt,  welches  auch  immer  die  Richtung  des  reizenden 
Stromes  sei.  Denn  wir  vermochten  dieselbe  ja  sowohl  für 
die  ahr  wie  für  die  aufsteigende  Richtung  darzuthun.  Ebenso 
ist  es  durchaus  gleichgültig,  ob  man  mit  einem  auf-  oder  ab- 
steigenden Inductionsstrome  reizt,  da  sich  mit  beiden  die 
Erhöhung  der  Erregbarkeit  nachweisen  lässt. 

Eine  hierher  gehörige  Frage  vom  grössten  theoretischen 
Interesse  war  aber  die,  ob  auch  die  auf  die  Axe  der  Primi- 


der  Erregbarkeit  Tor  dem  Mifsteigendeii  Strome.  179 

tiyfaser  senkrechte  Strömnngsrichtung  jetzt  vielleicht  ein  an- 
deres Verhalten  als  sonst  zeige.  Ich  habe  den  Versuch  nadi 
der  Methode  Galvani's  mit  Hälfe  eines  nassen  Fadens  an- 
gestellt, über  welchen  der  Nerv  senkrecht  weggespannt  wurde. 
Das  Resultat,  zu  welchem  ich  gelangte,  bestand  darin,  dass 
audi  für  diese  Stromesri<ditnng  ein  zur  Erregung  günstiger 
Umstand  eingeführt  ist  durch  den  unterhalb  der  gereizten 
Stelle  vorhandenen  aufsteigenden  Strom.  Denn  sehr  oft  er- 
schienen durch  Quererregung,  welche  den  im  natürlichen  Zn- 
stande begriffenen  Nerven  nicht  al&cirte,  sofort  mehr  oder 
weniger  lebhafte  Zuckungen,  wenn  ich  den  constanten  Strom 
in  der  bezeichneten  Weise  aufsteigend  schloss,  wahrend  nach 
der  Oeffiiung  desselben  die  Quererregung  sich  wieder  unwirk- 
sam erwies.  Ich  stellte  femer  denselben  Versuch  noch  so 
an,  dass  ich  den  reizenden  Strom  unter  sehr  verschiedenen 
Winkeln  zur  Axe  der  Primitivfaser  durch  den  Nerven  schickte, 
indem  ich  den  Faden  die  verschiedensten  Winkel  mit  jener 
Akc  bilden  liess.  Stets  trat  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit 
deutlich  hervor.  Der  Versuch  wurde  sowohl  mit  dem  reizen- 
den Kettenstrome  als  auch  mit  dem  Schliessungsinductions- 
schlage  angestellt.  Die  Polarisation  war  auch  bei  diesem 
Versuche  ausgeschlossen. 

Wir  ziehen  also  hieraus  den  ffir  die  Theorie  dieser  Vor- 
gange äusserst  wichtigen  Schluss,  dass  jene  Aenderungen  der 
Erregbarkeit  unabhängig  von  der  Richtung  der  Kraft  sind, 
mit  welcher  dieselbe  ein  gegebenes  Molekel  angreift. 

6«     Naohweisung    der    erhöhten    Erregbarkeit    mit 
Hülfe    chemischer    Reizung. 

Es  war  in  vielen  Beziehungen  von  dem  äussersten  Inter- 
esse, noch  durch  einen  andern  als  den  electrischen  Reiz  nicht 
allein  jene  gröberen  Veränderungen  der  Erregbarkeit  nach- 
zuweisen, sondern  auch  ihre  Variation  unter  verschiedenen 
Bedingungen  verfolgen  zu  können.  Ich  studirte  deshalb  zu- 
nächst genauer  die  Wirkungen,  welche  die  coneentrirte  Koch- 
salzlosung auf  den  Nerven  hervorbringt,  ganz  besonders  aber 
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die  Bedingungen,  unter  welchen  eine  schwächere  oder  stärkere 
Reizung  durch  diese  hervorgebracht  werden  kann.  Die  in 
praktischer  Beziehung  erhaltenen  Resultate  sind  für  die  WeL 
terverfolgung  der  mir  vorschwebenden  Probleme  in  der  That 
von  nicht  geringem  Yortheil  gewesen,  indem  ich  die  cliemi- 
sehe  Reizung  quantitativ  so  beherrschen  lernte,  dass  sie  ganz 
vortrefflich  zu  messenden  Versuchen  angewendet  werden 
konnte,  kaum  der  electrischen  an  Sicherheit  nachsteht,  ja  sie 
zuweilen  übertrifft.  Die  wichtigsten  Momente,  zu  welchen 
ich  gelangte,  lassen  sich  kurz  in  folgenden  Sätzen  zusammen- 
£A88en. 

Jede  mit  concentrirter  Losung  von  Kochsalz  ausgeführte 
Reizung  eines  blossgelegten  lebendigen  Querschnittes  der 
Nerven  bringt  augenblicklich  tetanus  hervor,  welcher  anfangs 
sehr  heftig  ist,  aber  auch  sehr  schnell  wieder  verschwindet. 
Wegen  dieser  Unbeständigkeit  eignet  sich  diese  Art  der  Rei- 
zung zu  feineren  Versuchen  durchaus  nicht.  Die  richtigste 
Methode  besteht  darin,  den  Nerven  schlaff  horizontal  auszu- 
spannen, sodass  er  eine  Kettenlinie  von  massiger  Krümmung 
bildet.  Diejenige  Stelle  nun,  welche  gereizt  werden  soll,  sei 
die  tiefste.  JDer  Nerv  selbst  muss  auf  seiner  Oberfläche  zwar 
feucht,  aber  nicht  nass  sein.  Man  bringt  nun  auf  die  Spitze 
der  dreieckigen  Glasplatte  des  kleinen  allgemeinen  Trägers 
einen  Tropfen  concentrirter  Kochsalzlösung.  Die  Ebene  der 
dreieckigen  Glasplatte  liegt  horizontal.  Hierauf  schiebt  man 
die  Spitze  der  Platte  sanft  unter  die  zu  reizende  Stelle  des 
Nerven,  wodurch  dieselbe  von  dem  Kochsalztropfen  benetzt 
wird.  Der  Erfolg  ist  nun  verschieden,  je  nach  der  Lange 
der  vom  Kochsalztropfen  bespulten  Stelle  und  nach  dem  Ab* 
Stande  dieser  Stelle  vom  Muskel.  Je  kürzer  die  bespälte 
Strecke  ist,  oder  je  näher  sie  nach  dem  Muskel  zu  liegt^  um 
so  schwächer  ist  die  Reizung  und  um  so  länger  dauert  es, 
bis  nach  erfolgter  Benetzung  der  tetanus  ausbricht,  wexui 
überhaupt  derselbe  erscheint.  So  kann  man  also  ziemlich 
sicher  sein,  dass  eine  auf  die  bezeichnete  Weise  mit  concen- 
trirter Kochsalzlosung  umspülte  Stelle  des  Nervus  ischiadicus, 
welche  nicht  über  5  Mm.  lang  ist  und  etwas  unter  dem  Ab- 
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gange  der  Oberschenkeläste  des  Nerven  liegt,  nicht  in  tetanus 
von  selbst  geräth.  Nimmt  man  aber  eine  längere  tiefe  Strecke 
in  den  Tropfen  auf,  so  erscheint  nach  5 — 10  Minuten  ein 
schwacher  tetanus.  Je  weiter  die  benetzte  Stelle  vom  Muskel 
entfernt  liegt,  um  so  eher  wird  von  kurzen  erregten  Strecken 
aus  nach  einigen   Minuten  der  tetanus   erscheinen. 

Mit  dieser  Kenntniss  reicht  man  nun  aus,  um  alle  Ge- 
setze, welche  in  diesem  Werke  über  die  im  Electrotonus  ein- 
tretende Veränderung  der  Erregbarkeit  aufgestellt  sind,  auch 
mit  Hülfe  der  chemischen  Reizung  zu  constatiren.  Die 
Scharfe  der  Beobachtung,  welche  diese  Methode  zulässt,  ist 
in  der  That  ganz  überraschend,  wie  der  Leser  sich  augen- 
blicklieh durch  einen  Blick  auf  die  Kochsalzcurven  überzeu- 
gen wird,  welche  genau  nach  den  Zeichnungen  auf  der  Myo- 
graphiontafel  vom  Kupferstecher  copirt  sind. 

Die  specielle  Methode  nun,  deren  wir  uns  zur  Nachwei- 
sung der  Erregbarkeitserhöhung  vor  dem  aufsteigenden  con- 
stanten  Strome  mit  Hülfe  der  Kochsalzreizung  bedienen,  be- 
steht in  Folgendem.  Nachdem  der  Nerv  über  die  Eiweiss- 
electroden  des  constanten  Stromes  mit  einer  nahe  dem  Mus- 
culus gastroknemius  gelegenen  Stelle  gebrückt  ist,  lässt  man 
den  anderen  Theil  des  Nerven  in  einer  sanften  Kettenlinie 
ausgespannt  sich  mit  Kochsalzlösung  benetzen  in  einer  Strecke 
von  4  Mm.,  so  aber,  dass  zwischen  Kochsalztropfen  und  ne- 
gativer Electrode  des  constanten  Stromes  noch  ein  Raum  von 
4 — 6  Mm.  frei  bleibt.  Hierauf  wartet  man  etwa  ö  Minuten, 
innerhalb  welcher  Zeit  die  Lösung  durch  den  umspülten  Ner- 
ven difbndirt,  gleichwohl  aber  denselben  so  schwach  nur 
reist,  dass  er  nicht  in  tetanus  verfallt.  Man  schliesst  nun- 
mehr den  constanten  Strom  in  aufsteigender  Richtung.  — 
Der  Muskel  hat  den  gewaltigsten  tetanus,  der  mehr  oder 
weniger  lange  Zeit  anhält  und  mit  Unterbrechung  des  con- 
stanten Stromes  wieder  erlischt,  um  auf  der  Stelle  meist  noch 
stärker  als  zuerst  wieder  zu  erscheinen,  wenn  der  constante 
Strom  aufs  Neue  aufsteigend  geschlossen  wird.  Dieses  Phä- 
nomen ist  absolut  constant,  jeder  Zeit  und  aller  Orts. 
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Man  vergleiche  Fig.  8.  Hier  zeichnet  die  Spitze  des 
Myographions  den  tetanus  auf  die  sehr  langsam  bewegte 
Glasfläche  auf.  Sobald  der  Strom  aufsteigend  fliesst,  erhebt 
sich  durch  mächtigen  tetanus  die  Spitze  und  verhairt  in  die- 
ser Höhe.  Sobald  der  Strom  unterbrochen  wird,  fallt  sie 
augenblicklich  wieder  herab. 

Nur  einige  Einwände  sind  es,  welche  wir  hier  noch  zu 
erörtern  haben.  Man  könnte  nämlich  zunächst  daran  d^iken, 
dass  der  tetanus  gar  nicht  in  der  erhöhten  Erregbarkeit, 
welche  die  schwache  Eochsalzreizung  zur  Wirkung  bringt, 
seinen  Grund  habe,  sondern  vielleicht  auch  ohne  die  Appü- 
oation  des  Eochsalzes  aufgetreten  sei,  weil  der  constante  Strom 
for  sich  bereits  den  Nerven  zu  erregen  vermöge.  Dieser  Ein- 
wand ist  indessen  leicht  zu  beseitigen.  Denn  wenn  man  vor 
Application  des  Eochsalzes  den  aufsteigenden  Strom  unter 
diesen  Verhältnissen  bei  nur  4  Mm.  Spannweite  durch  den 
Nerven  fliessen  lässt,  so  erscheint  kein  tetanus;  sondern  erst 
einige  Minuten  nach  der  Application  der  Lösung.  Man  hat 
nämlich  zu  bemerken,  dass  die  durch  den  constanten  Strom 
selber  hervorgebrachte  Beizung  im  Allgemeinen  sehr  schwach 
ist  und  deshalb  bei  kurzen  Stredcen,  zumal,  wenn  sie  dem 
Muskel  nahe  sind,  nicht  hervortritt.  Ausserdem  aber  braucht 
man  nur  den  aufsteigenden  Strom  umzukehren,  d.  h.  abstei- 
gend fliessen  zu  lassen,  um  sich  zu  überzeugen,  dass  augen- 
blicklich der  tetanus  versdiwindet. 

Man  sehe  Fig.  9.  Diese  Zeichnung  ist  folgend^rmaassen 
gewonnen.  Alle  Gipfel  bezeichnen  den  Theil  der  Curven, 
während  welchen  der  Strom  aufsteigend  fioss,  alle  Thäler 
aber  denjenigen,  bei  welchem  bald  kein,  bald  ein  i^steigen- 
der  Strom  im  Nerven  vorhanden  war.  Derjenige  Curventhdl 
des  Thaies,  welcher  zwischen  den  beiden  kleinen  Vertikal- 
strichen liegt,  ist  gezeichnet,  während  ein  absteigender  Strom 
den  Nerven  durcbfloss;  der  noch  äbrige  Curventheil  des  Thar 
les  aber,  während  gar  kein  Strom  vorhanden  war. 

Ein  zweiter  Einwand  gegen  die  Beweiskraft  unseres  Ver- 
suches bezieht  sich  auf  den  Zweifel,  wo  die  Wirkung  des 
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Kochsalzes  stattfinde,  die  ja  nothwendig  diffandirt  und  viel- 
leicht Stellen  angreift,  welche  weit  entfernt  sind  von  derjeni- 
gen, die  ursprünglich  von  der  Lösung  umspält  ist.  Im  All- 
gemeinen lasst  sich  gegen  diesen  Einwand  nichts  einwenden. 
Wohl  aber  kann  man  speciell  zeigen,  dass  die  eigentliche  Rei- 
zung nur  an  der  unmittelbar  benetzten  Stelle  auftrete,  ander- 
wärts durchaus  verschwinde.  Den  Beweis  hierfür  lieferte  ich 
folgendermaassen.  Nachdem  auf  die  bezeichnete  Art  das 
Kochsalz  durch  den  Nerven  so  weit  diffundirt  ist,  dass  mit 
jeder  Schliessung  des  aufsteigenden  Stromes  ein  mächtiger 
tetanus  des  Musculus  gastroknemius  hereinbricht,  schneide 
man  den  Nerven  unmittelbar  über  dem  Kochsalztropfen  durch 
und  schtiesse  dann  wiederum  den  constanten  Strom.  Wie  zu 
erwarten  war,  ist  der  tetanus  augenblicklich  wieder  vorhan- 
den. Legt  mMi  aber  nunmehr  den  Schnitt  zwischen  Tropfen 
und  Electroden  an  und  zwar  dicht  an  der  Kathode,  so  hat 
nunmehr  die  Schliessung  des  constanten  aufsteigenden  Stro- 
mes ihre  Tetanus  erregende  Wirkung  augenblicklich  verloren. 
Sie  erzeugt  nur  Schliessungszuckung  und  dann  ist  der  Mus- 
kel ruhig.  Abermals  zeigt  dies,  dass  der  Tetanus  weder  in 
einer  Inconstanz  des  Stromes,  noch  in  seiner  ihm  ja  zukom- 
menden tetanisirenden  Wirkung  seinen  Oiiind  gehabt  haben 
kann.  Wir  dürfen  also  darauf  vertrauen,  dass  die  Aetzung 
des  Nerven  wirklich  local  bleibt.  Man  könnte  noch  behaupten 
wollen,  dass  vielleicht  auch  noch  tiefere  Stellen  des  Ner- 
vus ischiadicus,  also  die  zwischen  den  Electroden  und  die- 
jenigen zwischen  Muskel  und  diesen  doch  durch  die  Losung 
erregt  worden  seien,  was  nur  darum  nach  der  Durchschneidung 
nicht  bem^kbar  werde,  weil  diese  Anätzung  in  den  Bereich 
der  herabgesetzten  Erregbarkeit  des  Nerven  falle.  Dieses 
lagst  sich  aber  dadurch  widerlegen,  dass  man  die  Electrod^i 
des  constanten  aufsteigenden  Stromes  nahe  an  den  Musculus 
gastroknemius  heranschiebt,  wo  dann  die  geätzten  Stellen 
über  die  negative  Electrode  mit  ausreichender  Länge  zu  lie- 
gen kommen.  Gleichwohl  aber  erweis't  sich  auch  jetzt  der 
constante  Strom  wirkungslos,  d.  h.  erzeugt  nur  Schliessungs- 
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zudkung  und  keinen  Tetanus^  Von  dieser  Seite  her  also  kön- 
nen wir  in  keine  Täuschung  verfallen  sein. 

Ein  anderer  Einwand  entspringt  aus  folgender  Betrach- 
tung. Sobald  die  Kochsalzlösung  den  Nerven  umgiebt,  wird 
sie  bei  Schliessung  des  constanten  Stromes  eine  gute  Neben- 
schliessung für  den  Strom  der  ^  säulenartigen  Polarisation^ 
bilden  und  der  Nerv  also  an  dieser  Stelle  von  diesem  durch- 
flössen sein.  Da  nun  schwache  Ströme  die  Eigenschaft  haben, 
bei  einigermaassen  günstigen  Bedingungen  Tetanus  hervorzu- 
bringen, so  könnte  derselbe  bereits  durch  den  Polarisations- 
strom vielleicht  erzeugt  worden  sein.  Um  diesen  Einwand 
zu  widerlegen,  legte  ich  dem  Nerven  sehr  dicht  an  der  ne- 
gativen Electrode  einen  Platinbogen  an,  dessen  Spannweite 
=  4  Mm.  gesetzt  war.  Wenn  nun  der  schwache  Strom  des 
Electrotonus  bereits  den  Nerven  zum  Tetanus  zu  erregen 
vermag,  so  musste  derselbe  augenblicklich  jetzt  losbrechen, 
wenn  der  aufsteigende  Strom  geschlossen  wird;  um  so  mehr 
als  dem  Strome  der  „säulenartigen  Polarisation^  nunmehr  eine 
Nebensohliessung  von  so  vortrefflicher  Leitungsgute  geboten 
ist.  Die  Schliessung  des  constanten  aufsteigenden  Stromes 
lässt  aber  unter  diesen  Verhältnissen  den  Muskel  ganz  ruhig, 
zum  Beweise,  dass  der  Polarisationsstrom  weit  unter  jener 
Grenze  liegt,  welche^  allerdings  der  constante  Strom  nicht 
überschreiten  darf,  ohne  dass  der  Nerv  in  sehr  merkbarem 
Grade  erregt  wird.  Wir  können  also  auch  diesen  Einwand 
als  widerlegt  betraditen. 

Ein  anderer  aber,  welcher  schwerer  zu  beseitigen  ist, 
entspringt  aus  folgender  Erwägung.  Sobald  die  Kochsalz- 
lösung in  das  Innere  des  Nerven  eingedrungen  ist,  wird  sie 
die  electromotorischen  Molekeln  nach  einander,  wenn  auch 
sehr  langsam  zerstören.  Wenn  demnach  der  Nerv  polariairt 
ist,  werden  fortwährend  hierdurch  electromotoiische  Glieder 
der  wirksamen  Säule  entrissen  und  mithin  eine  Abnahme, 
also  eine  Schwankung  der  Summe  der  electromotorischen 
Kräfte  des  umspülten  Nervenstücks  hervorgebracht  Diese 
Veränderungen  müssen  aber  natürlich  mit  Stromesschwanknn- 
gen  verknüpft  sein,  welche  den  Nerven  durchsetzen  und  ihn 
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also  erregen  könnten.  Gegen  diese  Betrachtung  lässt  sich 
eine  Keihe  von  Wahrscheinlichkeitsgründen  vorbringen,  welche 
mir  aber  gleichwohl  so  gewichtig  erscheinen,  dass  sie  den 
Werth  des  Einwandes  durchaus  zu  entkräften  geeignet  sein 
dürften.  Erwägt  man  nämlich,  dass  eine  solche  Kochsalz- 
lösung mehr  denn  15  Minuten  braucht,  bis  sie  die  umspülte 
Stelle  ihrer  Leistungsfähigkeit  beraubt  hat,  so  muss  man  zu- 
gestehen, dass  die  Zerstörung  der  electromotorischen  Molekeln 
nur  äusserst  langsam  vorschreitet,  sodass  also  gewiss  nur  ganz 
versdiwindende  Aenderungen  der  electromotorischen  Kraft»  in 
so  kurzen  Augenblicken  stattfinden  können.  Wir  haben  ja 
aber  gesehen,  dass  bei  Anlegung  eines  metallischen  Bogens 
von  4  Mm.  Spannweite  über  dem  aufsteigenden  Strome  von 
der  angewandten  Stärke  niemals  Zuckung  entsteht,  wenn  jener 
Bogen  selbst  metallisch  geschlossen  wird.  Hier  aber  ist  es 
doch  unmöglich. zu  bezweifeln,  dass  ein  Strom  von  ganz  an- 
derer Grösse  in  den  Nerven  hereinbricht,  sobald  den  durch 
den  Electrotonus  gesetzten  Spannungen  eine  so  gute  Gelegen- 
heit zur  Abgleichung  geboten  ist.  Wie  sollten  also  die  klei- 
nen Schwankungen  eines  noch  schwächeren  Stromes  so  mäch- 
tigen Tetanus  hervorbringen,  wenn  die  Schliessung  dieses 
stärkeren  Stromes  bereits  wirkungslos  ist.  Hiernach  glaube 
ich  nicht,  dass  irgend  Jemimd  noch  an  die  Richtigkeit  jenes 
Einwandes  auch  nur  im  Entferntesten  denken  kann. 

So  dürfte  denn,  so  scheint  es  mir,  der  Beweis  geführt 
sein,  dass  der  aufsteigende  Strom  die  Erregbarkeit  vor  sich 
zu  erhöhen  vermöge,  nachdem  uns  so  verschiedene  Methoden 
stets  zu  demselben  Ziele  geführt  haben. 

Ehe  wir  indessen  weiter  schreiten  und  den  entdeckten 
Zustand  in  Bezug  auf  seine  Abhängigkeit  von  verschiedenen 
Bedingungen  untersuchen,  wird  es  angemessen  sein,  zur  Um- 
gehung fortwalirender  Umschreibungen,  nunmehr  eine  neue 
Nomenolatur  für  unser  Gebiet  zu  schaffen,  welches  dereinst 
einen  der  wichtigsten  Bausteine  zur  Molecularhypothese  liefern 
wird.  Ich  schli^e  demgemäss  vor,  den  an  der  negativen 
Electrode,  der  Kathode,  des  constanten  Stromes  auftretenden 
Zustand  veränderter  Erregbarkeit  kurzweg  als  Katelectro* 
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ton  US  zu  bezeichnen,  den  an  der  positiven  Electrode,  der 
Anode,  aber  als  Anelectrotonus.  Ich  nenne  einen  dieser 
Arten  des  Electrotonus  absteigend,  wenn  er  sich  von 
der  unmittelbar  durchflossenen  Stelle  nach  dem  Muskel  zu 
fortgepflanzt  hat,  aufsteigend,  wenn  das  Umgekehrte  der 
Fall  ist.  Ich  bezeichne  ferner  den  Zustand  zwischen  den 
Polen  des  constanten  Stromes  als  intrapolaren,  den  ausser- 
halb derselben  als  extrapolaren  Electrotonus. 

Wir  wenden  uns  demgemäss  nunmehr  zur  näheren  Er- 
forschung des  aufsteigenden  extrapolaren  Katelectrotonus. 


Kapitel  11. 

neber  den  Einflnss  des  Abstandes  einer  gegebenen  Nenrenstrecke 

Yon  den  Electroden  des  constanten  Stromes  anf  die  Stirke  des 

eztrapolaren  aufsteigenden  Katelectrotonns. 

Die  Resultate,  zu  welchen  wir  durch  unsere  Untersudiun- 
gen  gefuhrt  wurden,  zielen  alle  dahin,  dass  die  Starke  des 
Katelectrotonus  um  so  geringer  ausfallt,  je  weiter  die  electro- 
tonisirte  Stelle  von  der  intrapolaren  Strecke  entfernt  ist. 

1.    Nachweisung  der  Abhängigkeit  der   Stärke   des 

aufsteigenden    extrapolaren    Katelectrotonus    von 

der  Entfernung  der  negativen  Electrode  mit  Hülfe 

der  Methode   der  Mittelwerthe    und  des  Reizes 

einer  Kette. 

Diese  Methode  der  Mittelwerthe  besteht  nun  in  Folgen- 
dem. Nachdem  ich  durch  längten  Umgang  mit  Reizversuchen 
verschiedener  Art  immer  mehr  in  der  Ansicht  bestärkt  wurde, 
dass  die  sogenannte  verschiedene  Erregbarkeit  der  Frösche, 
der  zufolge  die  Fundamentalgesetze  der  eleotrischen  Reizung 
bei  einem  so,  bei  dem  anderen  umgekehrt  sein  sdlen,  nicht 


der  Srregbarkeit  vor  dem  «nlsteigenden  Strome.  187 

in  der  Natur,  sondern  in  der  mangelhaften  Methode  der  Ex- 
perimentatoren ihren  Grund  hat,  glaubte  ich  es  wagen  zu 
dürfen,  geradezu  von  der  negativen  Electrode  des  aufsteigen- 
den Stromes  verschieden  entfernte,  katelectrotonisirte  Stellen 
&n  verschiedenen  Fröschen  mit  einander  zu  vergleichen.  Die 
polarisirende  Stromstärke  sollte  natürlich  bei  einem  Frosche 
denselben  Werth  haben,  wie  bei  dem  anderen,  indem  ich 
jedesmal  bei  Beginn  des  Versuchs  mit  Hülfe  von  Multiplicator 
und  l^eochord  dieselbe  Stromstarke  einstellte.  Die  Frosche 
sollten  sämmtlich  von  nahezu  gleicher  Grosse  genommen  wer- 
den, und  alle  sich  unter  deaselben  Verhältnissen  befanden 
haben.  Die  Ekctroden  waren  stets  v<m  derselben  Spannweite; 
denn  alle  Versuche  wurden  an  demselben  Electrodenpaare 
schnell  in  einigen  Tagen,  fortwährend  hinter  einander  ange- 
stellt. So  untersuchte  ich  in  einer  grossen  Zahl  von  Ver- 
suchen, bei  welchen  im  natürlichen  Zustande  der  Nerven  das 
Zuckungsminimum  ausgelost  wurde,  erst  den  Zuckungszuwachs 
bei  einem  Abstände  der  Electrodenpaare  von  5  Mm.,  dann 
ebenso  für  20  Mm.  und  endlich  für  35  Mm.  Obwohl  ich  an- 
fangs selbst  zweifelte,  dass  dieses  etwas  kühne  Verlangen  von 
Erfolg  gekrönt  sein  wurde,  so  fand  ich  mich  dennoch  eines 
Anderen  durch  die  Versuche  belehrt,  was  natürlich  in  der 
ausserordentlichen  Steilheit  der  zu  bestimmenden  Curve  seinen 
Grund  hat. 

Ich  gebe  nun  für  jede  Distanz  3  Probeversuche,  und 
schliesslich  werde  ich  dann  die  aus  allen  angestellten  Ver- 
suchen gezogenen  Mittelwerthe  in  eine  Tabelle  für  die  ver- 
schiedenen Entfernungen  zusammenstellen.  Die  jetzt  mitzu- 
theilenden  Versuche  sind  noch  mit  der  Kette  als  Reizmittel 
angestellt,  welche  mit  dem  Eisenrheochord  in  Verbindung 
gesetzt  war.  Die  Schliessungen  aber  wurden  mit  der  Hand 
ausgeführt,  da  ich  zu  jener  Zeit  noch  nicht  den  electro-magne- 
tischen  Fallapparat  besass.  Der  reizende  Strom  war  abstei- 
gend. Der  Multiplicator  war  mit  doppelter  Länge  eingeschaltet 
und  seine  Nadel  wurde  durch  den  Constanten  aufsteigenden 
Strom  auf  40®  constanter  Ablenkung  erhalten.  Jedesmal  nach 
dem  Versuche   prüfte  ich,  wieder  an  dem  bereits  benutzten, 
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unberührt  gebliebenen  Nerven  die  Stromstaxke  und  compen- 
«irte  sie  sofort,  wenn  sie  sich  etwas  verändert  hatte;  doch 
geschah  das  nie  vor  dem  Versuche. 


▼ersuche,  in  denen  der  Abstand  der  Blecfrodeiq^aare  =  5  Bfm. 
gesetzt  waur. 

Versuch  I. 


Zahl  der 

ZoekoogBgröBae 

Zahl  der 

Zackongsgrösse 

Zaekang. 

bei   nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zaekong. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

2,2  Mm. 

2 

8,7  Mm. 

3 

2,3     - 

4 

8,7     - 

5 

2,5     - 

6 

8,6     - 

7 

2,5     - 

8 

8,7      - 

9 

2,5     - 

10 

8,8     - 

U 

0,9     - 

12 

8,7      - 

13 

1,3     - 

14 

8,6      - 

15 

1,2     - 

16 

8,7      - 

17 

1,2     - 

18 

8,7      - 

19 

1,3     - 

20 

8,8     - 

21 

0,9     - 

22 

8,7      - 

23 

1,6     - 

24 

9,0     - 

25 

0,8     - 

26 

8,4     - 

27 

0,7     - 

28 

8,3     - 

29 

1,0     - 

30 

8,3     - 

31 

1,5     - 

32 

7,0     - 

33 

0,4     - 

34 

7,8     - 

35 

3,5     - 

36 

8,9     - 

37 

1,2     . 

38 

7,8     - 

39 

1,2     - 

40 

7,9     - 

41 

1,2     - 

42 

7,9     - 

43 

0,3     - 

44 

5,5     - 

45 

0,4     . 

46 

7,1     - 

47 

1,2     - 

48 

7,7      - 

49 

2,6     - 

50 

8,2     - 

der  Brregbarkeit  Tor  dem  aufsteigcaden  Strome. 
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Zahl   der 
Zackung. 

Zuckangsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl   der 
Zuckung. 

ZnokungsgrösBe 

bei  polarisirten 

Nerren, 

51 
53 
55 

0,3  Mm. 
0,3     - 
0,3     - 

52 
54 
56 

7,5  Mm. 
4,8     - 
2,0     - 

Die  Specialbedingungen  dieses  Versuches  waren:  Länge 
des  Gastroknemius  »  37  Mm.,  des  Ischiadicus  =»  75  Mm. 


Versuch  IL 


Zahl   der 

ZaakangsgrAsBe 

Zahl  der 

ZaeknngggrisM 

Zaeknng. 

bei  niobt  polarisii- 
ten  Kerven. 

Zncknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

1,1  Mm. 

2 

8,6  Mm. 

3 

0,9      - 

4 

8,7      - 

5 

1,9      - 

6 

8,5     - 

7 

1,6      - 

8 

8,5     - 

9 

1,6     - 

10 

8,6     - 

11 

1,1      - 

12 

8,5     - 

13 

0,9     - 

14 

8,5     - 

15 

1,6     - 

16 

8,5     - 

17 

0,5     - 

18 

7,6     - 

19 

0,7     - 

20 

7,8     - 

21 

0,8     - 

22 

8,0     - 

23 

0,8     - 

24 

8,0     - 

25 

0,8     - 

26 

8,0     - 

27 

0,6     - 

28 

7,9     - 

29 

0,4     - 

30 

7,7     - 

31 

0,3     - 

32 

7,3     - 

33 

0,4     - 

34 

7,2     - 

35 

0,5     - 

36 

6,6     - 

37 

0,2     - 

38 

7,0     - 

39 

0,7     - 

40 

6,7     - 

41 

0,5     - 

42 

6,7     - 
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Zahl    der 

Zacknngsgrösse 

Zahl   der 

Zaokangggrögse 

Zuoknng. 

bei  nicht  polaririr- 
ten  Nerven. 

Zncknng. 

bei  polariairten 
Nerven. 

43 

0,4  Mm. 

44 

5,8  Mm. 

45 

0,3     - 

46 

5,6     - 

47 

0,3     - 

48 

6,1      - 

49 

0,4     - 

50 

6,1      - 

51 

0,4     - 

52 

6,1      - 

53 

0,3     - 

54 

5,8      - 

55 

0,3     - 

56 

4,7      - 

57 

0,5     - 

58 

5,7      - 

59 

0,5     - 

60 

5,1      - 

61 

0,2     - 

62 

5,0     - 

Die  Specialbedingungen  dieses  Versuches  waren:  Länge 
des  Musculus  gastroknemius  =»  33  Mm.,  Länge  des  Nervus 
ischiadicus  =  67  Mm. 


Versuch  IIL 


Zahl  der 

Znolcangsgrössc 

Zahl  der 

Zaoknngegrösse 

bei  nicht  polariair- 

bei polarisirten 

Zacknng. 

ten  Nerven. 

Zackong. 

Nerven. 

1 

1,1  Mm. 

2 

8,1  Mm. 

8 

0,9     - 

4 

8,0     - 

5 

1,0     - 

6 

8,3     - 

7 

1,0     - 

8 

8,2     - 

9 

0,3     - 

10 

8,2     - 

11 

0,5     - 

12 

7,8     - 

13 

1,3     - 

14 

8,4     - 

15 

1,0     - 

16 

8,3     - 

17 

1,1      - 

18 

8,5     - 

19 

0,3     - 

20 

8,4     - 

21 

0,4     . 

22 

8,5     - 

23 

1,1      - 

24 

8,5     - 

25 

1,6     - 

26 

8,1     - 

der  Erregbarkeit  vor  dem  aufsteigenden  Strome. 
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7ftTi1    A4^T 

Znekangegrösse 

Znlil    düf 

Zackungagröwe 

Zncknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerren. 

Zuckung. 

bei  polariairten 
Herren. 

27 

0,3  Mm. 

28 

8,1  Mm. 

29 

0,4     - 

30 

7,5     - 

31 

1,6     - 

32 

8,2     - 

33 

0,5     - 

34 

8,2     - 

35 

0,8     - 

36 

7,9     - 

37 

2,2     - 

38 

7,4     - 

39 

0,5     - 

40 

6,2     - 

41 

0,3     - 

42 

6,8     - 

43 

0,5     - 

44 

6,9     - 

45 

0,6     - 

46 

5,8     - 

47 

1,0     - 

48 

6,0     - 

49 

2,0     - 

50 

4,1     - 

51 

1,5     - 

52 

4,7     - 

53 

0,5     - 

54 

5,2     - 

55 

0,6     - 

56 

5,1      - 

57 

1,0     - 

58 

5,7     - 

59 

1,7     - 

60 

5,0     - 

61 

0,5     - 

62 

3,4     - 

63 

0,6     - 

64 

4,2     - 

65 

0,2     - 

66 

4,1      - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  ■»  33  Mm.,  des 
Nervus  ischiadicus  =  67  Mm. 


▼ermohA,  In  denen  der  Abstand  der  Blecfrodenpaare  as  10  Mm. 
geseist  ist,  während  alles  Uebrige  constant  bleibt 

Versuch  L 


Zahl   der 
Zuekung. 

Zuckungsgrösse 
bei  nicht  polariair- 
ten Nerves. 

Zahl  der 
Zuckung. 

ZackungagrÖBSe 

bei  polarigirten 

Nerven. 

1 

3 
5 

1,5  Mm. 
1,8     . 
1,2      . 

2 
4 
6 

5.0  Mm. 
4,8     - 

5.1  - 

193 


üntersachang.    Abschn.  U.    Uoterrachnog  der  Veraoderang 


y.nhl    Aav 

Zookangagrösse 

7&hl     Hsr 

Znaknngsgrösse 

Znekung. 

b«i  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zneknng. 

bei  polariürten 
Nerven. 

7 

1,3  Mm. 

8 

2,6  Mm. 

9 

1,6     - 

10 

4,0      - 

11 

1,1      - 

12 

3,3     - 

13 

1,0     - 

14 

2,0     - 

15 

1,4     - 

16 

3,9     - 

17 

1,8     - 

18 

3,1     - 

19 

1,7     - 

20 

3,0     - 

21 

0,9     - 

22 

0,9     - 

23 

0,9     - 

24 

1,4     - 

25 

1,4     - 

26 

1,3      - 

27 

0,4     - 

28 

1,4      - 

29 

1,7     - 

30 

1,5      - 

31 

1,7     - 

32 

1,4      - 

33 

1,3     - 

^       34 

1,4     - 

35 

0,4     - 

36 

0,4     - 

37 

0,7      - 

38 

1,6     - 

39 

0,3     - 

40 

0,2      - 

41 

1,2      - 

42 

1,3     - 

43 

0,3     - 

44 

1,7      - 

45 

0,2      - 

46 

0,2.    - 

Länge  des  Musculus  gastroknemius  =  30  Mm.,  des  Nervus 
ischiadicus  »  58  Mm. 


Versuch  II. 


Zahl  der 
Znekung. 

ZnekungBgrSsse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl   der 
Zuckung. 

Znokongegrisse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

3 
5 

7 

0,7  Mm. 
0,7      - 
0,6      - 
1,5      - 

2 

4 
6 
8 

5.4  Mm. 

5.5  - 

5.6  - 
6,6     - 

der  Erregbarkeit  Vor  dem  auffiteigenden  Strome. 
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Zahl   der 

Zneknngsgrösse 

Zahl  der 

Zuckangsgröese 

Zuckung. 

bei  nicht  polsrigir 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

9 

1,9  Mm. 

10 

6,5  Mm. 

11 

1,4      - 

12 

5,6      - 

13 

1,1      - 

14 

5,5      - 

15 

1,1      - 

16 

5,5      - 

17 

1,2      - 

18 

4,0      - 

19 

1,4      - 

20 

2,7      - 

21 

1,4     - 

22 

2,5     - 

23 

1,3     - 

24 

2,3     - 

25 

1,4      - 

26 

1,7     - 

27 

1,2      - 

28 

1,5     - 

29 

1,4      - 

30 

1,5     - 

31 

1,2      - 

32 

1,1      - 

33 

1,1      - 

34 

1,4     - 

35 

0,9      - 

36 

1,3     - 

37 

1,5     - 

38 

1,3     - 

39 

1,2      - 

40 

1,8     - 

Die  Länge  des  Masculus  gastroknemius  war  =  35  Mm. 
die  des  Nervus  ischiadicus  =  64  Mm. 


Versuch  III. 

Zahl  der 
Zacknng. 

Zneknngggrösse 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zahl  der 
Zneknng. 

Zuckungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

1,4  Mm. 

2 

3,5  Mm. 

3 

2,0     - 

4 

3,9     - 

5 

1,4     - 

6 

4,4     - 

7 

0,4     - 

8 

3,2     - 

9 

0,3     - 

10 

2,8     - 

11 

0,4     - 

12 

2,9     - 

13 

2,9     - 

14 

3,8     - 

15 

1,5     - 

16 

2,1     - 

rflifer,  Dtr 

cotMaM  .leetriMh.  SlfOa. 

13 
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Zahl  der 
Zuckung. 

Znckungsgröss« 

bei  niebt  polarisir- 

ten  Nerren. 

Zahl  der 
Zuckung. 

ZnokangBgTÖsse 

bei  polarisirten 

NerTen. 

17 
19 
21 

2,0  Mm. 
2,7    - 
2,0    - 

18 
20 
22 

2,4  Mm. 
3,1     - 
2,0     - 

Die  Länge  des  Gastroknemius 
dicus  =  64  Mm. 


35  Mm. ;  die  des  Ischia- 


C.   Veraache,  bei  denen  der  Abstand  der  Electrodenpaare  ss 
gesetzt  ist,  wahrend  alles  Uebrige  constant  bleibt 


35 


Versuch  L 


Zahl  der 

Grösse  der  Zuckung 

Zahl  der 

Grösse  der  Zncknng 

Zacknng. 

bei  nicht  polari- 
Birten  Nerven. 

Zacknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,3  Mm. 

2 

0,3  Mm. 

3 

0,8    - 

4 

2,5    - 

5 

0,8    - 

6 

1,2    . 

7 

0,3    - 

8 

1,3     - 

9 

1,8    - 

10 

1,9    - 

11 

0,9    - 

12 

0,2    - 

13 

1,3    - 

14 

1,4    - 

15 

0,7    - 

16 

0,1     - 

17 

1,8    - 

18 

1,9     - 

19 

1,9    - 

20 

1,4    - 

21 

1,3     - 

22 

1,1     - 

23 

0,9     - 

24 

2,4    - 

25 

0,9     - 

26 

0,9     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =37  Mm.; 
die  des  Nervus  ischiadicus  =  67  Mm. 


der  Bfv^«rkeit  ror  dem  aafsteigenden  Strome. 

Versuch  II. 
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Ztthl  der 

ZaekmgsgrSM« 

ZshI  der 

ZaekttDg8grÖ88e 

Zneknng. 

b«i  nieht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Znckniig. 

bei  polwisirtea 
Nerven. 

1 

0,2  Mm. 

2 

0,4  Mm. 

3 

1,7     - 

4 

2,4     - 

5 

1,6     - 

6 

2,4     - 

7 

2,1      - 

8 

2,6     - 

9 

1,4     - 

10 

1,4     - 

11 

1,9     - 

12 

1,6     - 

18 

1,6     - 

14 

0,3     - 

16 

1,6     - 

16 

1,0     - 

.       17 

1,3     . 

18 

3,8     - 

19 

0,9     - 

20 

1,4     - 

21 

1,0     - 

22 

1,4     - 

23 

1,4     - 

24 

2,2     - 

25 

1,4     - 

26 

1,5     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  38  Mm.; 
die  des  Nervus  ischiadicus  ■»  67  Mm. 


Versuch  III. 


Versndis- 

Zaekangagr&ese 
bei  nicht  polarisir- 

VersuohB- 
sahl. 

ZnoknngBgrösse 
bei  polarisirten 

ten  Nerven. 

Nerven. 

1 

1,5  Mm. 

2 

4,4  Mm. 

3 

2,6     - 

4 

4,1     - 

5 

0,5     - 

6 

2,5     - 

7 

0,3     - 

8 

3,0     - 

9 

1,2     - 

10 

8,4     - 

11 

2,1     - 

12 

2,6     - 

13 

1,8     - 

14 

2^7     - 

15 

2,0     - 

16 

3,3     - 

17 

2,0     - 

18 

3,3     - 

19 

1,8     - 

20 

3,3     - 
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üntersDchiiDg.   AbscbD.  ü.    üntersnehong  der  Ver&idening 


Zahl  der 

Zuckangegrösse 

Zftbl  der 

Zaekangsgrösse 

Znekang. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

ZnelinDg. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

21 

1,4  Mm. 

22 

2,2  Mm. 

23 

1,4     - 

24 

1,9      - 

25 

1,7     - 

26 

1,5     - 

27 

0,9     - 

28 

1,5     - 

29 

1,6     - 

30 

1,7     - 

31 

1,5     - 

32 

1,7     - 

33 

0,9     - 

34 

1,0     - 

35 

1,4     - 

36 

1,5     - 

37 

1,6     - 

38 

1,5     - 

Die  Lange  des  Musculus  gastroknemius  war  =  37  .Mm., 
die  des  Nervus  isckiadicus  =  68  Mm. 


Betrachten  wir  nur  ganz  oberflächlich  diese  Tabelkn,  so 
bemerken  wir  sofort  das  allgemeine  Gesetz.  Bei  demjenigen 
Abstände  der  Electrodenpaare,  welcher  =  5  Mm.  war,  ist 
eine  ausserordentlich  grosse  Zunahme  der  Zuckung  ausnahms- 
los vorhanden,  sobald  unterhalb  der  gereizten  Stelle  den  Ner- 
ven der  constante  Strom  in  aufsteigender  Richtung  durch- 
fliesst.  Der  Electrodenabstand  von  20  Mm.  ergiebt  ebenfalls 
noch  ausnahmslos  und  Tollkmmnen  deutüch  tue  Znnahme  der 
Zuckung.  Gleichwohl  ist  diese  Zunahme  beträchtlich  geringer 
als  vorher,  wo  der  Abstand  der  Electrodenpaare  nur  gleich 
5  Mm.  gesetzt  wurde.  Bei  dem  Abstände  derselben  von 
35  Mm.  hingegen  ist  nur  kaum  noch  oder  gar  nicht  mehr 
die  Zuckung  verstärkt  worden,  sodass  sogar  in  einzelnen 
Fällen  die  Zuckung  während  des  electrotonischen  Zustandes 
etwas  kleiner  ausfiel,  weil  nunmehr  die  geringe  zu  beobach- 
tende Grösse  von  einerlei  Ordnung  mit  den  Fehlergrenzen 
wird. 

Eine  zweite  sehr  interessante  Wahrnehmung  bei  Betrach- 
tung der  Zahlenreihen,  welche  die  Grösse  der  Zuckung  wäh- 
rend des  electrotonischen  Zudtandes  messen,  zeigt  uns  ein 
verschiedenes    Gesetz,    nach   welchem   f&r   verschiedene  Ab- 
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stände  der  Blectrodenpaare  die  "Wirkung  des  Stromes  ab- 
nimmt. Während  nämlich  nach  30  und  mehr  Zuckungen  die 
Erhöhung  der  Erregbarkeit  noch  fast  ganz  ungeschwächt 
heraustritt,  sowie  beim  Beginn  des  Versuchs  und  erst  gegen 
die  SOste  Zuekung  stark  abgenommen  hat,  so  lange  der  Elec- 
trodenabstand  nur  5  Mm.  beträgt,  ist  bei  der  30  sten  Zuckung 
für  den  Electrodenabstand  Von  20  Mm.  die  Wirkung  des 
Stromes  schon  fast  ganz  undeutlich  geworden.  Bei  dem  Ab- 
stände von  85  Mm.  aber  verschwindet  die  Wirkung  des  Stro- 
mes im  Allgemeinen  noch  schneller.  Wir  werden  später  Ge- 
legenheit haben,  diese  Thatsache  noch  weiter  zu  constatiren. 
Es  scheint  demnach,  dass  die  Curve,  welche  die  positiven 
Zackungszuwächse  über  dem  zur  Abscisse  genommenen  Ner- 
ven darstellt,  mit  der  Zeit  steiler  wird.  Ich  schliesse  dies 
daraus,  dass,  wie  ich  mich  überzeugt  habe,  die  Wirkung  des 
Stromes  in  der  Näiie  der  negativen  Electrode  auch  dann  viel 
langer  als  in  der  Feme  anhält,  wenn  der  polarisirende  Strom 
scbwädier  war  tind  nicht  das  Zackungsmaximum  als  Zuwachs 
bedingte. 

Eine  andere  Bemerkung  endlich,  die  ich  ausser  diesen 
Versnchen  aach  in  den  anderen  hier  nicht  mitgetheilten  ge- 
mactkt  habe,  besteht  darin,  dass  die  Wirkung  des  Constanten 
Stromes  gememiglich  nicht  bei  der  ersten  Schliessung  mit  ihrer 
vollen  Stäi'ke  heraustritt,  sondern  erst  nachdem  dieselbe  mehr- 
mals widerkolt  worden  ist.  Dies  stimmt  genau  mit  dem  überein, 
was.  da  Bois-Reymond  bei  seinen  Untersuchungen  über 
die  Grrosse  des  Zuwachses  am  Multiplicator  beobachtet  hat. 

Um  uns  ein  noch  deutlicheres  Bild  zu  schaffen  von  der 
Gestalt  der  Curven,  gebe  ich  nun  eine  Tabelle,  worin  aus 
allen  übrigen  nicht  mitgetheilten  Verbuchen  die  Mittelwerthe 
des  Zuckungsxuwachses  gezogen  sind,  für  die  verschiedenen 
Entfemongen  von  5  Mm«,  20  Mm.  und  35  Mm. 
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Untersadra^g.   AbaebauiL 


Y«rSaderaBg 


Abstand  der  Eleetro- 

Abstand  der  Eleetro- 

Abstand  der  Electro- 

denpaare  ib  6  Hm. 

denpaare   es  20  Hm. 

denpaare  ms  35  Mm. 

Mittlerer  Zackungs- 

Mittlerer  Zucknngs- 

Mittlerer  Zncknngs- 

zawaohs. 

cQwaebs. 

cawachs. 

+  7,* 

+  4,2 

+  0,9. 

+  6,0 

+  3,3 

+  0,3 

+  6,4 

+  1,0 

+  0,3 

+  6,2 

+  1,6 

+  0,1 

+  6,3 

+  1,9 

-0,1 

+  7,8 

+  1,2 

+  0,5 

+  8,1 

+  0,8 

+  7,5 

+  0,4 

+  5,4 

+  0,4 

Ehe  wir  nun  weiter  schreiten,  bleibt  uns  nodi  Bimges  zu 
erwähnen  übrig.  Zunächst  haben  wir  hier  darauf  hinsaweia^i, 
dass  der  mittlere  Zuckungswerth  bei  nidit  polarisirten  Nenren 
für  alle  Distanzen  derselbe  blieb,  während  ich  die  Lange  des  Mus- 
culus gastroknemius  im  Allgemeinen  grösser  wählte  für  die  grös- 
seren Entfernungen.  Einem  längeren  Muskel  musste  ja  unter 
sonst  gleichen  Verhältnissen  ein  grösserer  Zucknngszuwaehs  en^ 
sprechen,  weshalb  wir  bei  diesem  längeren  Muskel  ans  einem  klei- 
neren Zuwachse  bei  grösserer  Entfernung  caetms  paribus  a  for- 
tiori auf  unser  Gesetz  schliessen  können.  Ehe  wir  indessen  das- 
selbe als  gesichert  ansehen,  wird  noch  eine  Discossion  der  Feh- 
lerquellen nothwendig  sein,  welche  aus  der  Binmiflohung  der 
Ströme  des  Electrotonus  entspringen  könnten.  Ab«r  andi 
diese  Einmischung  kann  unser  Besulti^  nur  noch  sicherer 
gemacht  haben.  Denn  je  näher  das  reizende  Electrodenpaar 
demjenigen  des  Constanten,  polarisirenden  Stnmies  liegt,  um 
so  mächtiger  ist  die  von  der  sänlenartigen  Polarisation  her- 
rührende electromotorische  Ejrafb.  Da  nun  in  diesen  Versuchen, 
bei  welchen  wir  uns  als  Beiz  der  Schliessung  einer  einfachen 
Kette  bedienten,  der  Strom  dieser  im  Neiren  stets  absteigend 
war,  so  musste  naturlich  bei  Beizung  des  electrotonisirten 
Nerven  der  reizende  Strom  durch  den  vom  Electrotonus  her- 
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röhrenden  um  so  mehr  geschwächt  werden,  je  naher  die 
Reizung  der  negativen  Electrode  des  Constanten  Stromes  aus- 
geführt wurde.  Gleichwohl  entsprach  nun  der  schwächeren 
Reizung  stets  eine  stärkere  Zuckung,  wodurch  wir  also  wie- 
derum a  fortiori  auf  die  Richtigkeit  unseres  Gesetzes  zu 
schliessen  uns  berechtigt  halten.  Es  bedarf  wohl  keiner  be- 
sonderen Versicherung,  dass  bei  jedem  einzelnen  Versuche 
wiederum  ferner  alle  Controlversuche  angestellt  worden  sind, 
wie  wir  dieselben  oben  dargelegt  haben,  als  es  sich  zunächst 
darum  handelte,  den  Beweis  der  Zunahme  der  Erregbarkeit 
oberhidb  der  negativen  Electrode  zu  stellen.  Die  Untersuchung 
hat  uns  demnach  bis  hierher  zu  dem  Resultate  gefuhrt,  dass 
der  Zucicungszuwachs,  welcher  auf  den  aufsteigend 
katelectrotonisirten  Strecken  beobachtet  wird,  um 
so  grösser  ist,  je  näher  die  betrachtete  Stelle  der 
intrapolaren  liegt. 

Wenden  wir  uns  nunmehr  zu>nderen  Methoden,  um  die- 
selben Gresetze  zu  constatiren. 

2.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  des 
aufsteigenden  extrapolaren  Katelectrotonus  von 
der  Entfernung  der  negativen  Electrode  mit  Hülfe 
der  Methode  der  Mittelwerthe  und  des  Reizes  eines 
Oeffnungsin  du  ctions  Schlages. 

Die  speoielle  Methode,  deren  wir  uns  hier  bedienen,  ist 
im  Allgemeinen  dieselbe  wie  vorher.  Nur  benutzen  wir  statt 
der  Reizung  mit  der  Kette  jetzt  den  Oeffnungsinductionsschlag, 
und  zwar  in  aufsteigender  Richtung.  Wir  wählen  die  auf- 
steigende Richtung,  weil  so  die  Gestalt  der  Curve  des  rei- 
zenden Stromes  eine  möglichst  wenig  complicirte  ist  und  am 
wenigsten  sich  ändert,  far  den  Fall,  dass  der  Nerv  aus  dem 
natürlichen  in  den  electrotonischen  Zustand  übergeht.  Denn 
bei  umgekehrter  Richtung  des  Schlages  würde  bei  der  Rei- 
zung des  polarisirten  Nerven  eine  Stromesumkehr  in  demsel- 
ben stattfinden,  deren  Wirkung  an  sich  doch  immer  schwierig 
zu  controliren  ist,  was  für  den  anderen  Fall  nicht  Platz  greift. 
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üntersnohang.    Absofaii.  II.   Untersnchang  der  VeranderaBg 


da  es  uns  gelungen  ist,  genau  zu  erforschen,  ob  bereits  die 
Verschiebung  der  reizenden  Dichtigkeitscurve  um  die  gegebene 
Grösse  in  der  Richtung  der  Coordinatenaxe  die  beobachteten 
Erregbarkeitsveränderungen  hervorgebracht  haben  kann. 

Die-  primäre  Spirale  des  Inductionsapparates  wird  nun  in 
den  Kreis  der  Kette  aufgenommen,  sowie  auch  die  Contact* 
wippe  des  Hammers,  welcher  die  Unterbrechung  mit  stets 
derselben  Geschwindigkeit  ausfuhren  soll.  Die  primäre  Bolle 
ist  mit  gefimissten  Eisendr^ten  erfüllt  und  mit  einem  der 
kleinen  Grove'schen  Elemente  in  Verbindung.  Der  Schlies- 
sungsinductionsschlag  wird  mit  der  Hand  abgeblendet  von 
dem  Nerven,  zu  welchem  dann  eine  metallische  Nebenschlies- 
sung  von  geringem  Widerstände  angebracht  wird.  Alle  Vor- 
richtungen zur  Vermeidung  der  unipolaren  Inductionswirkungen 
sind  auf  das  Sorgfältigste  getroffen.  Am  Ende  jedes  Versuches 
aber  werden  die  oben  angegebenen  Controlversuche  stets  ge- 
macht zur  Constatirung  desjbfichtvorhuidenseins  von  Stromes- 
schleifen  und  unipolaren  Wirkungen.  Mit  Hülfe  des  Bheochords 
wird  die  Stromstärke  bei  allen  Versuchen  constant  erhalten, 
indem  nach  jedem  die  Nadel  des  Multiplicators  wieder  auf 
denselben  Grad  constanter  Ablenkung  eingestellt  wird,  wenn 
eine  Variation  der  Stromstärke  stattgefunden  hat.  Ich  habe 
nun  mit  Hülfe  des  Oeffnungsinductionsschlages  nur  2  weit 
entfernte  Distanzen  als  Variabelen  benutzt,  weil  wegen  der 
schwierigen  Beherrschung  desselben  es  mir  zweifelhaft  war, 
ob  er  die  feinere  Bestimmung  dreier  Punkte,  die  dann  einander 
näher  liegen  müssen,  mit  ausreichender  Genauigkeit  geb^i 
würde. 


A.   Venache,  bei  denen  der  Blectrodenabstand  k:  5  Mm.  gesetsC  war. 

Versuch  L 


Zahl  d«r 
Znckang. 

ZuckangsgrÖBse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zaokung. 

Znoknngsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

3 

1.1  Mm. 

1.2  - 

2 
4 

9,7  Mm. 
9,7     . 

der  Erref^barkeit  Tor  dem  aofsteigeuden  Strome. 


20  t 


Zahl  der 

Znoknngsgrösse 

Zahl  der 

ZnokangsgrÖBSe 

Znckung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuckang. 

bei  polarisirten 
Nerren. 

5 

1,9  Mm. 

6 

10,0  Mm. 

7 

1,5     - 

8 

9,9     - 

9 

1,9     - 

10 

9,7     - 

11 

1,4     - 

12 

9,4     - 

13 

3,4     - 

14 

9,6     - 

15 

3,5     - 

16 

9,6     - 

17 

3,2     - 

18 

9,5     - 

19 

3,4     - 

20 

9,4     - 

21 

1,4     - 

22 

9,5     - 

23 

3,4     - 

24 

9,3     - 

25 

0,9     - 

26 

9,4     - 

27 

3,2     . 

28 

9,6     - 

29 

1,3     - 

80 

9,0     - 

31 

1,5     - 

32 

8,8     - 

33 

0,3     - 

84 

6,8     - 

35 

0,3     - 

86 

7,9     - 

37 

1,2     - 

38 

7,7     . 

39 

1,2     - 

40 

6,5    - 

Die  Länge  des  Musculus 
die  des  Nervus  ischiadicus  = 


gastroknemius  war  ss  35  Mm., 
63  Mm. 


Versuch   ü. 


Zahl  der 

Znckungsgrdsse 

Zahl  der 

Znokung8grÖ88e 

Zuckung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

1,6  Mm. 

2 

9,3  Mm. 

3 

0,4     - 

4 

9,5     - 

5 

8,5     - 

6 

9,5     - 

7 

8,1     - 

8 

9,6     - 

9 

8,1     - 

10 

9,6     - 

11 

1,9    - 

12 

9,6    - 
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Zahl  der 

Zaekungsgrösse 

Zahl   der 

ZneknngsgrösM 

Zackang. 

bei  nicht  polsrisir- 
teo  NerTen. 

Zacknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

13 

3,2  Mm. 

14 

9,6  Mm 

15 

2,8     - 

16 

9,7     - 

17 

3,6     - 

18 

9,7     - 

19 

1,6     - 

20 

9,7     - 

21 

2,7     - 

22 

9,7     - 

23 

2,8     - 

24 

9,7     - 

25 

2,3     - 

26 

9,4     - 

27 

1,4     - 

28 

9,3     - 

29 

2,1      - 

30 

9,3     - 

31 

1,4     - 

32 

8,7     - 

33 

1,4     - 

84 

8,8     - 

35 

1,6     - 

36 

8,6     - 

37 

2,0     - 

38 

8,4     - 

39 

1,4     - 

40 

7,7     - 

41 

1,3     - 

42 

6,9     - 

43 

1,4     - 

44 

6,0     - 

45 

1,9     - 

46 

5,9     - 

47 

1,2     - 

48 

5,8     - 

49 

1,2     - 

50 

5,9     - 

51 

1,2     - 

52 

5,7     - 

53 

1,3     - 

54 

5,8     - 

55 

1,1     - 

56 

6,3     - 

57 

1,0    - 

58 

5,7     - 

59 

1,0     - 

60 

5,7     - 

61 

1,0     - 

62 

5,4     - 

63 

1,0     - 

64 

5,4     - 

65 

1,0     - 

66 

5,4     - 

67 

0,9     - 

68 

5,5     - 

69 

0,9     - 

70 

5,4     - 

71 

0,8     - 

72 

4,3     - 

73 

0,7     - 

74 

2,9     - 

Es  ist  der 
auch  der  vorige 


zweite  Schenkel  desselben  Frosches,  an  dem 
Versuch  angestellt  wurde. 


der  Brregbarkeit  rot  dem  aufsteigenden  Sporne, 
Versuch  DI. 
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Zahl  der 

ZackangBgrÖMe 

Zahl  der 

Zaoknngsgrdsse 

Zackang. 

bei  niebt  polarisir- 
ten  Nerren. 

Zuckung. 

bei  polarieirten 

Nerren. 

1 

1,2  Mm. 

2 

9,4  Mm. 

8 

2,1     - 

4 

9,4     - 

5 

1,9     - 

6 

9,3     - 

7 

1,1     - 

8 

9,4     - 

9 

2,2     - 

10 

9,0     - 

H 

1,2     - 

12 

8,9     - 

13 

1,2     - 

14 

8,7     - 

15 

1,8     - 

16 

9,1     - 

17 

1,7     - 

18 

8,4     - 

19 

0,4     - 

20 

8,0     - 

21 

1,4     - 

22 

8,4     - 

23 

2,5     - 

24 

8,2     - 

25 

1,0    - 

26 

8,8     - 

27 

1,4     - 

28 

8,7     - 

29 

1,5     - 

30 

8,6     - 

31 

1,6     - 

32 

8,4     - 

33 

1,7     - 

34 

8,0     - 

35 

0,9     - 

36 

6,5     - 

37 

0,5     - 

88 

7,2     - 

39 

0,1     - 

40 

8,5     - 

41 

1,8     - 

42 

7,9     - 

48 

0,7     - 

44 

5,8     - 

45 

1,7     - 

46 

5,3     - 

47 

1,3     - 

48 

5,3     - 

49 

1,9     - 

50 

5,0     - 

51 

0,9     - 

52 

6,2     - 

53 

0,2     - 

54 

4,7     - 

55 

0,6     - 

56 

4,4     - 

57 

0,1     - 

58 

3,9     - 

59 

0,5     - 

60 

3,9     - 

61 

0,8     - 

62 

3,2      - 

Die  lÄDge  des  Mosculas 

gastroknemiu 

8  wsr  «=  36  Mm., 

die  des  Ner 

nu  ischiadioiis  si 

58  Mm. 
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Untersnohang.    Absohn.  U.    Unteniaohaiig  der  Veraii46raii| 


B.   Tersnche,  bei  denen  der  Blectrodenabstand  ss  25  Mm«  gesetzt  war. 

Versuch  L 


Zahl   der 

Zuokungsgrögge 

Zahl  der 

Zaokangsgrögge 

Zackang. 

bei  nisht  polsrisir- 
ten  Nerven. 

Zackang. 

bei  poisriarrten 
Nerven. 

1 

0,6  Mm. 

2 

1,2  Mm. 

3 

0,5      - 

4 

1,0     - 

5 

1,0     - 

6 

3,2     - 

7 

0,5     - 

8 

0,6     - 

9 

0,4     - 

10 

1,5     - 

11 

0,7     - 

12 

0,7     - 

13 

0,6     - 

14 

1,0     - 

15 

0,6     - 

16 

0,1      - 

17 

0,8     - 

18 

0,3     - 

19 

0,3     - 

20 

0,2     - 

21 

0,3     - 

22 

0,4     - 

23 

0,3     - 

24 

0,6     - 

25 

0,2     - 

26 

0,3     - 

27 

0,3     - 

28 

0,1      - 

29 

0,5     - 

30 

0,3     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  36  Mm., 
die  des  Nervus  ischiadicos  68  Mm. 


Versuch  IL 


Zahl   der 
Znekong. 

Zockangsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven, 

Zahl  der 
Zackang. 

ZnokungsgriM« 

bei  polariairten 

Nerven. 

1 

1,1  Mm. 

2 

1,2  Mm. 

3 

1,1      - 

4 

1,2      - 

5 

1,2      - 

6 

2,0      - 

7 

1,2      - 

8 

1,2      - 

9 

1,1      - 

10 

2,0     - 

11 

0,2     - 

12 

0,1     - 

13 

0^      - 

14 

0,1     - 

der  Erregbarkeit  vor  dem  anfsteigenden  Strome. 
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Versuch  III. 

Zahl   der 

.   Znokangsgrögsc 

Zahl  der 

Zaeknngggrösse 

Zuckung. 

b«i  nioht  pol«ri«ir- 
ttn  Nerven. 

Zuckung. 

Nerven. 

1 

1,1  Mm. 

2 

1,2  Mm. 

3 

1,1      - 

4 

1,2     - 

5 

1,2      - 

6 

2,0      - 

7 

1,2      - 

8 

1,2     - 

9 

1,2      - 

10 

2,0     - 

11 

1,1      - 

12 

0,2     - 

13 

0,2      - 

14 

0,2     - 

16 

0,2      - 

16 

0,1     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  39  Mm., 
die  des  Nervus  ischiadicns  72  Mm. 


Ohne  dass  es  nothwendig  wäre,  Mittelwertbe  aus  dieflen 
VersueheB  zu  ziehen.,  übersieht  man  unmittelbar  das  sdiarf 
heraustretende  Gesetz,  dem  zufolge  bei  einem  Abstände  rem 
5  Mm.  der  Zuckungszuwachs  ganz  ausserordentlich  gross  ist, 
während  in  einer  Entfernung  von  25  Mm.  von  der  negativen 
Electrode  des  cönstanten  aufsteigenden  Stromes  die  Wirkungen 
desselben  nur  noch  spurweise  oder  gar  nicht  mehr  nachweis- 
bar sind. 

Ich  gebe  noch  von  den  übrigen,  nicht  mitgetheilten  Ver- 
suchen, bei  welchen  der  Oeffnungsinductionsstrom  als  Reiz- 
mittel angewendet  wurde,  folgende  Mittelwerthe: 


Mittlerer  Zockangssawaoha  bei 

Mittlerer  Zuokungssuwapbe  bei 

einer  Entfernimg  der  Electroden- 

einer  Entfernung  der  Electroden- 

paare  =  6  Mm. 

paare  =s  25  Mm. 

+  8,2 

+  0,3 

+  7,9 

+  0,5 

+  5,8 

+  0,1 

+  5,3 

+  0,9 

+  8,3 

+  0,1 
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tJntersaobnng.    Absohn.  ü.   üntertacliang  der  VeraDdeni&g 


Mittlerer  Zaekungsiawachs  bei 

Mittlerer  Zuckiingsziiwacha  bei 

einer  Bntfemang  der  Bleetroden- 

einer  Entfernung  der  Electroden- 

paare  ^  6  Mm. 

paare  ^  25  Mm. 

+  6,2 

+  1,3 

+  5,6 

-0,1 

+  7,3 

+  0,6 

+  6,4 

+  0,8 

+  8,3 

+  7,6 

+  8,2 

Diese  Versuche  dürften  wohl  ausreichen,  um  unser  Gesetz 
über  allen  Zweifel  erhaben  zu  stellen,  obschon  wir  fortfahren 
werden,  noch  femer  mit  anderen  Methoden  dasselbe  zu 
verfolgen.  Wesentlich  Neues  hat  uns  nunmehr  die  Reizung 
mit  dem  Inductionsschlage  nicht  gelehrt,  und  schreiten  wir 
deshalb  sofort  zur  Constatirung  unseres  Gesetzes  mit  Hülfe 
daer  anderen  Methode,  deren  Resultate  eine  noch  grössere 
Strenge  haben,  als  die  bis  jetzt  erhaltenen. 


3.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  des 
aufsteigenden  extrapolaren  Katelectrotonus  von 
der  Entfernung  der  negativen  Electrode  mit  Hülfe 
der  Methode  der  Mittelwerthe  und  des  Reizes  eines 
Schliessungsinductionsschlages. 

Die  Methode,  welche  sich  als  Reiz  des  Schliessungs- 
ladnefciensschli^es  in  aufiiteig^der  Biditoiig  bedient,  ist  ah 
die  strengste  und  eleganteste  zu  betrachten,  weil  die  Fehler- 
grenzen sehr  klein  sind  und  weit  unter  den  zu  beobachtenden 
Werthen  liegen,  die  ja,  wie  wir  gesehen,  eine  ausserordentliche 
Grösse  haben. 

Die  Methoden  bleiben  dieselben  wie  bidier.  Nur  wird 
nun  der  Hammer  selbst  in  den  primären  Kreis  aufgenommen, 
um  zur  Schliessung  desselben  zu  dienen.  Die  Zuleitnngs- 
drähte  werden  deshalb  (s.  Fig.  7.)  dem  entspre<diend  an  den 


der  EfTegbarkeit  vor  dem  anfsteigenden  Strome. 
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electro -magnetischen  Fallapparat  angeschraubt,  der  eine  an 
die  Klemme  (e),  der  andere  an  die  Klemme  (g')  oder  eine 
ihr  entsprechende,  welche  nicht  mit  dem  Fallapparat  in  Ver- 
bindang  steht,  damit  das  Queoksilber  durch  den  Stoes  des 
herabfallenden  schweren  Hammers  nicht  aus  dem  Näpfchen 
geschleudert  werde.  Ausserdem  ist  nun  natürlich  die  primäre 
Rolle  noch  in  den  indudrendeo  Kreis  aufgenommen,  und  der 
kleine  Apparat  in  den  Stand  gesetzt,  welcher  den  Oeffnungs- 
schlag  immer  von  selber  abblenden  soll.  Hiermit  schreiten 
wir  denn  sofort  zu  den  Versuchen. 


A.   Tevsacha,  bei  deiiMi 


dmt  AhiHwul  der  Bleotrodeiipawre 
geseist  war. 


1  Mn. 


Versuch  I. 

Zahl  der 
Zaoknng. 

Zaeknngggröss« 

bei  nioht  polariair- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Znckoag. 

Zaokungggröaae 

bei  polarieirten 

Nerven. 

1 

0,3  Mm. 

2 

8,6  Mm. 

3 

0,2     - 

4 

8,7     - 

5 

0,2      - 

6 

6,9     - 

7 

0,2     - 

8 

6,9     - 

9 

0,6     - 

10 

7,9     - 

11 

0,2     - 

12 

8,7     - 

13 

0,4     - 

14 

6,4     - 

15 

0,4     - 

16 

8,4     - 

17 

0,4     - 

18 

6,9     - 

19 

0,3     - 

20 

6,0     - 

21 

0,3     - 

22 

6,4     - 

23 

0,2     - 

24 

6,4     - 

25 

0,2     - 

26 

7,4     - 

27 

0,4     - 

28 

6,8     - 

29 

0,2     - 

30 

6,9     - 

31 

0,4     - 

32 

6,9     - 

33 

0,4     - 

34 

6,9     - 

35 

0,5     . 

36 

5,4     - 
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Untersaohang.    Abscbn.  11.   Untprsachnog  der  VerandeniDg 


Zahl  der 
Zacknng* 

Zaekungggrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zucknag. 

ZacknngBgrösie 

bei  polarisirten 

Nerven. 

37 
39 
41 

0,4  Mm. 
0,3     - 
0,2     - 

38 
40 
42 

5,8  Mm. 

5.7  - 

5.8  - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  33  Mm., 
die  des  Nervus  ischiadicus  54  Mm. 


Versuch  IL 


Zahl  der 

Zackungsgrösse 

Zahl  der 

ZnokangsgröMe 

Znekniig. 

bei  nieht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zneknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,9  Mm. 

■      2 

9,7  Mm. 

3 

1,2     - 

4 

9,0     - 

5 

0,3     - 

6 

8,5     - 

7     . 

1,3     - 

8 

8,4     - 

9 

0,2     - 

10 

8,2     - 

11 

0,2      - 

12 

8,2     - 

13 

0,2     - 

14 

8,2     - 

15 

0,6     - 

16 

8,5     - 

17 

0,3     - 

18 

8,2     . 

19 

0,6     - 

20 

8,2     . 

21 

0,7     - 

22 

7,8     - 

23 

0,6     - 

24 

7,7     - 

25 

0,6     - 

26 

7,5     - 

27 

0,4     - 

28 

7,4     . 

29 

0,8     - 

30 

7,0     - 

31 

0,5     - 

32 

6,6     - 

33 

0,3     - 

34 

5,8     - 

35 

0,5     - 

36 

4,9     - 

37 

0,7     - 

38 

4,7     - 

39 

0,6     - 

40 

5,2     - 

der  Erregbarkeit  vor  dem  aufsteigen  den*  Strome. 
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Zahl   der 
Zackang. 

Zuokangggrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl   der 
Zacknng. 

Zuckungggrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

41 
43 
45 

0,4  Mm. 

••      0,2      - 
0,4      - 

42 
44 
46 

3,7  Mm. 
4,3     - 

0,6     - 

Die  Länge   des  Musculus  gastroknemius   betrug  31  Mm., 
die  des  Nervus  ischiadicus  54  Mm. 


Versuch  III. 

T^aIiI    Aar 

Znckungsgrösae 

7.ah\    A»r 

Zacknngggrösse 

Zackang. 

bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

«ciui    uvr 

Zacknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,5  Mm. 

2 

9,1  Mm. 

3 

0,7      - 

4 

8,9     - 

5 

0,7      - 

6 

8,8     - 

7 

0,8     -        . 

8 

8,9     - 

9 

0,7     - 

10 

8,9     - 

11 

0,7      - 

12 

8,9      - 

13 

1,7      - 

14 

8,8      - 

15 

1,7      - 

16 

8,9     - 

17 

1,7      - 

18 

8,9     - 

19 

1,2      - 

20 

8,4     - 

21 

0,5      - 

2-2 

8,6     - 

23 

0,8     - 

24 

8,8      - 

25 

0,6     - 

26 

8,8     - 

27 

0,5      - 

28 

8,5      - 

29 

0,1     - 

30 

8,4     - 

31 

0,1     - 

32 

7,8      - 

33 

0,4     - 

34 

8,0    .- 

35 

0,4      - 

36 

7,4     - 

37 

0,5     - 

38 

7,5      - 

39 

0,4     - 

40 

7,6     - 

41 

0,4     - 

42 

7,5      - 

r(li(*r.  Dar 

coMtuM  «iMlciwk.  SiroB. 

14 

210 


üntersQclmng.    Abschn.  II.    Untersaobang  der  Verandenmg 


Zahl  der 
Zuckung. 

ZuckungBgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl   der 
Zuckung. 

Znekungsgrösw 

bei  polarieirten 

Nerven. 

43 
45 
47 

0,4  Mm. 

0,1     - 
0,1     - 

44 
46 
48 

7,1  Mm. 
7,0      - 
6,8     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  ^ar  =  35  Mm., 
die  des  Nervus  ischiadicus  =  62  Mm. 


B.   Yenuche,  bei  denen  der  Abstand  der  Zaectrodenpaare 

gesetzt  war. 


15 


Versuch  I. 


Zabl  der 

Zuoknngsg  rosse 

Zahl  der 

Zueknngsgrösse 

Zuckung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

1,1  Mm. 

2 

4,9  Mm. 

3 

1,5     - 

4 

4,6     . 

5 

1,5     - 

6 

4,6     - 

7 

1,5     - 

8 

2,1     - 

9 

1,5     - 

10 

2,1     - 

11 

1,5     - 

12 

2,8     - 

13 

1,8     - 

14 

2,1     - 

15 

0,5      - 

16 

1,7     - 

17 

0,9     - 

18 

1,0     - 

19 

1,0     - 

20 

3,4     - 

21 

0,6      - 

22 

2,9     - 

23 

0,5     - 

24 

4,1     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war 
die  des  Nervus  ischiadicus  =  70  Mm. 


38  Mm., 


der  Erregbarkeit  vor  dem  aofsteigenden  Strome. 

Versuch  IL 
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Zahl  der 

ZaekangsgTÖsse 

Zahl  der 

ZncknngsgTÖSM 

Zneknng. 

bei  nieht  poUriair- 
ten  Nerveo. 

Zacknng. 

bei  polarisirten 
Nerren. 

1 

0,5  Mm. 

2 

8,6  Mm. 

3 

0,6      - 

4 

4,9     - 

5 

0,3     - 

6 

4,0     - 

7 

0,8     - 

8 

4,5     - 

9 

0,5     - 

10 

4,2      - 

11 

1,2     - 

12 

4,2     - 

13 

1,4     - 

14 

5,9     - 

15 

0,8     - 

16 

4,9     - 

17 

1,2     - 

18 

4,2     - 

19 

0,8     - 

20 

5,8     - 

21 

1,2     - 

22 

4,5     - 

23 

0,2     - 

24 

2,2     - 

25 

0,3     - 

26 

3,3     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  36  Mm., 
die  des  Nervus  ischiadicus  w^  63  Mm. 


Versu 

oh  III. 

7.mh\    der 

Zacknngegröese 

Zahl  der 

Zneknngegrösae 

Zuckung. 

bei  uicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Znokang. 

bei  polarisirten 
Herren. 

1 

0,2  Mm. 

2 

0,8  Mm. 

3 

0,4     - 

4 

0,6     - 

5 

0,3     - 

6 

2,2      - 

7 

0,3      - 

8 

3,5     - 

9 

0,7      - 

10 

4,1      - 

11 

0,5     - 

12 

3,7     - 

13 

1,0     - 

14 

4,6     - 

15 

0,3     - 

16 

3,8     - 

17 

0,5     - 

18 

2,4     - 

19 

0,2     - 

20 

2,1      - 
13* 
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üntersachang.    Abschn.  II.    Untersucbaog  der  Veranderang 


Zahl  der 
Zuckung. 

Znokungsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zucknngsgrösse 

bei  polaris! rten 

Nerven. 

21 
28 
25 

0,6  Mm. 
0,4     . 
0,2     . 

22 
24 
26 

2,4  Mm. 
2,0     - 
0,2     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  36  Mm., 
die  des  Nervus  ischiadicus  '=  63  Mm. 


C.   Tenniche,  bei  denen  der  Abstand  der  Electrodenpaare 

gesetzt 


25 


Versuch  I. 

Zahl  der 

Zncknngegrösse 

Zahl   der 

Zucknngsgrösse 

ZDckDng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,2  Mm. 

2 

0,2  Mm. 

3 

0,2     - 

4 

0,2     - 

5 

0,3     - 

6 

0,3     - 

7 

0,2     - 

8 

0,3     - 

9 

0,3     - 

10 

0,5     - 

11 

0,2     - 

12 

0,3     - 

13 

0,1     - 

14 

0,3     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  37  Mm., 
die  des  Nervus  ischiadicus  =  65  Mm. 


Versuch   IL 

Zahl   der 
Zuckung. 

Zuckungsgrösse 

bei  nicht  polarisir 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zuckungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

3 
5 

0,5  Mm. 
0,1     . 
0,3     . 

2 
4 
6 

0,5  Mm. 
0,5     - 
0,5     . 

der  Erregbarkeit  vor  dem  aufsteigenden  Strome. 
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Zahl  der 

Zackaog8grö*se 

Zahl  der 

Znoknngsgrösse 

Znekang. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zncknng. 

bei  polarisirten 
Nerren. 

7 

0,2  Mm. 

8 

0,5  Mm. 

9 

0,5     - 

10 

0,6     - 

11 

0,7     - 

12 

0,5     - 

13 

0,5     - 

14 

0,9     - 

15 

0,2     - 

16 

0,3     - 

17 

0,3     - 

18 

0,3     - 

19 

0,2     - 

20 

0,1     - 

21 

0,1     - 

22 

0,8     - 

23 

0,2     - 

24 

0,2     - 

Es  ist  der  andere  Schenkel  desselben  Frosches,  an  dem 
Versuch  I  angestellt  wurde. 


Versuch   III. 


7.Kh1    Hör 

ZnckongsgrÖBse 

7.a.M    Hsr 

ZnokangBgrösse 

Zncknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zucknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,3  Mm. 

2 

1,3  Mm. 

3 

0,3      - 

4 

0,8     - 

5 

0,2     - 

6 

0,6     - 

7 

0,1     - 

8 

0,6     - 

9 

0,2     - 

10 

0,5     - 

11 

0,3     - 

12 

0,6     - 

13 

0,5     - 

14 

0,5     - 

15 

0,3     - 

16 

0,5     - 

17 

0,6     - 

18 

0,6     - 

19 

0,6     - 

20 

0,5     - 

21 

0,4     - 

22 

0,6     - 

23 

0,4     - 

24 

0,6     - 

25 

0,4     - 

26 

0,6     - 

27 

0,4     - 

28 

0,5     - 

29 

0,4     - 

30 

0,5     - 
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Die  Länge  des  Mascnlus  gastroknemius  betrug  38  Mm., 
die  des  Nervus  ischiadious  67  Mm. 

Betrachtet  man  nun  diese  Versuche,  so  springt  das  von 
mir  ausgesprochene  Gesetz  sofort  mit  der  grossten  Schärfe  in 
die  Augen,  ohne  dass  es  nothwendig  wäre,  Mittelwerthe  aus 
den  verschiedenen  Versuchen  zu  nehmen.  Denn  während  bei 
dem  Abstände  der  Electrodenpaare  von  5  Mm.  der  Zuckangs- 
zuwachs  ganz  ungeheuer  gross  ist  und  im  Allgemeinen  dem 
Zuckungsmaximum  nahe  kommt  oder  es  erreicht,  giebt  die 
mittlere  Entfernung  bereits  bedeutend  geringere  Grössen  für 
den  Zuwachs,  welchen  die  Zuckung  im  electrotonischen  Zu- 
stande erlangt.  Gleichwohl  bewegten  sich  letztere  Grossen 
immer  noch  in  mehreren  Millimetem.  Für  den  Abstand  der 
Electrodenpaare  von  25  Mm.  indessen  ist  der  Zuwachs  nur 
noch  spurweise  vorhanden,  indem  derselbe  nur  merklich  wird 
durch  eine  Verstärkung  der  Zuckung,  die  meistens  nur  einige 
Zehntheile  eines  Millimeters  beträgt.  Die  hier  mitgetheilten 
neun  Versuche  sind  natürlich  nur  ein  kleiner  Theil  derjeni- 
gen, welche  von  mir  angestellt  worden  sind  und  nicht  alle 
gegeben  werden  können,  um  das  Werk  nicht  über  Gebühr 
und  ohne  Nothwendigkeit  auszudehnen.  Doch  halte  ich  es 
für  angemessen,  von  jeder  noch  angestellten  Versuchsreihe 
auch  hier  wenigstens  den  mittleren  Zuckungszuwachs  zu  ge- 
ben, .wie  er  von  mir  aus  den  Zahlenreihen  der  Versuche  be- 
rechnet worden  ist. 


TabeUe  der  mittleren  Zackangttawächse  für  die  ▼erschiedenen 
Bnttemiingen  der  Electrodenpaare  Ton  einander. 


Abstand  too  5  Mm. 


4-  7,4  Mm. 
+  7,2     - 
+  5,1      - 
+  6,6     - 
+  9,1     - 


Abstand  von  15  Mm. 


+  3,1 

+  2,8 

+  3,8 

+  2,0 

+  3,6 


Mm. 


Abstand  von  86  Mm. 


0,0  Mm. 
+  0,2      - 
-f  0,1      - 
+  0,3     - 
+  0,7     - 


dar  Erregbarkeit  vor  dem  aafsteigenden  Strome. 
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Abstand  Ton  5  Mm. 

Abstand  von  16  Mm. 

Abstand  von  S6  Mm. 

+  6,0  Mm. 

-f-  2,1     Mm. 

+  0,9  Mm. 

+  6,8      - 

+  4,2     - 

+  1,3     - 

+  5,3     - 

+  3,3      - 

+  0,9     - 

-1-7,3     - 

+  0,9     - 

+  0,2     - 

+  7,8     - 

+  0,4     - 

+  0,1     - 

-1-  7,5     - 

+  0,2      - 

+  1,0     - 

+  7,2     - 

+  1,5     - 

Ein  jede  solche  Zahl  also  entspricht  einer  Versuchsreihe, 
wie  ich  sie  oben  mitgetheilt  habe. 

Eine  abermalige  Discussion  der  Controlversuche  hier  ein- 
zaflechten,  durfte  überflüssig  sein.  Es  genügt  die  Bemerkung, 
dass  dieselben  auch  hier  stets  nach  jedem  einzelnen  Versuche 
angestellt  worden  sind. 

Ich  verlasse  deshalb  hiermit  diese  so  zeitraubende  und 
mühsame  Methode  der  Mittelwerthe  und  wende  mich  zu  einer 
anderen  Methode,  um  dasselbe  Gesetz  abermals  zu  constatiren. 


4.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  des 
aufsteigenden  extrapolaren  Eatelectrotonus  von 
der  Entfernung  der  negativen  Electrode  mit  Hülfe 
der  Methode  der  Verschiebung  der  Beizelectroden. 

Die  Methode,  zu  welcher  wir  nunmehr  übergehen,  ver- 
schafft dem  Experimentator  unmittelbar  und  sofort  an  einem 
und  demselben  Präparate  die  üeberzeugung,  dass  die  Stärke 
des  extrapolaren  Eatelectrotonus  um  so  schwächer  ist,  je 
weiter  derselbe  von  der  intrapolaren  Strecke  entfernt  liegt. 
Die  specielle  Methode  besteht  in  Folgendem :  Das  Electroden- 
paar  des  reizenden  Stromes  wollen  wir  wandern  lassen,  indem 
wir  es  sanft  unter  dem  ausgespannten  Nerven  hinschieben. 
Da  die  Electroden  festgeschraubt  sind  in  ihrer  Elemme,  so 
können  sie  hierbei  ihren  Abstand  von  einander  nicht  abändern. 
Indem  wir  nun  zwei  gegebene  Stellen  des  Ischiadicus  in  Be« 
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Zug  auf  den  Erregbarkeitszuwachs  mit  einander  vergleichen 
wollen,  ist  es  nothwendig,  dass  im  Allgemeinen  die  Reizung 
des  im  natürlichen  Zustande  begriffenen  Nerven  an  beiden 
Stellen  gleich  gross  sein  würde.  Da  sich  das  nun  nicht  voll- 
kommen streng  ausführen  lässt,  so  suchte  ich  die  Reizung  so 
herzustellen,  dass  sie  an  der  entfernten  Stelle  etwas  starker 
war,  wenn  der  Nerv  im  natürlichen  Zustande  gereizt  wurde. 
Sobald  er  in  den  electrotonischen  übergeht,  muss  dann  der 
schwächeren  Reizung  dennoch  die  stärkere  Zuckung  entspre- 
chen, womit  also  das  Gesetz  wiederum  a  fortiori  erwiesen  ist. 
Die  Reizung  geschieht  mit  den  Schliessungsinductionsschlägen. 
Der  primäre  Kreis  wird  mit  dem  electro  -  magnetischen  Fall- 
apparat in  Quecksilber  mit  stets  derselben  Geschveindigkeit 
geschlossen. 

Versuch  I. 
Der  Abstand  ist  =3  5  Mm. 


Zahl  der 
Zneknng. 

Zackangsgrosse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Znckang. 

Zuokungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

3 
5 

7 

0,4  IVIVn. 
0,3      - 
0,3     - 
0,3     - 

2 

4 
6 
8 

9,9  Mm. 
9,9      - 
9,9      - 
9,9      - 

Nunmehr  Verschiebung    der  Reizelectroden,    sodass   der 
Abstand  =  25  Mm.  wird.     Fortsetzung  des  Versuches: 


9 

0,5     - 

10 

2,5 

11 

0,5     - 

12 

1,6 

13 

0,5     - 

14 

1,6 

15 

0,5     - 

16 

1,5 

17 

0,6     - 

18 

1,5 

19 

0,4     - 

20 

1,3 

Hierauf  wird  durch  Verschiebung  der  Reizelectroden  der 
Abstand  wieder  =  5  Mm.  gesetzt  und  mit  dem  Versuche 
fortgefahren: 


der  Erregbarkeit  vor  dem  aufsteigen  den  Strome* 


217 


Zahl  der 

Zackangsgrösge 

Znhl  der 

ZackangsgrÖBse 

Zoekang. 

bei  oiebt  poUrisir- 
ten  Nerven. 

Zackuog. 

bei  polariairten 
Nerren. 

21 

0,5  Mm. 

22 

10,7  Mm. 

23 

0,3     - 

24 

10,6     - 

25 

0,3     - 

26 

10,7     - 

27 

1,0     - 

28 

10,8     - 

29 

1,0     - 

30 

10,9     - 

31 

0,4     - 

32 

10,9     - 

33 

0,4     - 

34 

11,0     - 

35 

0,4     - 

36 

11,0     - 

37 

1,0     - 

38 

11,1     - 

39 

0,4     - 

40 

11,0     - 

41 

1,0     - 

42 

11,0     - 

43 

1,1      - 

44 

11,2     - 

45 

0,4     - 

46 

10,8     - 

47 

0,0     - 

48 

10,9     - 

49 

0,2      - 

50 

11,0     - 

51 

0,1      - 

52 

10,5     - 

53 

0,5     - 

54 

9,6     - 

Versuch  IL 
Sogleich  beim  Anfange  war  der  Abstand  der  Electroden- 
paare  =  25  Mm. 


Zahl  der 

Znekaogegrösee 

Zahl   der 

ZnokangsgröaM 

Znekang. 

bei  nicht  polarigir- 
ten  Nerven. 

ZackaDg. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,3  Mm. 

2 

0,3  Mm. 

3 

0,3     - 

4 

0,3     - 

5 

0,3     - 

6 

0,3     - 

7 

0,1      - 

8 

0,3     - 

9 

0,3     - 

10 

0,3     - 

11 

0,3     - 

12 

0,3     - 

13 

0,3     - 

14 

0,2     - 

218 


Untersuchang.    Absohn.  II.    Üntersachung  der  Veranderang 


Nunmehr   machte  ich    den  Abstand  der  Electrodenpaare 
=  5  Mm.  und  setzte  den  Versuch  fort: 


9^0 hl    der 

Zneknngsgrdase 

Zahl     flAi> 

ZneknngsgrösM 

Zacknng. 

bei  nicht  pohirisir- 
ten  Nerren. 

Znekung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

15 

0,3  Mm. 

16 

7,6  Mm. 

17 

0,2     . 

18 

7,6     - 

19 

0,2     - 

20 

7,6     - 

21 

0,1     - 

22 

7,6     - 

23 

0,1     - 

24 

7,6     - 

25 

0,5     - 

26 

7,5     - 

27 

0,1     - 

28 

7,5     - 

29 

0,2     - 

30 

7,4     - 

31 

0,2     - 

32 

7,5     - 

33 

0,1      - 

34 

7,3     - 

35 

0,1      - 

36 

7,3      - 

37 

0,1      - 

38 

7,3      - 

Versuch  III. 
Der  Abstand  der  Electrodenpaare  betrug  25  Mm. 


Zahl  der 

ZnckDDgggrösse 

Zahl  der 

Zuckungsgrösse 

Zacknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten Nerren. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerren. 

1 

0,6  Mm. 

2 

1,1  Mm. 

3 

0,6      - 

4 

0,6     - 

5 

0,6     - 

6 

0,6     - 

7 

0,6     - 

8 

0,6     - 

,         9 

0,6     - 

10 

0,4     - 

11 

0,4     - 

12 

0,3     - 

13 

0,5     - 

14 

0,6     - 

Nunmehr  machte  ich  den  Abstand  der  Electrodenpaare 
7  Mm.  und  setzte  den  Versuch  fort: 


der  Brregbarkeit  vor  dem  aufsteigenden  Strome. 
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Zahl  der 

ZaokangsgrÖBse 

Zahl  der 

Zaoknngagröase 

Znoknng. 

bei  niebt  polarisir- 
ten  Nerven. 

Znckang. 

bei  polarieirten 
Nerven. 

15 

0,1  Mm. 

16 

8,2  Mm. 

17 

0,1      - 

18 

8,2     - 

19 

0,1     . 

20 

8,2     - 

21 

0,1     - 

22 

7,8     - 

23 

0,1     - 

24 

7,9     - 

26 

0,1      - 

26 

7,9     - 

27 

0,1      - 

28 

8,5     - 

29 

0,1      - 

30 

8,4     - 

31 

0,3      - 

32 

8,3     - 

33 

0,1      - 

34 

8,3     - 

35 

0,1      - 

36 

8,2     - 

37 

0,2      - 

38 

7,7     - 

Versuch   IV. 
Der  Abstand  der  Electrodonpaare  betrag  25  Mm. 


Zahl  der 

Zncknogsgrösse 

Zahl  der 

ZacknngsgrSsae 

Zaekaog. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  NetTsn. 

Zacknng. 

bei  polariairten 
Nerven. 

1 

0;5  Mm. 

2 

0,5  Mm. 

3 

0,3     - 

4 

1,0     - 

5 

0,4     - 

6 

0,3     - 

7 

0,4     - 

8 

0,9     - 

9 

0,3     - 

10 

1,0     - 

11 

0,5     - 

12 

0,5     - 

13 

0,5     - 

14 

1,2     - 

Hiernach  machte  ich  durch  Verschiebung  der  Reizelec- 
troden  den  Abstand  =  5  Mm.  und  setzte  den  Versuch  fort: 


15 

0,3  Mm. 

16 

8,2  Mm 

17 

0,4     - 

18 

8,4     - 

19 

0,4     - 

20 

8,7     - 
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Zahl  der 
Zackang. 

ZuckungegrösBe 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zahl  der 
Zackang. 

Zackangsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

21 

0,4  Mm. 

22 

8,7  Mm. 

23 

0,4     - 

24 

8,7     - 

25 

0,1      - 

26 

8,6     - 

27 

0,4     - 

28 

8,6     - 

29 

0,4     - 

30 

8,7     - 

31 

0,4     - 

32 

8,6     - 

33 

0,4     - 

34 

8,6     - 

35 

0,4     - 

36 

8,6   "- 

37 

0,4     - 

38 

8,6     - 

39 

0,4     - 

40 

8,6     - 

41 

0,4    - 

42 

8,6     - 

43 

0,4     - 

44 

8,6     - 

• 

Versu 

ch    V. 

Zahl  der 
Zdckang. 

Zackungsgrösse 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zahl  der 
Zackang. 

Zackungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerreo. 

1 

0,2  Mm. 

2      . 

0,6  Mm, 

3 

0,2      - 

4 

0,2     - 

5 

0,2      - 

6 

0,3     - 

7 

0,3     - 

8 

0,3     - 

9 

0,2     - 

10 

0,2     - 

11 

0,1     - 

12 

0,2      - 

13 

0,2     - 

14 

0,2      - 

15 

0,2     - 

16 

0,2     - 

17 

0,2     - 

18 

0,2     - 

Während  bisher  der  Abstand  derElectrodenpaare  =  25  Mm. 
gewesen  war,  machte  ich  denselben  jetzt  durch  Verschiebung 
der  Beizelectroden  =»  5  Mm.  und  setzte  dann  den  Versuch  fort: 


der  Erregbarkeit  vor  dem  aufsteigenden  Strome. 
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Zahl  der 

Zackongsgrösse 

Zahl   der 

ZuckungsgrÖBse 

Zneknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuoknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

19 

0,2  Mm. 

20 

6,2  Mm. 

21 

0,1      - 

22 

6,8     - 

23 

0,5     - 

24 

7,9     - 

25 

0,5     - 

26 

8,1      - 

27 

0,5     - 

28 

8,1      - 

29 

0,2     - 

30 

8,2     - 

31 

0,5     - 

32 

8,3     - 

33 

0,5     - 

34 

8,3     - 

35 

0,5     - 

36 

8,6     - 

37 

0,5      - 

38 

8,5     - 

39 

0,5     - 

40 

8,5     - 

U 

0,5     - 

42 

8,5     - 

34 

0,0     - 

44 

8,5     - 

45 

0,0     - 

46 

8,5     - 

Diese  Beispiele,  deren  ich  noch  mehr  besitze,  durften 
genügen,  um  abermals  unser  Gesetz  darzuthun.  Die  Discus- 
sion  der  Controlversuche  übergehe  ich,  da  hier  dasselbe  ge- 
sagt werden  müsste,  was  bereits  vorher  weitläufig  auseinander- 
gesetzt worden  ist. 


5.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  des' 
aufsteigenden  extrapolaren  Eatelectrotonus  von 
der  Entfernung  der  negativen  Electrode  mit  Hülfe 
der  Methode  der  Verschiebung  der  dem  polarisi- 
renden    Strome    angehörenden    Electroden. 

Wenn  man  von  der  bis  jetzt  aller wärts  anerkannten  Vor- 
aussetzung ausgeht,  dass  die  inneren  Zustände  der  Nerven 
stets  dieselben  bleiben,  mag  man  einen  mehr  peripherischen^ 
oder  mehr  centralen  Theil  derselben  Paser  untersuchen,  so 
wird  uns  hierdurch  offenbar  eine  sehr  elegante  Methode  ge- 
boten, um  die  Zu-  oder  Abnahme  der.  Starke  des  Eatelectro- 
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tonus  darzuthun,  wie  dieselbe  durch  die  Nähe  oder  Feme 
der  intrapolaren  Strecke  bedingt  wird.  Denn  wir  brauchen 
nur  den  polarisirenden  Strom  einmal  nah  und  einmal  fem 
▼on  dem  Reize  den  Nerven  dnrohfliessen  zu  lassen,  um  die 
Zuckungszuwächse,  die  durch  Reizung  an  stets  derselben  Stelle 
ausgelöst  werden,  in  beiden  Fällen  mit  einander  zu  vergleichen. 
Ich  bin  nun  allerdings  —  und  das  muss  hier  hervorgehoben 
werden  —  der  Ansicht,  dass  die  inneren  Zustände  der  Nerven 
von  Querschnitt  zu  Querschnitt  stets  variiren,  oder  mit  anderen 
Worten,  dass  der  Nerv  von  seiner  Ausbreitung  bis  zum  Central- 
organ  hin  sich  in  seinen  Molecularzuständen  stetig  ändere. 
Leider  ist  eine  dies  erweisende  Untersuchung  von  mir  noch 
nicht  hinreichend  abgeschlossen,  sodass  dieselbe  hier  nicht 
abgehandelt  werden  konnte.  Aus  diesen  Gründen  nun  kann 
aber  der  Methode,  welche  wir  nunmehr  angreifen,  der  Vor- 
wurf gemacht  werden,  dass  sie  in  strengem  Sinne  nicht  be- 
weisend sei,  weil  ja  möglicherweise  die  Stärke  des  durch 
denselben  Strom  von  verschiedenen  Stellen  aus  hervorgebrach- 
ten Electrotonus  der  Nerven  verschieden  sei.  In  diesem  Falle 
könnte  ja  die  auf  den  Nerven  als  Abscisse  bezogene  Gurve 
der  Zuckungszuwächse  eine  der  Abscisse  parallele  Gerade 
darstellen,  und  der  dem  Reize  nähere  polarisirende  Strom 
doch  einen  anderen  Zuwachs  bedingen  als  der  entferntere« 
Das  Schlimmste  an  diesem  Einwände  ist  nun,  dass  ihm  etwas 
Wahres  zu  Grunde  liegt,  das  mich  seiner  Zeit  nicht  wenig 
in  Erstaunen  gesetzt  hat.  Als  ich  nämlich  nach  dieser  jetzt 
besprochenen  Methode  zu  experimentiren  begann,  den  Elec- 
trodenabstand  ^  25  Mm.  gesetzt  hatte,  während  der  constante 
aufsteigende  Strom  unmittelbar,  wie  bisher,  durch  eine  tiefere 
Stelle  des  Nervus  ischiadicus  floss  und  ihm,  laut  Aussage  des 
Multiplicators,  dieselbe  Stärke  wie  sonst  zukam,  verschob  ich 
sodann  das  Electrodenpaar  des  polarisirenden  Stromes  gegen 
das  reizende,  sodass  ihr  gegenseitiger  Abstand  nun  »  5  Mm. 
wurde.  Aber  wie  erstaunte  ich,  als  auch  jetzt  keine  deutliche 
Verstärkung  der  Zuckung  auftreten  wollte.  Gleichwohl  be- 
zeugte der  Multiplicator,  dass  der  Stromstärke  die  alte  Grösse 
zukomme.    Bisher  war  jedesmal  bei  dem  Abstände  der  £leo- 
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trodenpaare  von  5 — 10  Mm.  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit 
in  8o  auffallender  Weise  so  unfehlbar  sicher,  so  ganz  aus- 
nahmslos in  fast  zahllosen  Versuchen  aufgetreten.  Jetzt  plötz- 
lich scheint  derselbe  Versuch  zu  versagen.  Der  einzige  Unter- 
schied, der  den  jetzigen  Versuch  von  den  frühereu  unterscheidet, 
besteht  darin,  dass  der  polarisirende  Strom  nunmehr  durch 
eine  Stelle  fliesst,  welche  etwa  dem  Abgange  der  Oberschenkel- 
äste entspricht;  der  reizende  Strom  durchfliesst  zwar  auch  den 
plexus  sacralis,  man  vermag  aber  auch  von  hier  den  Zuckungs- 
Zuwachs  zu  beobachten,  wenn  man  nur  dem  polarisirenden 
Strome  die  ausreichende  Stärke  giebt  und  ihn  unterhalb  des 
Abganges  der  Oberschenkeläste  auf  den  Nervus  ischiadicus 
einwirken  lässt.  Man  kann  sich  wohl  denken,  dass  ich  anfangs 
an  die  sonderbare  Ausnahme  nicht  glauben  wollte,  alles  Mögliche 
revidirte,  was  sich  auf  die  Anordnung  des  Versuches  bezog; 
aber  ich  brauchte  ja  nur  den  Nerven  um  einige  Millimeter  auf 
den  Electroden  des  Constanten  Stromes  zu  verschieben  — 
augenblicklich  war  die  mächtige  Wirkung  des  Stromes  vne- 
der  vorhanden.  Nichts  zeigt  wohl  schöner  und  evidenter, 
dass  vnr  es  hier  nicht  mit  einem  Spiel  von  Täuschungen 
bisher  zu  thun  hatten,  dem  die  erhaltenen  Resultate  zuge- 
schrieben werden  könnten.  Mehremal  habe  ich  nun  femer 
diesen  negativen  Versuch  mit  gleichem  Erfolge  wiederholt» 
Hierauf  aber  richtete  ich  naturlich  meine  Aufmerksamkeit 
darauf,  ob  vielleicht  der  ganze  Nerv  über  dem  Abgange  der 
Oberschenkeläste  unzugänglich  sei  jener  electrotonisirenden 
Wirkung  des  Stromes.  Das  ist  indessen  nicht  der  Fall,  son- 
dern sobald  man  jene  Stelle  am  Abgange  der  Oberschenkel- 
äste passirt  hat,  beginnt  auch  wieder  die  Wirkung  des  Stro- 
mes hervorzutreten^  zwar  scheint  dieselbe  gewöhnlich  nicht 
so  stark,  als  wenn  der  Strom  tiefer  durch  den  Ischiadicus 
fliesst,  ist  aber  gleichwohl  vollkommen  deutlich.  Wenn  ich 
nun  jene  wunderbare  Thatsache  immer  und  immer  wieder 
überlegte,  der  zufolge  eine  gegebene  Stelle  des  Nerven  un- 
empfänglich sein  soll  für  den  electrotonischen  Zustand,  so 
wäre  ich  freilich  geneigt  gewesen  zu  glauben,  dass  ich  hier^ 
irgend  einem  Irrthume  verfallen  sei,  wenn  nicht  jene  Stelle 
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eben  immer  eine  bestimmte  anatomische  Lage  am  Ischiadicus 
gehabt  hätte  und  sonderbarer  Weise  femer  mit  derjenigen 
zusammenzufallen  schien,  wo  meine  Curven  der  Erregbarkeit 
so  oft  eine  gegen  die  Abscisse  gekehrte  Knickung  dargeboten 
hatten.  Ferner  aber  musste  mir  naturlich  nun  jene  ebenso 
räthselhafte  Bemerkung  du  Bois-Reymond's  auffallen,  wel- 
cher angiebt,  dass  der  Nerv  unter  Umstanden  versage,  indem 
trotz  des  erregenden  Stromes  die  electrotonischen  Phasen  am 
Multiplicator  nicht  erscheinen.  Auch  du  Bois-Reymond 
kannte  keine  der  näheren  Bedingungen,  von  welchen  diese 
Erscheinungen  abhängen,  und  schreibt  sie  eigenthümlichen 
Anwandlungen  zu,  welche  der  Nerv  zu  Zeiten  erfahren  kann. 
Man  glaube  nicht,  dass  hier  vielleicht  die  angewandten  Strom- 
starken zufällig  zu  schwach  waren;  denn  der  Multiplicator 
controlirte  ja  ihre  Grösse.  Ausserdem  mache  ich  mich  an- 
heischig und  habe  dies  oft  genug  gethan,  mit  einem  50  mal 
schwächeren  polarisirenden  Strome  an  den  tieferen  Theilen 
des  Nervus  ischiadicus  und  bei  jedem  Präparate  den  Kat- 
electrotonus  zu  demonstriren.  Hier  an  diesen  tieferen  Theilen 
habe  ich  niemals  solche  „Anwandlungen^  wahrgenommen, 
sondern  nur  an  jener  Stelle.  Was  aber  mein  Befremden  noch 
mehr  vermehrte,  war,  dass  ich  später,  als  ich  genauer  jene 
ausgezeichnete  Stelle  untersuchen  wollte,  die  Erscheinung 
nicht  mehr  deutlich  darzustellen  vermochte,  weshalb  ich  sie 
vor  der  Hand  auf  sich  beruhen  lassen  musste.  Wer  mir  einen 
Vorwurf  daraus  machen  will,  Thatsachen  von  solcher  Bedeu- 
tung nicht  mit  allen  Anstrengungen  weiter  verfolgt  zu  haben, 
der  vergisst,  welche  unsägliche  Arbeit  in  diesem  Werke  nieder- 
gelegt ist,  in  welchem  es  mir  vorerst  darauf  ankommen  musste, 
den  allgemeinen  fundamentalen  Principien*  des  Gebietes  eine 
sichere  Basis  zu  schaffen.  Später  wird  es  dann  nicht  mehr  so 
schwer  sein,  solchen  Einzelheiten,  welche  gleichwohl  von  der 
tiefsten  Wichtigkeit  sein  können,  genauer  nachzugehen. 

Freilich  scheint  es  nun,  als  ob  die  von  uns  vorge- 
schlagene Methode  zu  keinem  strengen  Resultate  zu  fahren 
vermöchte.  Soll  diese  Methode  allein  für  sich  die  Abnahme 
des   katelectrotonischen  Zuwachses  mit  der  Entfernung  von 
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der  negativen  Electrode  darthnn,  so  wird  sie  freilich  den  Be- 
weis schuldig  bleiben  mnssen.  Wenn  wir  aber  die  Resultate 
der  vorigen  Versuche  anwenden,  so  vermag  auch  sie  beizu- 
tragen, unser  Gesetz  noch  femer  zu  bestätigen.  Ich  wählte 
gewöhnlich  zur  Anlegung  derEloctroden  des  constanten  Stromes 
zwei  Stellen,  welche  unter  dem  Abgange  der  Oberschenkeläste 
gelegen  waren  und  möglichst  weit  vop  einander  abstanden. 
Es  ist  deshalb  vortheilhaft,  sich  zu  diesen  Versuchen  möglichst 
grosse  Frösche  zu  verschaffen,  was  ja  in  unserer  Gegend  nicht 
mit  besonderen  Schwierigkeiten  verknüpft  ist.  Wenn  wir  dann 
von  der  fernen  polarisirten  Strecke  aus  keine  Veränderung 
der  Erregbarkeit  mehr  hervorzubringen  vermögen,  während 
dies  von  der  nahen  aus  sehr  leicht  und  kräftig  geschieht,  so 
kann  man  dies  nicht  daraus  ableiten,  dass  jene  ferne  Stelle 
eine  für  den  electrotonischen  Zustand  unempfängliche  sei. 
Denn  es  ist  dieselbe  Stelle,  an  welcher  wir  vorher  den  grösst- 
möglichen  Zuckungszuwachs  hervorbrachten,  wenn  der  Reiz 
nur  der  intrapolaren  Strecke  möglichst  nahe  angebracht  wor- 
den war.  Ausserdem  habe  ich  das  nahe  Electrodenpaar 
auch  über  dem  Abgange  der  Oberschenkeläste  angelegt  und 
dennoch  das  Gesetz  bestätigen  können,  obschon  hier  der  Nerv 
im  Allgemeinen  eine  geringere  Empfänglichkeit  für  den  Elec- 
trotonus  hat.  Somit  scheint  mir  denn  auch  diese  Methode 
zulässig  sein  zu  dürfen. 

Versuch. 

Der  Abstand  der   Electrodenpaare   betrug  25  Mm.     Die 
Reizelectroden  liegen  dem  plexus  sacralis  an. 


Zahl   der 
Znckang. 


Zacknngsgrosse 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 


Zahl  der 
Zuckung. 


Zuckungsgrösse 

bei   polarisirten 

Nerven. 


1 

3^ 
5 

7 


0,3  Mm. 

0,4  - 

0,2  - 

0,2  - 


2 
4 
6 
8 
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5,6  Mm. 

3.4  - 

2.5  - 
4,9     - 

15 
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Zahl  der 

Grögge  der  Zaekung 

Zahl  der 

Grögge  der  Zackang 

Zacknng. 

bei  nicht  polari- 
girten  Nerren. 

Zackang. 

bei  polarigirten 
Nerven. 

9 

0,5  Mm. 

10 

4,7  Mm. 

11 

0,2    - 

12 

4,7     - 

13 

0,5    - 

14 

5,2     - 

Nunmehr  mache  ich  durch  Verschiebung  der  Electroden 

des  coDStanten  Stromes  den  Abstand  der  Electrodenpaare  = 

8  Mm.  und  setzte  den  Yersnch  fort: 

15 

0,5  Mm. 

16 

9,1  Mm. 

17 

0,4     - 

18 

9,0     - 

19 

0,4     - 

20 

9,2     - 

21 

0,5     - 

22 

9,2     - 

23 

0,4     - 

24 

9,2     - 

25 

0,4     - 

26 

9,2     - 

27 

0,5     - 

28 

9,2     - 

29 

0,1     - 

30 

9,2     - 

Darauf  wurde  abermals  der  Abstand  =£  25  Mm.  geselzt: 

31 

0,5  Mm. 

32 

3,8  Mm. 

33 

0,4     - 

34 

0,4     - 

35 

0,4     - 

36 

1,0     - 

87 

0,6     - 

38 

1,4     - 

39 

0,8     - 

40 

0,9     - 

Hierauf  wurde   abermals  der  Abstand  wieder  =:  8  Mim. 

gemacht : 

41 

0,5  Mm 

42 

8,4  Mm. 

43 

0,6     - 

44 

8,1     - 

45 

0,5     - 

46 

8,5     - 

47 

0,5     - 

48 

7,7      - 

49 

0,5     - 

50 

7,0     - 

51 

0,4     - 

52 

6,8     - 

Wir  sind  somit  auch  durch  diese  Methode  zu  demselben 
Gesetze  geführt  worden. 
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Endlich  aber  wenden  wir  uns  nun   zur  Darlegung  des- 
selben Gesetzes  mit  Hülfe  einer  neuen  Methode. 


6.    Nachweisung    der   Abhängigkeit  der  Stärke   des 

aufsteigenden    extrapolaren    Katelectrotonus    von 

der  Entfernung  der  negativen  Electrode   mit  Hülfe 

der  Methode  der  chemischen  Reizung. 

Es  war  unzweifelhaft  wünschenswerth,  den  Nachweis  für 
unser  Gesetz  auch  mit  Hülfe  chemischer  Reizung  zu  führen, 
ttmsomehr,  als  bei  dieser  eine  ganze  Reihe  von  Bedenken 
fortfallen,  welche  man  gegen  die  mit  electrischer  Reizung 
ausgeführten  Versuche  geltend  machen  könnte.  Hier  kann 
von  Stromesschleifen,  welche  von  dem  polarisirenden  in  den 
reizenden  Stromkreis  einbrechen,  keine  Rede  mehr  sein;  hier 
fallen  alle  Bedenken  fort,  welche  darauf  hinzielen,  die  Un- 
gleichheit der  electrischen  Reizung  als  Ursache  der  unglei- 
chen Zuckungen  anzusprechen,  wegen  der  Einmischung  der 
vom  Electrotonus  herrührenden  Ströme.  Zum  Glücke  nun 
ist  es  mir  gelungen,  die  Methode  chemischer  Reizung  so  her- 
zustellen, dass  ihre  Resultate  an  Schärfe  nichts  zu  wünschen 
übrig  lassen,  selbst  hier,  wo  es  sich  um  mehr  handelt,  als 
om  den  blossen  Nachweis  des  Vorhandenseins  des  aufsteigen- 
den Katelectrotonus. 

Das  nächste,  was  ich  nun  vornahm,  bestand  darin,  noch- 
mals einfach  durch  zahlreiche  Versuche  die  Erhöhung  der 
Erregbarkeit  mit  Hülfe  der  Reizung  durch  concentrirte  Koch- 
salzlösung darzuthun,  während  der  Abstand  des  Tropfens 
von  den  Electroden  des  Constanten  Stromes  variirt  wurde. 
Diese  Methode  entspricht  also  genau  der  der  Mittelwerthe 
und  kann  durch  keine  andere  ersetzt  werden,  weil  wir  an  ein 
und  demselben  Schenkel  die  chemische  Reizung  nicht  will- 
kürlich nach  einander  auf  verschiedenen  Strecken  des  Nerven 
anwenden  können. 

Der  Versuch  wurde  nun  folgendermaassen  angestellt. 
Das  Electrodenpaar  des  constanten  Stromes  liegt  wieder  dem 
Nervus  ischiadicus   unmittelbar  über  dem  Musculus  gastro- 

15* 


228  Untersuchang.    Abschn.  Ü.    UntersocLung  der  Veranderang 

knemius  an,  sodass  die  positive  Electrode  von  dem  Ansätze 
desselben  um  5  —  8  Mm.  absteht.  Wenn  nun  die  Aetzung 
mit  Hülfe  des  chemischen  Reizes  so  angestellt  wird,  dass 
derselbe  von  der  negativen  Electrode  um  etwa  5  —  6  Mm. 
entfernt  ist,  so  tritt,  wie  wir  bereits  oben  auseinandergesetzt 
haben,  unfehlbar  ein  ganz  gewaltiger  Tetanus  ein,  wenn  der 
Strom  in  aufsteigender  Richtung  nach  etwa  5  —  8  Minuten 
geschlossen  wird,  obwohl  vor  Schliessung  des  Stromes,  die- 
selbe Reizung  ohne  jede  sichtbare  Wirkung  war,  und  derselbe 
Strom  in  absteigender  Richtung  ebenfalls  ohne  Reaction  von 
Seiten  des  Muskels  ertragen  wird.  Dieses  Resultat  ist  ganz 
unfehlbar  und  durchaus  ausnahmslos.  Macht  man  aber  den 
Abstand  der  negativen  Electrode  von  der  geätzten  Stelle 
gleich  10  Mm.,  wobei  nämlich  diese  Nervenlänge  als  von  der 
Aetzung  nicht  berührt  betrachtet  wird,  so  wird  nun  öfter 
nach  5 — 10  Minuten  eine  geringe  Erregung  des  Muskels  be- 
reits durch  die  Kochsalzlösung  ohne  Beihülfe  des  Stromes 
zu  Stande  kommen,  d.  h.  es  werden  nun  einzelne  schwache 
Zuckungen  am  Muskel  bemerkbar  in  Uebereinstimmung  mit 
dem  von  mir  aufgestellten  Gesetze  über  die  Zunahme  der 
Stärke  der  Reizung  mit  der  Länge  der  leitenden  Strecke. 
Schliesst  man  nun  bei  einer  solchen  Anordnung  des  Versu- 
ches die  Kette,  während  dem  Strome  die  frühere  Stärke  zu- 
kommt, in  derselben  Zeit  nach  Application  des  Kochsalz- 
tropfens, so  ist  jene  gewaltige  Wirkung  desselben,  welche 
den  Muskel  in  den  mächtigsten  Tetanus  verfallen  liess,  nicht 
mehr  vorhanden.  Es  lässt  sich  zwar  gewöhnlich  die  Erhö- 
hung der  Erregbarkeit  nachweisen.  Denn  wenn  kein  Tetanus 
vorhanden  ist,  erscheint  ein  solcher,  wenn  auch  von  äusser- 
ster  Schwäche.  Ist  ein  solcher  bereits  zu  bemerken,  so  wird 
er  um  ein  Geringes  durch  die  Schliessung  des  aufsteigenden 
Stromes  verstärkt.  Wählt  man  aber  eine  Distanz  für  den 
Abstand  der  Aetzung  von  der  intrapolaren  Strecke,  welche 
20  Mm.  überschreitet,  so  hat  bei  der  gewählten  Stromstärke 
nunmehr  alle  Wirkung  derselben  aufgehört  und  lässt  sich  zu 
keiner  Zeit  nach  Application  der  Lösung  demonstriren.  Hierdurch 
wird  abermals  der  Beweis  geliefert,  dass  wir  das  Weiterkriecheu 
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der  Lösung  durch  Diffusion  nicht  zu  befürchten  haben,  wo 
es  sich  um  iocale  Reizung  innerhalb  gewisser  grösserer  Strck- 
ken  handelt. 

Igls  ist  also  auch  mit  Hülfe  der  chemischen  Beizung 
nunmehr  der  Beweis  der  Abnahme  jenes  veränderten  Molecu«- 
larzustandes  mit  seiner  Entfernung  von  der  negativen  Elec- 
trode  nach  meiner  Methode  der  Mittelwerthe  gestellt  worden. 

Wenden  wir  uns  deshalb  nunmehr  zur  Nachweisung  des- 
selben Gesetzes  nach  der  andern  hier  noch  möglichen  Me- 
thode, bei  welcher  nicht  die  gereizte  Stelle  ihren  Abstand  von 
der  intrapolaren  ändert,  sondern  die  letztere  jener  bald  ge- 
nähert, bald  von  ihr  entfernt  wird.  Wir  haben  diese  Methode 
bereits  bei  der  electrischen  Reizung  angewandt  und  dort 
auch  bereits  diejenigen  Punkte  discutirt,  welche  gegen  ihre 
Zulässigkeit  sprechen  könnten.  Hier  sind  diese  Bedenken 
um  so  unangenehmer,  als  sie  eine  Methode  behaften,  deren 
Ergebnisse  sonst  zu  äusserst  schlafenden  und  bestimmten  Re- 
sultaten an  sich  fahren.  Ich  habe  mir  deshalb  ganz  besondere 
Muhe  genommen,  hier  durch  zahlreiche  Controlversuche  jene 
soeben  angeregten  Bedenken  zu  widerlegen.  Dieselben  fuss- 
ten  bekanntlich  auf  der  Voraussetzung,  dass  die  Stärke  des 
erregten  Electrotonus  ceteris  paribus  von  dem  bestimmten 
anatomischen  Orte  abzuhängen  scheint,  von  welchem  aus  der- 
selbe eingeleitet  wird,  weshalb  also  mit  der  Annäherung  der 
intrapolaren  Strecke  an  die  erregte  und  die  hiermit  herbei- 
geführte Steigerung  der  Wirkung  des  constanten  Stromes 
nicht  so  unmittelbar,  wie  man  es  wünschen  möchte,  darauf 
geschlossen  werden  kann,  dass  jene  Vermehrung  der  Stro- 
meswirkung in  der  That  in  seiner  Annäherung  und  in  nur 
dieser  begründet  sei. 

Abermals  wende  ich  mich  deshalb  zunächst  zu  einer  der 
Methode  der  Mittelwerthe  ähnlichen  oder  gleichen,  welche 
dahin  abzielt,  auszumitteln,  welches  Gesetz  jene  Abhängigkeit 
der  Stärke  des  Electrotonus  von  dem  anatomischen  Orte  der 
Nervenfaser  beherrschen  möge.  Während  also  der  Abstand 
der  gereizten  Stelle  von  der  intrapolaren  stets  5 — 7  Mm.  be- 
trug,  wurde    in    den   verschiedenen    Versuchsreihen   nur   die 
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Entfernong  des  Stromes  vom  Muskel  variirt,  welche  ich 
einmal  =  7  Mm.,  dann  =  27—30  Mm.  und  endlich  =  40 — 
45  Mm.  setzte.  Bei  den  Abstanden  von  7  Mm.  und  20  Mm. 
trat  unfehlbar  in  allen  Versuchen  der  kräftigste  Tetanus  ein. 
Bei  denjenigen  aber  von  40 — 45  Mm.  versagte  die  Wirkung 
einigemal  und  war  im  Allgemeinen  nicht  mit  solcher  Scharfe, 
mit  solcher  nie  fehlenden  Energie  ausgesprochen,  wie  bei 
jenen  dem  Muskel  näheren  Abständen.  Ob  diese  geringere 
Stärke  der  "Wirkungen  in  der  wegen  Zunahme  des  Quer- 
schnittes herbeigeführten  Abnahme  der  Stromesdichte  ihren 
Grund  habe,  oder  in  dem  raschen  Absterben  des  Nerven  von 
dem  blossliegenden  Querschnitte  aus,  oder  in  einem  andern 
Umstände,  weiss  ich  nicht  recht  zu  sagen.  Wahrscheinlich 
ist  es  mir,  dass  die  beiden  ersten  scheinbar  so  einladenden, 
so  natürlichen  Erklärungen  nicht  den  eigentlichen  Grund 
treffen.  Denn  was  den  ersten  betriffl;,  welcher  sich  auf  die 
Abnahme  der  Stromesdichte  bezieht,  so  muss  man  gegen  ihn 
einwenden,  dass  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit  von  den  tie- 
feren Stellen  des  Ischiadicus  aus  mit  viel  schwächeren  als 
den  angewandten  Strömen  noch  mit  ausserordentlicher  Kraft  her- 
vortrete. "Was  aber  das  Absterben  der  Nerven  vom  Querschnitte 
aus  anlangt,  so  kann  man  ja  einen  Querschnitt  über  der  ge- 
reizten Stelle  anlegen,  während  der  constante  Strom  eine  dem 
Musculus  gastroknemius  nahe  Stelle  durdifliesst.  Wenn  5 
Minuten  nach  der  Application  der  Lösung  verstrichen  sind, 
wird  jede  Schliessung  des  aufsteigenden  Stromes  den  mäch- 
tigsten Tetanus  hervorrufen.  Sei  dem  nun  wie  ihm  wolle  — 
jedenfalls  reicht  das  erhaltene  Resultat  aus,  um  den  gegen 
unsere  Methode  erhobenen  Bedenken  entgegentreten  zu  kön- 
nen. Denn  wir  appliciren  die  ätzende  Lösung  also  an  eine 
Stelle  des  plexus  sacralis  und  la^en  dann  den  constanten  Strom 
bald  in  unmittelbarer  Nähe  der  geätzten,  bald  in  grosser 
Feme  von  derselben  durch  den  Nerven  fliessen,  während  der 
Muskel  mit  der  Spitze  des  Myographions  auf  die  langsam 
vor  ihr  fort  bewegte  Glastafel  seine  Erhebungshöhe,  also  die 
Stärke    seines    Tetanus    aufschreibt.    Die   specielle   Methode 
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nun,  mit  Hülfe  deren  die  Versuche  ausgeführt  mirden,  war 
folgende. 

Dem  Nerven  N  (s.  unsere  Fig.  13)  werden  zwei  Eiweiss- 
electrodenpaare  ab  und  cd  angelegt,  deren  Distanz  bc  =  20  Mm, 
gesetzt  ist.  Die  positive  Electrode  a  ist  vom  Musculus  ga- 
strdcnemius  m  um  7  Mm.  entfernt.  Die  von  der  Electroden- 
vorrichtung  kommenden  Drähte  fahren  nun  nach  einem  Pohl- 
schen  Commutator  Ci,  aus  weldiem  das  Kreuz  ausgenommen 
worden  ist.  Es  fuhrt  also  die  Electrode  a  durch  den  Draht  a' 
zum  Quecksilbemäpfchen  a,  die  Electrode  b  aber  durch  den 
Draht  b'  zum  Quecksilbemäpfchen  ß.  Ferner  steht  die  posi- 
tive.  Electrode  c  durch  den  Draht  c^  mit  dem  Quecksilber- 
näpfchen y  in  leitender  Verbindung,  die  Electrode  d  durch 
den  Draht  d'  mit  dem  Näpfchen  <5.  Die  beiden  Pole  pip,  des 
Commutators  C^  stehen  nun  durch  die  Drähte  X|X,  mit  dem 
Commutator  C,  in  leitender  Verbindung,  und  zwar  X|  mit  der 
Ellemme  1,  x,  mit  der  Klemme  n.  In  die  Leitung  z,  ist  der 
Multiplicator  M  mit  ganzer  Länge  eingeschaltet.  Die  beiden 
Pole  «,9r,  des  PohPschen  CommutatorsC,  führen  nun  durch  die 
Drähte  Jijt  zu  den  Klemmen  p^p,  des  Bheochords  (PiP^pap«). 
Diese  Klemmen  p|  und  p,  stehen  nun  durch  die  Drähte  z^ 
und  z,  ausserdem  noch  direct  mit  der  Grove 'sehen  Kette  K 
in  leitender  Verbindung.  Innerhalb  der  Leitung  des  Drahtes  z, 
ist  eine  Unterbrechung  u,  angebracht,  die  innerhalb  Quecksilbers 
mit  amalgamirten  Hacken  wieder  geschlossen  werden  kann. 
Sobald  also  hier  offen  ist,  wird  in  keinem  der  Leitungsdrähte 
ein  Strom  sein.  Eine  zweite,  ahnlidbe  Unterbrechungsstelle  U| 
ist  in  der  Drahtleitung  X|  angebracht;  wenn  hier  nicht  ge- 
schlossen ist,  kann  durch  Nerv  und  Multiplicator  zwar  kein 
Strom  gehen,  obschon  nach  Schliessung  in  Z|  der  Bheochord 
durdiflossen  wird.     Beginnen  wu  nun  den  Versuch. 

Der  Kochsalztropfen  ist  bei  T  dem  Nerven  applioirt. 
Der  Abstand  dT  beträgt  5  Mm.  Wir  schliessen  den  Ketten- 
strom in  Z|  bei  n,  und  lassen  dann,  während  noch  x,  unter- 
brodien  ist,  den  noch  ruhenden  Muskel  die  Abscisse  ziehen. 
Nach  einiger  Zeit  beginnt  ein  erst  schwacher  Tetanus  loszu- 
brechen.   Nunmehr  geht  man  ans  Werk,  d.  h.  es  wird  wäh- 
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rend  der  Muskel  auf  die  langsam  bewegte  Flädie  zeichnet 
plötzlich  nun  auch  noch  bei  u^  geschlossen.  Der  Strom  er- 
giesst  sich  nun  durch  die  Strecke  ab  und  nur  durch  diese. 
Der  Weg,  den  er  hierbei  einschlägt,  ist  folgender:  er  kommt 
von  P  aus  der  Kette  K,  geht  über  u,  nach  p^  und  spaltet 
sich  hier  in  zwei  Anne,  von  welcheh  der  eine  nach  dem 
Experimentirkreise  geht  und  nachher  weiter  verfolgt  werden 
soll,  während  der  andere  durch  N  sofort  über  9^  zur  Kette 
zurückkehrt.  Der  Zweigstrom  aber,  welcher  aus  p,  entspringt, 
fliesst  nun  durch  den  Draht  y,  nach  dem  Pole  it,  des  Po  bi- 
schen Commntators  C,.  Liegt  die  Wippe  w,  des  Commu- 
tators  C2  nach  links,  so  tritt  der  Strom  sofort  durch  Klemme  n 
aus  und  geht  durch  den  Draht  x,  nach  dem  Pole  p^  des 
Commntators  C^.  Liegt  dessen  Wippe  w^  noch  rechts,  so 
ist  der  Kreis  cdy6  isolirt  von  den  Stromleitungen.  Es  tritt 
also  der  Strom  sofort  durch  Klemme  a  aus  dem  Commutator  C^ 
aus,  geht  durch  Draht  a^  nach  a  zum  Nerven,  verlässt  diesen 
bei  b  und  kehrt  durch  Draht  b^  zur  Klemme  ß  des  Commu* 
tators  Ci  zurück.  Von  Pol  pi  fliesst  der  Strom  nun  über 
U|  durch  Draht  x^  nach  der  Klemme  1  des  Commutators  C, 
und  verlässt  diesen  wieder  aus  Pol  «:,,  um  sich  dann  durch 
Draht  y,  zur  Klemme  p^  des  Rheochords  zu  begeben  und 
sich  dem  durch  den  Draht  z,  nach  der  Kette  zurückfliessen- 
den  Hauptstrome  beizugesellen.  Der  Erfolg  der  Schliessung 
dieses  Stromes  durch  die  Nervenstrecke  ab  ist  also,  dass  nur 
Schliessungszuckung  eintritt  und  kein  Tetanus.  Würde  aber 
bc  kleiner,  z.  B.  =  5  Mm.,  gesetzt  worden  sein,  so  wäre  ein 
schwacher  Tetanus  entstanden.  Um  nun  sofort  nachzuweisen, 
dass  dieser  Tetanus  nicht  in  einer  Inconstanz  des  Stromes 
oder  in  der  ihm  zukommenden  erregenden  Eigenschaft  seinen 
Grund  habe,  legen  wir  dann  die  Wippe  w,  des  Commutators  C, 
um.  Der  Strom  ist  augenblicklich  in  ab  umgekehrt,  fliesst 
also  absteigend.  Er  ruft  nunmehr  keinen  Tetanus  hervor, 
welcher  aber  augenblicklich  wieder  da  ist,  sobald  die  Wippe  w, 
abermals  nach  links  umgelegt  wird.  Wenn  nun,  während 
Wippe  Wa  nach  links  liegt,  plötzlich  Wippe  w,  vom  Com- 
mutator C|    nach   links   umgelegt  wird,   wodurch    sich   also 
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plötzlich  der  Strom  statt  durch  ab  durch  cd  ergiesst,  und 
zwar  in  aufsteigender  Richtung,  so  bricht  augenblicklich  ein 
heftiger  Tetanus  los.  Sobald  nun  Wippe  w,  nach  rechts  um- 
gelegt wird,  der  Strom  in  cd  also  absteigend  fliesst,  ver- 
schwindet der  Tetanus  sogleich,  welcher  ebenso  augenblicklich 
wieder  erscheint,  wenn  durch  abermalige  Umlagerung  der 
Wippe  W)  nach  links  der  Strom  aufsteigend  durch  Strecke  cd 
gefuhrt  wird.  Legt  man  dann  Wippe  w^  bald  rechts,  bald 
links  immer  bei  demselben  Versuche,  wodurch  also  der  Strom 
bald  durch  die  ferne,  bald  durch  die  nahe  Strecke  in  aufstei- 
gender Richtung  fliesst  —  Wippe  w^  liegt  nach  links  —  so 
wechselt  dem  entsprechend  schwacher  mit  starkem  Tetanus 
ab.  Um  dem  Leser  nun  eine  genaue  Vorstellung  von  der 
Grösse  der  Unterschiede  zu  geben,  verweisen  wir  zimächst 
auf  Fig.  10.  Hier  sieht  man  also  hohe  Gipfel  mit  niederen 
abwechseln.  Die  hohen  Gipfel  entsprechen  dem  Tetanus, 
welcher  von  der  nahen  Stelle  aus  hervorgebracht  wurde,  die 
niedrigen  demjenigen  der  entfernten.  Die  Distanz  bc  (s.  Fig.  13) 
war  bei  diesem  Versuche  s  4  Mm.  Die  Thäler  entsprechen  der- 
jenigen 2ieit,  wo  der  Muskel  zeichnete,  während  gar  kein  Strom 
floss  und  absolute  Muskelruhe  herrschte.  Die  Curve  ist  vom 
Kupferstecher  unmittelbar  nach  dem  Abklatsche  von  dem  Myo- 
graphien gestochen  worden,  sodass  jeder  Punkt  absolut  natur- 
getreu ist.  Man  sehe  ferner  noch  Fig.  11,  welche  etwas  com- 
plicirt  ist,  weil  bei  ihr  der  Versuch  in  naher  und  femer  Strecke 
sowohl  mit  dem  auf-  wie  mit  dem  absteigenden  Strome  an- 
gestellt wurde.  Der  Curventbeil  a,b|  entspricht  dem  Tetanus, 
welcher  von  od  (Fig.  13)  ausgelöst  wurde,  der  Curventheil  Cid^ 
demjenigen  nach  der  Oeffiiung  des  aufsteigenden  Stromes  bei 
U|  (Fig.  13),  wo  also  gar  kein  Strom  den  Nerven  durchfloss. 
Wippe  w,  wurde  nun  nach  rechts  gelegt  und  bei  Uj  wieder 
geschlossen,  wodurch  also  der  Muskel  einen  langen  Strich 
aufschreibt  bei  d|;  während  e,f  j  geschrieben  wird,  fliesst  also 
der  Strom  durch'  die  nahe  Strecke  in  absteigender  Richtung. 
Als  die  zeichnende  Spitze  bei  f|  angekommen  war,  wurden 
plötzlich  beide  Wippen  umgelegt,  w,  nach  rechts,  w^  nach 
links,  womit  denn  auch  ein  schwacher  Tetanus,  der  sehr  un- 
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statig  war,  entstand.  Bei  h^  unterbrach  ich  in  n^  wiederum, 
womit  die  Spitze  herabfiel,  weil  der  Tetanus  aufhörte.  Es 
entspricht  i^k^  also  wieder  der  Zeit,  wo  gar  kein  Strom  floss; 
k^li  aber  der  Zeit,  wo  durch  die  ferne  Strecke  der  Strom 
in  absteigender  Richtung  floss.  Hierauf  wurde  dieselbe  Reihen- 
folge wieder  von  yorn  bei  demselben  Versuche  angefangen. 

Man  sehe  endlich  noch  Fig.  12.  Der  Muskel  hat  bereits 
vor  Schliessung  des  Constanten  Stromes  etwas  Tetanus,  dem 
der  Curventheil  ab  entspricht.  Als  die  Spitze  bei  b  angekom- 
men war,  schloss  ich  den  Strom  durch  die  nahe  Strecke  zu 
aufsteigender  Richtung.  Dem  starken,  hierdurch  erzeugten 
Tetanus  entspricht  der  Cunrentheil  cd.  Plötzlich  legte  ich 
die  eine  Wippe  W|  um,  sodass  nun  der  Strom  durch  die  ferne 
Strecke  ging,  womit  auch  der  Tetanus  um  etwas  nachliess. 
Während  nun  langsam  die  Schreibtafel  yor  der  zeichnenden 
Spitze  verschoben  wurde,  liess  ich  den  Strom  bald  durch  die 
nahe,  bald  durch  die  ferne  Strecke  gehen,  womit  dem  entspre- 
chend, wie  man  sieht,  der  Tetanus  zu-  und  abnahm.  Als  die 
Spitze  bei  e  angekommen  war,  unterbrach  ich  den  Strom; 
die  Spitze  fällt  herab  und  zeichnet  nun  das  Curvenstiickchen  fg. 
Nun  schloss  ich  den  Strom  wieder  zu  absteigender  Kichtung 
durch  die  nahe  Strecke;  es  entstand  starke  Schliessungs- 
zuckung;  dann  war  der  Muskel  ganz  ruhig  und  zog  den 
Curventheil  gh.  Ich  unterbrach  bei  h  abermals  den  Strom; 
es  entsteht  Oeffnungszuckung;  dann  schreibt  der  Muskel, 
während  also  gar  kein  Strom  fliesst,  den  Curventheil  hL 
Dies  wird  nochmals  wiederholt.  Es  entspricht  ik  dem  Curven- 
theil, während  dessen  Zeichnung  der  Strom  durch  die  ferne 
Strecke  absteigend  floss;  kl  aber  demjenigen,  währenddessen 
wiederum  kein  Strom  vorhanden  war.  Als  die  Spitze  bei  1 
angekommen  wsu*,  schloss  ich  wiederum  den  Strom  in  auf- 
steigender Richtung  mit  erfolgendem  Tetanus  und  liess  den- 
selben dann  durch  Umlegen  der  Wippe  Wj  bald  durch  die 
nahe,  bald  durch  die  ferne  Strecke  gehen,  wodurch  der  Teta- 
nus bald  anschwillt,  bald  abnimmt,  wie  die  Figur  zeigt. 

Ehe  wir  diesen  Gegenstand  verlassen,  haben  wir  noch 
ein  Bedenken  zu  beseitigen,  welches  aus  der  möglidierweise 
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yerschiedenen  Stromesdichte  abgeleitet  werden  konnte,  die  in 
beiden  intrapolaren  Strecken  geherrscht  hat.  Dieser  Einwand 
hat  hier  ein  ganz  besonderes  Gewicht,  weil  ja  die  Electroden 
bei  constanter  Spannweite  nicht  am  Nerven  verschoben  wur- 
den ,  nm  eine  der  gereizten  Stellen  bald  niAie,  bald  ferne  zu 
polarisiren,  sondern  weil  wir  zwei  Electrodenpaare  von  glei- 
cher Spannweite  ein  für  allemal  dem  Nerven  angelegt  hatten. 
Da  nun  diese  Eiweisselectroden  sammt  den  mit  concentrirter 
Enpfervitriollosung  gefüllten  Heberröhren  einen  ganz  bedeu- 
tenden Widerstand  darbieten,  welcher  gegen  den  des  Nerven 
entschieden  in  Betracht  kommt,  so  lässt  sich  bereits  a  priori 
vermuthen,  dass  der  Widerstand  dieser  zur  Vermeidung  der 
galvanischen  Polarisation  eingeführten  Leitungen  bei  dem 
einen  Electrodenpaar  nicht  genau  so  sein  werde,  wie  bei 
dem  anderen.  Aus  diesem  Grunde  hat  man  vor  Beginn 
dieser  Versuche  erst  ganz  genau  zu  erforschen,  welchem 
der  beiden  Electrodenpaare  der  grössere  Widerstand  zu- 
komme. Nachdem  dies  ermittelt  ist,  ordnet  man  für  die 
anzustellenden  Versuche  die  Electrodenpaare  so,  dass  dem 
der  gereizten  Stelle  näheren  der  grössere  Widerstandswerth 
zukommt,  weil  wir  dann  aus  der  stärkeren  Wirkung  eines 
schwächeren  nahen  Stromes  und  der  schwächeren  eines  stär- 
keren entfernten  Stromes  a  fortiori  schliessen  diirfen,  dass 
es  die  Nähe  des  Stromes  ist,  die  seine  grössere  Wirksam- 
keit bedingt.  Hierbei  hat  man  aber  noch  Eines  zu  erwägen. 
Oft  nämlich  unterscheiden  sich  die  Widerstände  der  Elec- 
trodenpaare, da  sie  mit  äusserster  Sorgfalt  möglichst  con- 
gruent  hergestellt  wurden  und  aus  denselben  Flüssigkeiten 
gebildet  sind,  nur  sehr  wenig,  in  welchem  Falle  geringfügige 
Störungen  ausreichen,  das  Electrodenpaar  geringeren  Wider- 
standes zu  dem  grösseren  Widerstandes  zu  machen.  Es  ist 
deshalb  durchaus  nothwendig,  dass  man  am  Ende  eines  jeden 
einzelnen  Versuches  den  Strom  bald  durch  die  eine,  bald 
durch  die  andere  Strecke  durch  Umlegen  der  Wippe  w^  gehen 
lässt  und  für  jede  Lage  der  Wippe  dann  die  constante  Ab- 
lenkung der  Nadel  bestimmt.  Sobald  die  Nadel,  durch  den 
entfernten  Strom  abgelenkt,  sich  auf  einem  bestimmten  Theil- 
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grade  coostant  eingestellt  hat,  legt  man  mit  grosser  Geschwin- 
digkeit die  Wippe  W|  um,  fuhrt  also  den  Strom  durch  die 
nahe  Strecke.  Nur  wenn  die  Nadel  jetzt  um  ein  Geringes 
zurückweicht  und  auch  nachher  nicht  wieder  denselben  Grad 
constanter  Ablenkung  erreicht,  ist  der  Versuch  als  beweisend 
anzusehen.  Hier  bemerke  ich  indessen,  dass  bei  einigermaassen 
bedeutendem  Abstände  der  entfernten  Electroden  der  durch 
diese  fliessende  Strom  beträchtlich  starker  sein  kann,  ohne 
dass  darum  das  Gesetz  aufhört,  auf  das  Deutlichste  heraus- 
zutreten, was  natürlich  in  der  grossen  Steilheit  unserer  Cum 
begründet  sein  muss. 

So  scheint  es  mir  denn,  als  durften  wir  nunmehr  das 
von  mir  aufgestellte  Gesetz  als  ein  vollkommen  zweifelloses 
anerkennen,  demzufolge  die  Stärke  jenes  wunderbaren, 
▼eränderten  Zustandes,  welchen  der  aufsteigende 
Strom  Yor  sich  erzeugt,  mit  der  Entfernung  von 
der  negativcuEleotrode  rasch  abnimmt  und  schliess- 
lich verschwindet. 


Kapitel  III. 

UntersüchoDg  der  ibh&ngigkeit  des  aufsteigenden  extrapolarei 
Katelectrotonns  von  der  Stilrke  des  constanten  electrotonisirei- 

den  Stromes. 

Wie  ich  bereits  wiederholt  hervorgehoben  habe,  bietet 
die  Untersuchung  des  Zuckungszuwachses,  welcher  bei  Reizung 
einer  aufisteigend  katelectrotonisirten  Stelle  hervorgebracht  wird 
eigenthümliche  Schwierigkeiten.  Betrachtet  man  den  so  be- 
merkbaren Zuckungszuwachs  als  Function  der  Stromstärke, 
so  ersahen  wir  bereits  und  werde  dies  noch  genauer  darthun, 
dass  diese  Curve  bei  einem  gewissen  Stromwerthe  ein 
Maximum  hat  und  bei  einem  anderen  die  Abscisse  schneidet 
Wer  bärgt  uns  nun  dafür,  dass  unsere  fragliche  Curve  nicht 
mehrere    solcher   Maxima    habe,    ja    vielleicht   mehrmals  die 
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Abscisse  schneide,  weil  sie  gleichsam  eine  periodische  Func- 
tion darstellt?  Alle  bis  jetzt  angewandten  Methoden  sind 
offenbar  unvermögend,  dieser  Frage  nahe  zu  kommen,  weil 
man  sich  hierbei  jedes  messenden  Apparates  entachlagen  hat. 

Die  Methode,  deren  ich  mich  bei  diesen  Versuchen  be- 
diente, war  nun  folgende.  Die  Stromstärken  selbst  wollte  ich 
mit  Hülfe  des  Rheochords  abstufen,  indem  ich  so  den  Strom 
von  Null  in  infinitum  anschwellen  liess  und  dabei  stetig  den 
Znckungszuwachs  überwachte.  Gleichzeitig  aber  ist  es  noth- 
wendig,  den  Multiplicator  in  den  Kreis  eingeschaltet  zu  haben, 
um  ihn  fortwährend  als  Zeuge  der  gewählten  Stromstärken 
befragen  zu  können.  Als  Reizmittel  bedienen  wir  uns  hier 
fortwährend  des  Schliessungsinductionsschiages  in  aufsteigen- 
der Richtung;  derselbe  wird  durch  Schliessung  des  primären 
Kreises  mit  Hülfe  des  electro  -  magnetischen  Fallapparates 
hervorgebracht. 

Zunächst  nun  versuchte  ich,  ob  nicht  bereits  mit  Hülfe 
des  Nervenstromes  sich  die  Erregbarkeit  verändern  lasse;  in 
der  That  gelang  es,  ganz  entschieden  bereits  hierdurch  kat^ 
electrotonischen  Zustand  hervorzubringen,  wodurch  denn  dem 
Leser  der  Beweis  geliefert  ist,  dass  die  Methode,  welche  durch 
die  veränderte  Erregbarkeit  den  inneren  Molecularänderungen 
nachspürt,  vollkommen  an  Empfindlichkeit  und  Zuverlässigk^t 
dem  „grossen  Multiplicator  for  den  Nervenstrom '^  gewachsen  ist. 
Die  specielle  Ausführung  des  Versuches  geschah  nun  so,  dass 
dem  auf  seine  Erregbarkeit  zu  prüfenden,  horizontal  ausge- 
spannten Nervus  ischiadicus  ein  zweiter  Ischiadicus  mit  Quer* 
und  Längsschnitt  so  angelegt  wurde,  dass  der  Nervenstrom 
als  polarisirender  Strom  den  zu  untersuchenden  Ischiadicus 
in  einer  Länge  von  18  Mm.  durchfloss.  Um  den  Nervenstrom 
nun  abwechselnd  durch  den  Ischiadicus  schliessen  und  öfihen 
zu  können,  wurden  die  sich  berührenden  Längsschnitte  mit 
einer  mechanischen  Vorrichtung  einander  bald  sanft  genähert, 
sodass  sie  sich  berührten,  bald  von  einander  entfernt.  Das 
Resultat  des  Versuches  ist  folgendes: 
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Untersachang.    Absohn.  IL    Üntersnchang  der  Verindernng 


Versuch  L 

(Anwendung    des  Nervenstromes    in    aufsteigender    Richtung 

als  polarisirenden  Stromes.) 


Zahl  dar 

Zacknngsgrösse 

Zahl  der 

Zaeknng8grÖ8«e 

Zackang. 

bei  nicht  polsrisir- 
ten  Nerven. 

Zockang. 

bei  polarigirten 
Nerven. 

1 

1,2  Mm. 

2 

1,2  Mm. 

3 

1,2     - 

4 

1,3      - 

5 

1,5     - 

6 

2,7     - 

7 

1,3     - 

8 

3,0     - 

9 

1,6     - 

10 

2,5     - 

11 

1,5     - 

12 

3,1     - 

13 

1,5     - 

U 

3,2     - 

15 

1,6     - 

16 

2,6     - 

17 

1,5     - 

18 

3,1     - 

19 

1,5     - 

20 

3,2     - 

21 

1,5     - 

22 

2,5     - 

23 

1,5     - 

24 

1,7      - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  »  3g  Mm. 
Die  Versuchszeit  war  Anfang  December;  der  reizende  Strom 
ein  Schliessungsinductionsschlag.  Die  hierbei  nothwendigen 
Controlversuche  wurden  in  ähnlicher  Weise,  wie  vorher  bereits 
auseinandergesetzt  ist,  angestellt. 

Hierauf  wandte  ich  mich  nun  zunächst  zur  Untersuchung 
des  aufsteigenden  Katelectrotonus  mit  schwachen  Strömen. 
Zu  dem  Ende  wählte  ich  mir  bald  den  ein-,  bald  den  zwei- 
saitigen  Eisenrheochord,  welcher  mit  nur  1  Grove 'sehen 
Elemente  in  Verbindung  gesetzt  wurde. 

Ich  begann  nun  zunächst  mit  dem  einsaitigen  Eisen- 
rheochord und  vermochte  hier  zu  meinem  Erstaunen  die  Ver- 
änderung der  Erregbarkeit  noch  nachzuweisen,  wenn  die  zu 
den  thierischen  Theilen  angebrachte  Nebenschliessung  nicht 
mehr  als  2  Cm.  Eisendraht  von  0,3  Mm.  Dicke  betrug,  sage 
2  Cm.  Eisendraht.  Anfangs  glaubte  ich  deshalb,  dass  hier 
irgend  einirrthum  obwalte;  als  ich  indessen  der  metallischen 
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Nebenschliessung  den  Widerstandswerth  Null  ertheilte,  war 
auch  alle  Wirkung  auf  die  Erregbarkeit  verschwunden.  Der 
mit  doppelter  Länge  eingeschaltete  Mnltiplicator  zeigte  den 
bei  2  Cm.  Eisendraht-Nebenschliessung  die  thierischen  Theile 
durchfliessenden  Strom  eben  nur  noch  an  bei  schärfster  Auf- 
merksamkeit; ebenso  bringt  der  schwache  Strom  keine  Spur 
von  Zuckung  hervor.  Gleichwohl  aber  tritt  oberhalb  der  ne- 
gativen Eleetrode  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit  ganz  deut- 
lich zu  Tage.     Ich  gebe  zum  Beweise  folgende  Versuche : 


Versuch  11. 


T.nhl  der 

Zacknngsgrösse 

Zahl  der 

ZaeknngsgrÖBse 

Zaeknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerren. 

Zackang. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

1,5  Mm. 

2 

2,3  Mm. 

3 

1,7     - 

4 

3,1     - 

5 

1,8     - 

6 

3,2     - 

7 

1,5     - 

8 

2,5     - 

9 

1,7     - 

10 

2,9     - 

11 

1,8     - 

12 

2,3     - 

13 

1,8     - 

14 

3,1     - 

15 

1,5     - 

16 

3,1     - 

17 

1,5     - 

18 

3,1     - 

19 

1,3     - 

20 

2,5     - 

21 

1,6     - 

22 

2,5     - 

23 

1,6     - 

24 

2,5     - 

Lange  des  Musculus  gastroknemius  «  36  Mm.;  Länge 
der  metallischen  Nebenschliessung  des  Rheochords  =  2  Cm. 
Ablenkung  der  Multiplicatornadel  eine  kaum  bemerkbare  Spur. 
Abstand  der  Electrodenpaare  =  5  Mm.  Nach  der  hier  be- 
merkbar werdenden  Wirkung  zu  schliessen,  war  die  Stärke 
des  polarisirenden  Stromes  von  einerlei  Ordnung  mit  der  des 
rahenden  Nervenstromes,  wie  eine  Vergleichung  von  Versuch 
IL  mit  Versuch  I.  ergiebt. 
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Untersachang.    Abschn.  ü.    üntersuchaQg  der  Veranderang 


Versuch  IIL 


Zahl  der 

Znekangsgrösse 

Zahl  der 

Zacknng8grÖ8Be 

Zaokang. 

bei  nicht  poUrieir- 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarigirten 
Nerven. 

1 

1,9  Mm. 

2 

4,3  Mm. 

3 

1,9     - 

4 

4,3     - 

5 

1,9     - 

6 

4,3     - 

7 

0,8    - 

8 

3,1     - 

9 

0,8    - 

10 

3,1     - 

11 

0,8    - 

12 

2,0    - 

13 

0,8    - 

U 

3,0    - 

15 

0,8    - 

16 

3,6    - 

17 

0,8    - 

18 

3,5     - 

19 

0,8     - 

20 

3,0    - 

21 

0,8     - 

22 

0,8     - 

23 

0,8    - 

24 

0,7    - 

Länge  des  Musculus  gastroknemius  =  35  Mm.;  Länge 
der  metallischen  Nebenschliessung  des  Bheochords  =  4t  Cm. 
Ausschlag  der  Nadel  des  Multiplicators  eine  Spur. 

Indem  ich  nun  solche  Versuchsreihen  ferner  anstellte  für 
immer  grossere  Längen  der  Nebenschliessung  und  hierbei  stets 
um  5  Cm.  vorschritt,  zeigte  sich  immer  deutlicher  und  starker 
die  Zunahme  des  positiven  Zuwachses  vor  dem  aufsteigenden 
Strome.  Als  ich  bei  der  Länge  der  Nebenschliessung  von 
50  Cm.  angekommen  war,  wofür  der  Multiplicator  eine  Ab- 
Ißnkung  von  4°  ergab,  wählte  ich  den  zweisaitigen  Eisen- 
rh^ochord,  um  nun  etwas  geschwinder  vorzusohreiten.  Ver^ 
bunden  wurde  derselbe  mit  7  Grove 'sehen  Elementen.  Ich 
stellte  zuerst  die  Nadel  wieder  auf  5®  ein  und  beschloss  nun, 
immer  von  5  zu  5"  am  Multiplicator  mit  den  Stromstärken 
vorzurücken.  Die  neue  Einstellung  der  Stromstärke  geschah 
natürlich  inuner  an  dem  soeben  benutzten  Schenkel,  welcher 
darauf  fortgeworfen  wurde.  Als  ich  bei  der  Stromstärke  an* 
gelangt  war,  wo  die  constante  Ablenkung  des  Multiplicatore 
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25®  betrug,  war  der  Zuckungsza wachs  bereits  so  bedeutend, 
dass  er  dem  Maximum  der  Zuckung  gleich  kam,  da  ein 
Reiz,  dem  die  Zuckung  Null  entsprach,  sofort  das  Zuckungs- 
maximum gab,  wenn  unterhalb  ein  Strom  in  aufsteigender 
Richtung  von  bezeichneter  Grösse  geschlossen  wurde.  Von 
25*  ab  schritt  ich  nun  jedesmal  um  2^^  mit  der  Strom- 
stärke vor,  bis  ich  bei  50*  constanter  Ablenkung  angelangt 
war.  Auch  innerhalb  dieser  Breiten  trat  fortwährend  die 
erhöhte  Erregbarkeit  mit  ungeheurer  Stärke  ganz  unfehlbar 
jedesmal  auf.  Sobald  ich  50*  überschritten  hatte,  ging  ich 
nun  mit  der  Stromstärke  nur  um  1*  jedesmal  weiter.  So  blieb 
noch  fortwährend  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit,  bis  ich  auf 
62*  constanter  Ablenkung  gekommen  war;  hier  bemerkte  ich 
dann,  dass  auf  einmal  mein  Strom  nicht  mehr  recht  wirken 
wollte.  Es  war  zwar  noch  eine  Wirkung  vorhanden,  in  Folge 
deren  die  Erregbarkeit  erhöht  schien;  aber  diese  Wirkung 
erschien  so  schwach,  als  hätte  ich  einen  ganz  geringen  Strom 
nur  angewandt.  Endlich  gelangte  ich  bei  der  Stromstärke  an, 
der  die  constante  Ablenkung  von  70*  entsprach.  Die  Er- 
höhung der  Erregbarkeit  war  nicht  mehr  nachzu- 
weisen; starke  Reize,  welche  vor  Schliessung  des  Constanten 
aufsteigenden  Stromes  sehr  wirksam  waren,  hatten  nunmehr 
ihre  Wirkung  eingebüsst,  sobald  der  Strom  von  dieser  Stärke 
geschlossen  wurde.  Es  war  mir  nun  interessant,  den  Punkt 
zu  treffen,  wo  die  Curve  die  Abscisse  schneidet.  Ich  ver- 
kleinerte deshalb  die  jetzt  vorhandene  Nebenschliessung  von 
2  X  170  Cm.  Eisendraht  um  45  Cm.  und  hatte  denWerth  der 
Stromstarke,  welche  sich  wirkungslos  zeigte.  Als  ich  um  10  Cm. 
die  Nebenschliessung  noch  mehr  verkleinerte,  war  das  Zeichen 
des  Zuwachses  umgekehrt,  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit 
wieder  deutlich  vorhanden.  Ich  erlaube  mir,  diesen  Versuch 
noch  mitzutheilen. 


ffliC«r«  Dn  cOMttito  «leclriieli«  Siroa.  lg 
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Untersachang.    Absehn.  n.    Untersnchnng  der  Verandernng 


Versuch  IV. 
A.  Stromstarke,  bei  welcher  die  Ablenkung  70®  betrug: 


Zahl  der 
Zneknng. 

Zncknngsgrösse 

bei  niebt  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zneknng. 

Znokungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

3 
5 

7 
9 

5,9  Mm. 
6,8     - 
7,1     - 
7,5     - 
7,0     - 

2 
4 
6 
8 
10 

2,5  Mm. 
4,9     - 
3,5     - 
1,2     - 
1,4     - 

B.  Nunmehr  wird  die  Stromstärke  hergestellt,  der  die  Ablen- 
kung 67^"  entspricht  und  der  Versuch  fortgesetzt: 


11 

4,1  Mm. 

12 

4,2  Mm. 

13 

4,6     - 

14 

4,6     - 

15 

4,6     - 

16 

4,6     - 

17 

4,6     - 

18 

4,6     - 

C.  Sodann  wird  die  Stromstärke  abermals  geschwächt,  bis  die 
Ablenkung  65®  beträgt  und  wieder  der  Versuch  fortgesetzt: 


19 

1,5  Mm. 

20 

5,8  Mm. 

21 

1,5     - 

22 

5,6      - 

23 

1,5     - 

24 

3,5      - 

25 

1,5     - 

26 

2,4      - 

Die  Länge  des  Gastroknemius  betrug  35  Mm.  Der  Ab- 
stand der  Electrodenpaare,  wie  bei  allen  diesen  Versuchen  über 
den  Einfluss  der  Stromstärke,  =  5  Mm. 

Diejenige  Stromstärke,  bei  welcher  also  die 
Function  ihr  Zeichen  ändert,  ist  diejenige,  bei 
welcher  für  den  Widerstand  der  beschriebenen 
Vorrichtungen  die  metallische  Nebenschliessung 
des  zweisaitigen  Eisenrheochords  300  bis  350  Cm. 
beträgt.  Der  Draht  hatte,  wie  gesagt,  die  Dicke 
von  0,3  Mm.;  die  Zahl  der  kleinen  Grove'schen  £le- 
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mente  war  7.  Die  rauchende  Salpetersäure  war 
ganz  frisch  und  nicht  gemischt  mit  anderer.  Bei 
halber  Multiplicatorlänge  entsprach  diesem  Strome 
eine  Ablenkung  von   70^ 

Unterhalb  dieser  Stromstarke  haben  wir  aber  niemids 
eine  Ausnahme  von  dem  Gesetze  wahrgenommen,  dass  vor 
dem  au&teigenden  Strome  die  Erregbarkeit  erhöht  sei.  Wir 
können  demnach  jetzt  mit  aller  Bestimmtheit  behaupten,  dass, 
so  lange  die  Stromeswerthe  unter  jener  bestimmten  Grenze 
bleiben,  das  Zeichen  der  Function  niemals  wechselt;  denn  es 
wäre  unmöglich,  dass  uns  ein  solcher  Zeichenwechsel  bei 
unserer  Methode  hätte  entgangen  sein  können.  Ein  für  die  Be- 
stimmung des  Werthes  der  Stromstärke,  bei  welcher  die  Um- 
kehr des  Zeichens  stattfindet,  wichtiger  Umstand  ist  die  durch 
Modification  des  Nerven  erzeugte  Schwankung  dieses  Werthes. 
Wenn  man  nämlich  einen  stärkeren  Strom  auch  nur  einige 
Minuten  den  Nerven  durchfliessen  lässt  und  dann  abermals 
den  Werth  der  Stromstärke  bestimmt,  bei  welchem  die  Um- 
kehr des  Zeichens  der  Function  stattfindet,  so  wird  man  jetzt 
diesen  Werth  ausserordentlich  viel  kleiner  finden,  sodass  der 
Strom  also  durch  seinen  modificirenden  Einfluss  auf  den  Ner- 
ven jenen  Werth  fortwährend  herabzusetzen  strebt.  Wir  dürfen 
demnach  behaupten,  dass  der  von  uns  gefundene  Werth  um 
etwas  zu  klein  ist,  obschon  wir  stets  bei  der  Verfolgung  der 
Function  die  Regel  beobachteten,  für  jeden  neu  zu  untersu- 
chenden Stromeswerth  ein  frisches  Präparat  zu  nehmen,  falls 
nicht  das  Gegentheil  gerade  wünschenswerth  war. 

Die  Frage,  die  uns  aber  weiter  interessirt,  ist  die,  ob 
die  Function  nun,  nachdem  sie  ihr  Zeichen  gewechselt  hat, 
hierbei  bleibt,  oder  ob  bei  weiterer  Steigerung  der  Stromstärice 
noidimals  vielleicht  eine  Umkehr  stattfindet.  Um  dies  zu  er- 
fahren, wählte  ich  nun  den  grossen  Neusilberrheochord,  wel- 
cher mit  10  Grove 'sehen  Elementen  verbunden  wurde.  Um 
den  Multiplicator  nun  noch  als  Messapparat  gebrauchen  zu 
können,  brachte  ich  eine  Nebenschliessung  aus  Neusilberdraht 
zu  ihm  an,  nachdem  ich  zuvor  diejenige  Stromstärke  einge- 
stellt hatte,    bei   welcher    die  Function   ihr   Zeichen    ändert. 

16* 


844  üntersucliaDg.    Abschn.  II.    Untewncluing  der  Biregbarkeit 

Dieser  Strom  lenkte  die  Nadel  des  mit  der  Nebenschliessung 
verbundenen  Multiplicators  um  6®  ab.  Wiederum  schritt  ich 
hier  nun  erst  um  je  5®  bis  25  •  constanter  Ablenkung  vor, 
dann  um  2^*  u.  s.  f.,  bis  schliesslich  die  ganze  Rheochordlange 
auch  am  grossen  Rheochord  verbraucht  war.  Nunmehr  fliesst 
ein  Strom  durch  den  Nerven,  welcher  so  staik  ist,  dass  er 
denselben  äusserst  rasch  zerstört;  denn  er  ist  fast  eben  so 
gewaltig,  als  ob  die  metallische  Nebenschliessung  zu  ihm  gar 
nicht  angebracht  wäre,  wie  wir  oben  auseinandergesetzt  haben. 
Es  zeigte  sich  nun  bei  allen  diesen  Stromeswerthen,  welche 
über  dem  oben  bezeichneten  liegen,  dass  ausnahmslos  der 
Zuckungszuwachs  negativ  ist  und  bleibt.  Oder  mit  anderen 
Worten:  es  verharrt  mit  fortwährend  wachsender  Stromstaike, 
die  Function  fortwährend  unter  der  Abscisse,  sodass  also  ein 
Zeichenwechsel  nicht  mehr  stattfindet.  Die  Stärke  der  Wir- 
kung des  aufsteigenden  Stromes  in  Bezug  auf  die  Unterbre- 
chung der  Leitung  der  Reizung  nach  dem  Muskel  zu  ist 
ganz  ungeheuer;  denn  der  erregbarste  Nerv  beantwortet  Induc- 
tionsschläge,  welche  bereits  fühlbar  sind,  nicht  mehr,  sobald 
zwischen  ihm  und  dem  Muskel  ein  Strom  von  ausreichender 
Stärke  in  aufsteigender  Richtung  geschlossen  wird.  Ich  gebe 
endlich  noch  einige  Versuche,  durch  welche  die  Zunahme  des 
Katelectrotonus  demonstrirt  werden  soll,  so  lange  die  Strom- 
stärken sich  unter  einer  gewissen  Grenze  halten. 


Versuch  V. 

A.  Schwacher  Strom.     Constante  Ablenkung  der  Nadel  des 
Multiplicators  bei  halber  Länge  ohne  Nebenschliessung  ^  1^: 


Zahl  der 
Zaekang. 

Znckungsgrögse 

bei  nieht  polarigir- 

tea  Nerven. 

i 

Zahl  der 
Zuckang. 

ZaeknngsgrSM« 

b«i  polkrisirten 

Narren. 

1 
3 

5 

7 

0,7  Mm. 
0,6     - 
0,6     - 
0,6     - 

2 
4 
6 
8 

4,5  Mm. 
4,3      - 
3,9     - 
4,2     - 

der  Eiregbarkeit  vor  dem  Aufsteigenden  Strome. 
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B.  Stärkerer  Strom.  Constante  Ablenkung  «  25®.  Fortsetzung 
des  Versuches: 


Zahl  der 

Znckangsgröaee 

Zahl  der 

Zncknngggröaae 

Zuckung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Kerveo. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

9 

0,5  Mm. 

10 

6,7  Mm. 

11 

0,7     - 

12 

6,8     - 

13 

0,1     - 

14 

6,6     - 

15 

0,1     - 

16 

6,8     - 

17 

0,7     - 

18 

6,8     - 

19 

0,7     -. 

20 

6,8     - 

21 

0,7     - 

22 

6,8     - 

D. 


C.  Wieder  schwacher  Strom  mit  constanter  Ablenkung  von  1®. 
Fortsetzung  des  Versuches: 


23 

1,9  Mm. 

24 

2,9  Mm. 

25 

1,9     - 

26 

3,2     - 

27 

2,0     - 

28 

4,0     - 

29 

1,4     - 

30 

3,2     - 

Wieder  stärkerer  Strom  mit  constanter  Ablenkung  von  25*. 
Fortsetzung  des  Versuches: 


31 

1,3  Mm. 

32 

6,8  Mm. 

33 

1,4     - 

34 

6,5     - 

35 

1,3     - 

36 

6,6     - 

37 

1,3     - 

38 

6,6     - 

39 

1,3     - 

40 

6,7     - 

41 

0,4     - 

42 

6,3     - 

43 

0,4     - 

44 

6,5     - 

Länge  des  Musculus  gastroknemius  =  40  Mm. 

Endlich  gebe  ich  noch  einen  Versuch,  in  welchem  an 
demaelben  Präparate  zwei  Stromstärken  angewandt  werden, 
von  denen  die  eine  unter,  die  andere  über  jener  liegt,  bei 
weloher  die  Function  ihr  Zeichen  umkehrt 
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Untersachiing.    Abschn.  ü.    Untersnchang  der  Veranderang 


Versuch  VI. 

A.  Schwaclur  Strom.     Constante  Ablenkung   der  Nadel  des 
Museums multiplicators  mit  halber  Länge  =  38*: 


Zahl  der 

Zockungsgröss« 

Zahl   der 

ZnokaDgagrÖBM 

Zncknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zncknng. 

bei  polarisirten 
Neryen. 

1 

1,0  Mm. 

2 

6,6  Mm. 

3 

1,2     - 

4 

6,6     - 

5 

1,3     - 

6 

7,0     - 

7 

0,5     - 

8 

7,0     - 

9 

0,5     - 

10 

7,2     - 

11 

0,5     - 

12 

7,4     - 

13 

0,5     - 

14 

7,5     - 

15 

0,5     - 

16 

7,5     - 

17 

0,5     - 

18 

7,5     - 

19 

0,4     - 

20 

7,5     - 

B.  Starker  Strom.    Constante  Ablenkung 
des  Versuches: 


21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 


0,5  Mm. 

2,1  - 

3.1  - 
7,5  - 
7,5  - 
8,5  - 

8.5  - 

8.6  - 
8,3  - 

8.2  - 


22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
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0,0  Mm. 
0,0     - 


Länge  des  Musculus  gastroknemius  s=  38  Mm. 

Diese  Versuche  und  Betrachtungen  dürften  nun  ausreichen, 
um  das  Gesetz,  welches  die  Abhängigkeit  der  Stärke  des  extra- 
polaren  aufsteigenden  Katelectrotonus  von  der  Stärke  des  polar- 
risirenden  Stromes  bestimmt,  folgendermaassen  ausmspredien: 
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Der  bei  Reizung  oberhalb  eines  aufsteigenden 
Stromes  bemerkbare  Zuokungszuwachs  ist  anfangs 
positiv  und  wächst  mit  wachsender  Stromstärke 
bis  zu  einem  gewissen  Grade,  wo  er  ein  Maximum 
erreicht.  Er  nimmt  hierauf  mit  weiter  wachsender 
Urvariabeln  wieder  bis  zur  Abscisse  ab,  schneidet 
diese  und  wächst  dann  mit  umgekehrtem  Zeichen 
fortwährend,  sich  wahrscheinlich  schliesslich  ei- 
nem unbekannten  Werthe  asymptotisch  anschlies- 
send. 

Was  aber  die  Bedeutung  dieses  merkwürdigen  Gesetzes 
betrifil,  so  werde  ich  später  wahrscheinlich  machen,  dass 
vor  dem  aufsteigenden  Strome  die  Erregbarkeit  bei  jeder 
Stromstärke  erhöht  ist  und  bei  sehr  bedeutenden  nur  darum 
herabgesetzt  scheint,  weil  die  intrapolare  Strecke  durch  den 
Strom  unfähig  gemacht  wird,  die  Beizung  nach  dem  Muskel 
zu  fortzupflanzen,  was  bei  niederen  Stromstärken  nicht  der 
FaU  ist. 

Ehe  wir  indessen  dieses  Kapitel  verlassen,  wird  es  noch 
unsere  Aufgabe  sein,  den  Lauf  der  Function  mit  Hülfe  che- 
mischer Beizung  darzuthun.  Der  Versuch  bietet  nunmehr, 
nachdem  uns  die  Methoden  zur  Hand  sind,  keine  Schwierig- 
keiten. Wir  legen  das  Electrodenpaar  des  Constanten  Stromes 
dem  Nervus  ischiadicus  möglichst  tief  an  und  lassen  oberhalb 
desselben  den  Nerven  sich  in  einer  grösseren  Länge  von  8  — 
10  Mm*  mit  concentrirter  Kochsalzlösung  benetzen.  Wir  be- 
dienen uns  zur  Beherrschung  der  Stromstärke  des  grossen 
Neusilberrheochords,  den  wir  mit  6  kleinen  Grove 'sehen 
Elementen  verbinden.  Sobald  nun  der  Muskel  anfängt,  die 
ersten  Spuren  eines  schwachen  Tetanus  zu  zeigen,  schliesst 
man  den  Strom  und  lässt  denselben  dann  von  Null  aus  an- 
schwellen. Mit  wachsender  Stromstärke  wird  der  Tetanus 
immer  stärker  und  stärker.  Geht  man  aber  noch  weiter,  so 
nimmt  er  wieder  ab  und  verschwindet  endlich  ganz.  Vorher 
mu88  man  sich  natürlich  überzeugt  haben,  dass  der  Strom  an 
sich  keinen  Tetanus  hervorbringt,  was  bei  dieser  Anordnung 
nicht  leicht  der  Fall  ist.    Unterbricht  man  dann  den  starken 
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Strom,  so  ist  nun  ein  heftiger  Tetanus  vorhanden,  der  durch 
denselben  Strom  wieder  aufgehoben,  durch  einen  schwachen 
verstärkt  werden  kann.  Es  hat  uns  also  auch  die  chemische 
Reizung  nunmehr  zu  demselben  Gesetze  geführt,  und  wir  dür- 
fen dasselbe  demnach  als  durchaus  gesichert  ansehen. 


Kapitel  IV- 

Untersuchung  der  ibhingigkeit  des  ansteigenden  extrapolaren 
Katelectrotonns  von  der  Unge  der  intrapolaren  Strecke. 

Es  ist  seit  lange  bekannt  und  durch  die  Aussagen  der 
ausgezeichnetsten  Forscher  als  über  jeden  Zweifel  erhaben 
festgestellt,  dass  die  Grösse  der  durch  einen  electrischen  Strom 
herbeigeführten  Beizung  mit  der  Länge  der  durchflossenen 
Nervenstrecke  in  sehr  raschem  Verhältnisse  wächst.  So 
ausserordentlich  gross  ist  dieser  Einfluss  der  Länge  der  er- 
regten Strecke  auf  die  Stärke  der  Zuckung,  dass  er,  selbst 
wenn  die  Reizung  mit  Hülfe  einer  trocknen  Kette  ausgeführt 
wird,  dennoch  heraustritt.  In  diesem  Falle  nimmt  aber  die 
Stromstärke  in  umgekehrtem  Verhältnisse  mit  der  Länge  ab 
(s.  die  Literatur  in  du  Bois-Reymond's  Untersuchungen. 
Bd.  I  p.  295  ff.).  Man  konnte  jetzt,  nachdem  von  mir  der 
Nachweis  geliefert  worden  ist,  dass  die  Beizung  an  Starke 
wächst,  wenn  weiter  vom  Muskel  entfernte  Theile  des  Ner- 
ven erregt  werden,  jenen  Einfluss  der  Länge  hierauf  zurück- 
fahren wollen,  weil  die  Experimentatoren  wohl  meistens  die 
Verlängerung  so  herstellten,  dass  sie  die  Nervenarmatur  am 
Nerven  hoher  hinaufrückten,  sie  also  vom  Muskel  entfernten. 
Mag  nun  auch  wirklich  in  den  meisten  Fällen  die  hervorge- 
brachte Vermehrung  der  Zuckung  ganz  besonders  hierin  be- 
gründet gewesen  sein,  so  besteht  gleichwohl,  wie  ich  mich 
durch  besondere  hieraufgerichtete  Experimente  erst  überzeugte, 
jener  Einfluss  der  Länge  in  Wirklichkeit.    Bei  meinen  ye^       i 
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suchen  nämlich  stellte  ich  die  Verlängernng  so  her,  dass  ich  den 
peripherischen  Theil  neu  in  den  Ejreis  aufnahm.  Gleichwohl 
trat  auch  so  die  Verstärkung  der  Zuckung  deutlich  zu  Tage; 
wobei  allerdings  zu  bemerken  ist,  dass  bei  meiner  Methode 
ausser  dem  Widerstände  des  Nerven  noch  die  zur  Vermeidung 
der  Polarisation  eingeführten  bedeutenden  Widerstände  vor- 
handen waren,  sodass  die  Stromstärke  natürlich  jetzt  nicht 
mehr  so  schnell  mit  zunehmender  Länge  abnehmen  konnte. 
Gleichwohl  nahm  dieselbe  laut  der  Aussage  des  in  den  Kreis 
eingeschalteten  Multiplicators  deutlich  ab. 

Du  Bois-Reymond  hat  die  analoge  Thatsache  am  Multi- 
plicator  für  die  negative  Schwankung  des  ruhenden  Nerven- 
stromes sicher  gestellt.  Zu  all  diesen  so  höchst  merkwürdigen 
Thatsachen  hat  derselbe  Forscher  endlich  noch  die  andere  ge-  . 
seilt,  dass  auch  im  Electrotonus  der  Zuwachs  mit  der  Länge 
in  mächtiger  Zunahme  begrijSen  sei  (s.  du  Bois-Beymond 
a.  a.  O.  Bd.  II  p.  459  und  337).  Der  hierdurch  constatirte 
Einfluss  der  Länge  scheint  mir  nun  ganz  erstaunlich  merk- 
würdig; denn  a  priori  sollte  man  doch  glauben,  dass  der  Zu- 
stand eines  gegebenen  Querschnittes  des  vom  polarisirenden 
Strome  unmittelbar  betroffenen  Nerven  lediglich  abhänge  von 
der  Stromdichte,  welche  in  ihm  herrsche,  um  so  mehr,  als 
weder  der  electrische  Strom  noch  die  Molekeln  der  Nerven  sel- 
ber eine  Wirkung  in  die  Feme  auf  Nervenmolekeln  ausüben. 
Dieser  Einfluss  der  Länge  muss  demnach  in  Beziehungen 
begründet  sein,  welche  zwischen  den  Molekeln  stattfinden. 
Da  also  die  extrapolare  Veränderung  mit  wachsender  Länge 
der  intrapolaren  selbst  in  rascher  Zunahme  begriffen  ist,  so 
schloss  ich,  dass  sich  dies  Gesetz  auch  durch  die  Veränderung 
der  Erregbarkeit  des  Nerven  müsse  constatiren  lassen. 

Die  Methode  aber,  deren  ich  mich  bedienen  wollte,  war 
folgende.  Es  wurden  zunächst  dem  Nerven  die  Eiweiss- 
electroden  angelegt,  welche  mit  A,  B,  C  bezeichnet  sein  mö- 
gen, wobei  wir  am  Nerven  in  der  Richtung  von  der  Ausbrei- 
tung nach  dem  Ursprünge,  in  sogenannt  centripetaler  Rich- 
tung, zählen.  Die  Electroden  B  und  C  sind  einander  möglichst 
nahe    gebracht,   sodass   ihr  Abstand   1  Mm.  beträgt,   wenn 
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man  den  Zwischenraum  zwischen  den  sich  zugekehrten  Wän- 
den rechnet,  wahrend  die  Electrode  C  von  der  B  mehr  oder 
weniger  weit  entfernt  ist.  Durch  diese  Electroden  soll  nuD 
der  Strom  so  gefuhrt  werden,  dass  er  bald  durch  BC,  bald 
durch  AC  oder  AB  fliesst,  also  bald  durch  lange,  bald  durch 
kurze  Strecke,  und  zwar  stets  in  aufsteigender  Richtung. 
Die  specielle  Ausführung  des  Versuches  ist  aus  Fig.  14  er- 
sichtlich. Zwischen  die  Kette  K|  und  die  drei  Electroden  A, 
B,  C,  welche  dem  Nerven  NN  des  Muskels  M  angelegt  smd, 
wird  der  PohPsche  Commutator  ohne  Kreuz  (Ci)  eingeschaltet. 
Das  Quecksilbernäpfchen  ß  des  Commutators  ist  mit  dem  Queck- 
silbernäpfchen  ß'  ein  für  allemal  leitend  verbunden.  Die  Elec- 
trode A  fuhrt  nach  dem  Näpfchen  a',  B  nach  dem  Näpfchen  a, 
während  C  mit  ß  in  Verbindung  steht.  Liegt  nun  die  Wippe 
nach  links,  so  fliesst  der  Strom  durch  BC,  liegt  sie  aber  nach 
rechts,  so  tritt  derselbe  bei  A  in  den  Nerven  ein  und  bei 
C  wieder  aus,  um  von  ß  über  ß'  und  «^  nach  der  Kette  Ki 
zurückzukehren.  D,  E  sind  die  Electroden  des  Schliessungs- 
inductionsstromes,  der  in  der  secundären  Spirale  s  erregt  wird; 
p  ist  der  primäre  Kreis  mit  der  zu  ihm  gehörigen  Kette  K,. 
Soll  der  Strom  aber  einmal  durch  BC,  das  andere  Mal  durch 
AB  gehen,  so  wird  nicht  Näpfchen  ß  mit  ß'  ein  für  allemal 
leitend  verbunden,  sondern  a  mit  ß'.  Hat  dann  die  Wippe 
des  Commutators  die  Lage  nach  rechts,  so  tritt  der  Strom 
von  «1  durch  a'  bei  A  in  den  Nerven  ein  und  bei  B  wieder 
aus,  um  über  a,  ß',  it,  nach  Z  zurückzukehren.  Wie  man 
sieht,  stellen  wir  die  Verlängerung  so  her,  dass  die  neu  auf- 
zunehmenden Nerventheile  weiter  von  der  gereizten  Strecke 
entfernt  sind  als  die  bereits  im  Ejreise  vorhandenen  der 
kurzen  Strecke;  denn  wenn  wir  uns  bei  der  Verlängerung 
der  intrapolaren  Strecke  der  gereizten  nähern  wollten,  so 
könnte  doch  das  dann  erlangte  Resultat  nur  zweideutig  seb, 
weil  ja  bereits  die  Annäherung  an  sich  eine  Verstärkung  der 
Wirkung  herbeiführt.  Dass  wir  aber  ferner  bei  der  Verlän- 
gerung der  intrapolaren  Strecke  zwei  Methoden  gebraudien, 
von  denen  die  eine  darin  besteht,  dass  die  längere  Strecke 
die  kürzere  enthält,  während  bei  der  anderen  das  nicht  der 
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Fall  ist,  hat  seinen  Grund  in  folgender  Erwägung.  Vergleicht 
man  nämlich  nach  der  ersten  Methode  die  Stärke  der  Wirkung 
von  langer  und  kurzer  Strecke,  so  ist  es  klar,  dass  die  kurze 
Strecke  caeteris  paribus  doppelt  so  lange  dem  electrolysiren- 
den  Einflüsse  des  Stromes  ausgesetzt  sein  wird.  Denn  bei 
jeder  Schliessung  des  polarisirenden  Stromes,  mag  eine  lange 
oder  kurze  Strecke  betroflfen  werden,  ergiesst  sich  derselbe 
durch  die  kurze  Strecke,  während  die  lange  Strecke  nicht 
betroflfen  wird,  so  lange  der  Strom  durch  die  kurze  Strecke 
direct  fliesst;  hierzu  kommt  dann  noch,  dass  der  Strom  in 
der  kurzen  Strecke  der  stärkere  ist.  Man  könnte  zwar  sagen, 
dass  dieser  Einwand  darum  nicht  stichhaltig  sei,  weil  man 
ja  gleich  beim  Beginn  des  Versuches  den  Strom  erst  durch 
die  kurze  und  dann  durch  die  lange  Strecke  gehen  lassen 
könne,  wo  dann  jetzt  eher  die  Ueberlegenheit  auf  Seite  der 
kurzen  Strecke  sein  dürfte.  Zum  Theil  ist  diese  Bemerkung 
richtig,  besonders  wenn  man  es  mit  nicht  so  langen  Strecken 
zu  thun  hat.  Ueberschreitet  aber  die  lange  Strecke  7 — 10  Mm., 
80  verliert  jener  Kunstgriff  fast  allen  practischen  Werth.  Denn 
jene  erregende  oder  tetanisirende  Wirkung  des  constanten 
Stromes,  welche  von  kurzen  Strecken  aus,  zumal  wenn  sie  dem 
Muskel  nahe  sind,  nicht  leicht  beobachtet  wird,  tritt  jetzt  bei 
ganstigeren  Bedingungen  mit  ungemeiner  Heftigkeit  hervor,  so 
zwar,  dass  man  die  Präge  aufwerfen  könnte,  ob  jetzt  noch 
unsere  Untersuchung  überhaupt  angestellt  werden  könnte, 
weil  beim  frischen  Schenkel  anfangs  bei  den  ersten  Schlies- 
sungen von  der  langen  Strecke  fast  regelmässig  ein  heftiger 
Tetanus  hereinbricht.  Hier  kann  man  sich  denn  nicht  anders 
helfen,  als  dass  man  den  Schenkel  so  lange  und  so  oft  fort- 
wirft, bis  man  einmal  einen  weniger  erregbaren  trifft,  der  den 
Constanten  Strom  auch  von  der  langen  Strecke  aus  ohne 
Tetanus  erträgt.  Das  ist  aber  eine  sehr  unbequeme  und 
zeitraubende  Methode.  Am  leichtesten  noch  kommt  man  zum 
Ziele,  wenn  man  einige  Zeit  lang  einen  etwas  stärkeren  Strom 
den  Nerven  durchkreisen  lässt.  Freilich  experimentirt  man 
dann  an  einem  bereits  modificirten  Nerven,  weshalb  die  er- 
haltenen Resultate  nur  mit  Vorsicht  anzuwenden  sind.     Ich 
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überzeugte  mich  indessen  davon,  dass  dieselben  sich  nicht 
unterschieden  von  denen,  welche  von  einem  frischen,  nicht 
modificirten  Nerven  erhalten  worden  waren,  was  sich  ja  dann 
constatiren  lässt,  wenn  man  die  lange  erregte  Strecke  so  kurz 
nimmt,  dass  von  ihr  aus  der  Strom  keinen  Tetanus  mehr  er- 
zeugt. Man  iibersieht  nunmehr,  weshalb  ich  auch  den  Ein- 
fluss  der  Länge  noch  nach  der  zweiten  Methode  zu  erforschen 
hatte,  bei  welcher  jener  aus  der  Ermüdung  entspringende 
Einwurf  wegfallt.  So  bedeutend  ist  also  jener  Einfluss  der 
Länge,  dass  er  auch  selbst  so  noch  nachweisbar  ist,  obschon 
die  gereizte  Stelle  weiter  von  der  längeren  Strecke  entfernt 
ist  als  von  der  kürzeren,  obschon  zweitens  die  von  der  län- 
geren Strecke  her  erregte  Polarisation  sich  durch  jene  Strecke 
hindurch  fortpflanzen  muss,  welche  bereits  der  Wirkung  eines 
Stromes  ausgesetzt  war,  und  obschon  endlich  und  drittens 
die  Stromstärke  in  der  langen  Strecke  die  schwächere  ist, 
wie  der  in  den  Kreis  eingeschaltete  Multiplicator  bezeugt 

Gehen  wir  nun  zur  speciellen  Erforschung  des  Einflusses 
der  Länge  über,  welche  wir  für  die  verschiedenen  Strom- 
stärken zu  untersuchen  haben,  da  ja  von  dieser  die  Erschei- 
nungen des  aufsteigenden  Eatelectrotonus  in  so  hohem  Grade 
abhängig  sind.  Ich  begann  demgemäss  die  Untersuchung 
wieder  mit  ganz  schwachen  Strömen,  denen  eine  constante 
Ablenkung  von  5®  am  Museumsmultiplicator  entsprach.  Bei 
dieser  Stromstärke  wurden  folgende  Verhältnisse  der  Längen 
durchexperimentirt : 


L  =   1  Mtn.  ; 

5  Mm. 

L  -  1     - 

10     - 

L  =  1     - 

15      - 

!  L  =  1      - 

:  25      - 

L  =  1     - 

:  30      - 

Bei  allen  Verhältnissen  und  jener  geringen  Stromstarke 
erhielt  ich  stets  den  positiven  Zuwachs  grösser,  wenn  der 
Strom  durch  die  längere  Strecke  ging.  Doch  war  nicht  IQ 
leugnen,  dass  der  Einfluss  der  Verlängerung,  wenn  auch  dent- 
]ich,  doch  nur  klein  war.    Um  dem  Leser  eine  Ginsicht  in 
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die  quantitativen  Verschiedenheiten  zu  verschaffen,  gebe  ich 
folgende  Versuche  als  Beispiele. 

Versuch  L 
A.    Nachweisung  des  Eatelectrotonus  bei  kurzer  intrapolarer 

Strecke. 


Zmhl  der 
Zneknng. 

bei  nicht  polarigir- 
ten  Nertren. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zuekongflgrösse 

bei  polarisirten 

Nerren. 

1 
3 
5 

7 

1,3  Mm. 
1,3     - 
1,3     - 
1,3     - 

2 

4 
6 
8 

1,6  Mm. 
1,9     - 
1,9     - 
1,4     - 

B.    Nachweisung  des  Katelectrotonus  bei  langer  intrapolarer 
Strecke.     Fortsetzung  des  Versuchs. 


9 
11 
13 
15 
17 


1,3  Mm. 
1,3     - 
1,3     - 
1,3     - 
1,2      - 


10 
12 
14 
16 

18 


3,0  Mm. 
3,2     - 

3.0  - 
3,2     - 

3.1  - 


Hierauf  wird  wiederum  der  polarisirende  Strom  durch  die 
kurze  Strecke  geschickt  und  der  Versudi  fortgesetzt. 


19 
21 
23 
25 


1.2  Mm. 

1.3  - 
1,3  - 
1,3     - 


20 

22 
24 
26 


1,5  Mm. 

1,9  - 
1,3     - 

1,3  - 


D.    Wiederum  lauge  Strecke.    Fortsetzung  des  Versuchs. 


27 
29 
31 
33 


1,2  Mm. 

1,1      - 
1,1      - 

1,1      - 


28 
30 
32 
34 


3,0  Mm. 
3,0     - 
3,0     - 
3,0     - 


Die   Specialbedingungen   des   Versuches   waren:   Länge 
des  Musculus  gastroknemius  =  35  Mm.    Das  Verhältniss  der 
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kmzen  zur  langen  polarisirten  Strecke  &=  1  Mm.  :  20  Mm. 
Die  coDstante  Ablenkung  von  der  kurzen  Strecke  aus  am 
Museumsmultiplicator  bei  halber  Länge  ==  5*;  von  der  langen 
Strecke  =  3,5  •. 

Versuch  IL 
A.    Kurze  Strecke. 


Zahl  der 
Znekaiig« 

ZockangsgrÖMe 
bei  niebt  polariair 
•     ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zaekaog. 

Zuckangjsgröwe 

bei  polsrisirten 

Nerven. 

1 

3 
5 

1,3  Mm. 
1,2     - 
1,1     - 

2 
4 
6 

3,0  Mm. 
1,2      - 

1,1   - 

B.    Lange  Strecke. 


7 

1,3  Mm. 

8 

3,1  Mm 

9 

1,1     - 

10 

2,6     - 

11 

1,2     - 

12 

2,8     - 

13 

1,2     - 

14 

2,8     - 

C.    Wieder  kurze  Strecke. 

15 

1,1  Mm. 

16 

0,9  Mm 

17 

1,1     - 

18 

1,8     - 

19 

0,9     - 

20 

1,1      - 

21 

1,0     - 

22 

1,0     - 

D.    Wieder  lange  Strecke 

23 

0,8  Mm. 

24 

3,0  Mm 

25 

0,8     - 

26 

8,1     - 

27 

0,8     - 

28 

8,3     - 

29 

0,5     - 

30 

1,6     - 

Die  Bedingungen  sind  dieselben  wie  vorher.  Nur  war 
1  :  L  =  1  Mm.  :  25  Mm.  Länge  des  Musculus  gastrokne- 
mius  =  36  Mm. 

Aus  diesen  Versuchen  nun  erhellt  ohne  Weiteres  auf  das 
Deutlichste,  dass   die    schwächere   Wirkung  von   der  kurzen 
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Strecke,  die  stärkere  von  der  langen  zu  Stande  kam,  ob- 
schon  die  Stromstarke  in  letzterer  geringer  war.  Dies  Re- 
sultat ist  in  den  zahlreichen  darauf  gerichteten  Versuchs- 
reihen stets  constant  gewesen,  mochte  ich  die  eine  oder  die 
andere  der  oben  angegebenen  Methoden  anwenden,  mit  Hülfe 
derer  die  Verlängerung  der  intrapolaren  electrotonisirton 
Strecke  hergestellt  wurde.  Das  Resultat  blieb  dasselbe  bis 
ich  mit  den  Stromstarken  bei  demjenigen  Werthe  angelangt 
war,  dem  eine  constante  Ablenkung  von  35*  des  Musoums- 
multiplicators  bei  halber  Länge  entsprach.  Jetzt  nämlich 
wollte  die  Verlängerung  nicht  mehr  recht  deutlich  hervor- 
treten, ja  als  ich  noch  ein  wenig  höher  mit  der  Stromstärke 
ging  (37*^  constanter  Ablenkung  von  der  kurzen  Strecke  aus), 
sah  ich  von  der  langen  Strecke  aus  die  schwächere  Wirkung 
erfolgen.  Wiederum  gebe  ich  als  Beispiele  aus  den  zahlrei- 
chen darauf  zielenden  Versuchsreihen  einige  Belege. 

Versuch  IIL 
A.    Kurze  Strecke. 


Zahl   der 
Zaeknug. 

ZockuugsgrÖBse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zneknng. 

Znckangsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

3 
5 

7 

1,0  Mm. 
1,2     - 
1,0     - 
1,0     - 

2 

4 

6 
8 

4,0  Mm. 
5,0     - 
5,5      - 
5,5     - 

B.    Lange  Strecke. 


9 

1,0  Mm. 

10 

2,5  Mm. 

11 

1,1      - 

12 

3,2     - 

13 

1,8     - 

14 

3,0     - 

15 

1,0     - 

16 

3,2     - 

C.    Wieder  kurze  Strecke. 

17 

0,9  Mm.                  18 

4,5  Mm. 

19 

1,0     - 

20 

6,2     - 
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Zahl  der 
Zuckung. 

Zuckung8grös8e 
bei  nicht  polarisir- 
ten Kerven. 

Zahl  der 
Zackang. 

ZuckangggTÖsge 

bei  polarisirten 

Nerven. 

21 
23 
25 

27 

0,9  Mm. 
0,2      - 
0,2      - 
0,2      - 

22 
24 
26 
28 

6.2  Mm 

6.3  - 
6,3     - 
6,3     - 

D.    Wieder  lange  Strecke. 


29 

1,0  Mm. 

30 

3,7  Mm. 

31 

0,9     - 

32 

3,5     - 

33 

1,0     - 

34 

3,6     - 

35 

0,1      - 

36 

1,4     - 

E.    Wieder  kurze  Strecke 

37 

0,1  Mm.         i          38 

5,3  Mm 

39 

0,1     - 

40 

4,6     - 

Die  Bedingungen  dieses  Versuches  waren:  das  Verhalt- 
niss  der  kurzen  zur  langen  Strecke  wie  1  Mm.  zu  20  Mm. 
Die  constante  Ablenkung  am  Museumsmultiplicator  bei  hal- 
ber Länge  von  der  kurzen  Strecke  aus  =  39  ®,  von  der  langen 
=  33^.  Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug 
38  Mm. 

Innerhalb  dieser  Breite  der  Stromstärken  ist  also  zwar 
von  allen  Längen  aus,  welche  am  Ischiadicus  herstellbar  sind, 
noch  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit  zu  demonstriren,  ob- 
schon  offenbar  die  Curve  der  Zuckungszuwachse  als  Funktion 
der  Stromstärke  betrachtet,  sich  um  so  eher  der  Abscisse  zuneigt, 
je  länger  die  intrapolarc  Strecke  ist.  Wir  müssen  also  darauf 
gefasst  sein,  dass  bei  noch  weiterer  Steigerung  der  Strom- 
stärken die  kurze  Strecke  positiven,  die  lange  negativen  Zuk- 
kungszu wachs  giebt,  weil  bei  einem  gegebenen  Abscissen- 
werthe  die  eine  Curve  bereits  unter  der  Abscisse  liegt,  wäh- 
rend die  andere  noch  darüber  ist.  Zu  meinem  Erstaunen 
trat  dieser  Umstand  schon  ein,  als  ich  die  Stromstarke  er- 
reichte, welcher  die  contante  Ablenkung  des  Museumsmulti* 


der  Erregbarkeit  vor  dem  aofsteigenden  Strome. 


267 


plicators  von  46®  bei  halber  Länge  von  der  kurzen  intra- 
polaren Strecke  aus  entsprach,  während  von  der  langen 
Strecke  aus  die  Ablenkung  nur  42®  betrug  und  das  Yerhält- 
niss  der  polarisirten  Längen  wie  1  Mm.  :  10  Mm.  gesetzt 
war.  Ich  gebe  als  Beleg  wiederum  eine  meiner  Versuchs- 
reihen. 


Versuch  IV. 

A.    Lange  Strecke. 

Zahl  der 

ZackuDgagrösae 

Zahl  der 

ZnoknngigrÖMe 

Znckoag. 

bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Znckang. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

2,3  Mm. 

2 

1,7  Mm. 

3 

2,3     - 

4 

1,7     - 

5 

2,2     - 

6 

2,1      - 

7 

2,2     - 

8 

1,7     - 

B.    Kurze  Strecke. 

9 

2,1     - 

10 

3,9     - 

11 

2,0     - 

12 

3,5     - 

13 

2,0     - 

14 

4,0     - 

15 

2,0     - 

16 

3,5     - 

C.    "Wieder  lange  Strecke 

17 

2,0     - 

18 

0,8     - 

19 

1,8     - 

20 

0,2     - 

21 

1,8     - 

22 

0,2     - 

23 

1,8     - 

24 

0,2     - 

25 

1,7     - 

26 

0,2     - 

D.    Wieder  kurze  Strecke 

27 

1,6     - 

28 

3,5     - 

29 

1,7      - 

30 

3,5     - 

31 

1,6     - 

32 

4,0     - 

33 

1,6     - 

34 

3,8     - 

rriic«',  Det 

esMiiitc  elecIriicNe  Sitom. 

17 

258  üntersachoog.    Abschn.  U.    üntersaehang  der  Veraoderang 

E.    Wieder  lange  Strecke. 


Zahl  der 
Zackang. 

Zackuagsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zackang8grö8w 

bei  polarisirten 

Nerven. 

35 

37 
39 

1,6  Mm. 

1.6  - 

1.7  - 

36 

38 
40 

0,3  Mm. 
0,3     - 
0,3     - 

F.    Wieder  kurze  Strecke. 


41 
43 
45 


47 
49 


51 
53 


1,7 
1,7 
1,7 


42 

44 
46 


G.    Wieder  lange  Strecke. 


1,8 
1,8 


48 
50 


H.    Wieder  kurze  Strecke. 


1,8 
1,7 


52 
54 


3,6 

3,8 


0,2 
0,2 


3,7 
3,6 


Die  Specialbedingungen  dieses  Versuches  sind  bereits 
angegeben.  Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug 
33  Mm. 

Indem  ich  nun  mit  der  Stromstärke  noch  weiter  vor- 
rückte, trat  dann  diejenige  auf,  welche  sowohl  von  kurzer 
als  langer  Strecke  aus  den  negativen  Zuckungszuwachs  her- 
vorbrachte; doch  war  er  natürlich  bei  der  kurzen  intrapolaren 
Strecke  kleiner  als  bei  der  langen.  Denn  die  der  langen 
Strecke  entsprechende  Curve  ist  mittlerweile  mit  wachsender 
Abscisse  immer  tiefer  unter  diese  gesunken ,  bis  die  der  kür- 
zeren Länge  entsprechende  erst  die  Abscisse  geschnitten  hat. 

Wiederum  gebe  ich  als  Beleg  einige  Versuche. 


der  Erregbarkeit  vor  dem  anfsteigenden  Strome. 


259 


Versuch    V. 
A.    Kurze  Strecke. 


Zahl   der 
Zuckung. 

Znckungsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zueknng8grösie 

bei  polarisirten 

NerVen. 

1 

3 
5 

7 

7,5  Mm. 
7,5     - 
7,5     - 
7,5     - 

2 
4 
6 
8 

3,6  Mm. 

2.8  - 
3,0     - 

2.9  - 

B.   Lange  Strecke. 

9 

7,5     - 

10 

0,0 

11 

7,5     - 

12 

0,0 

13 

7,5     - 

14 

0,0 

C.   Wieder  kurze  Strecke. 

15 

7,5     - 

16 

2,5 

17 

8,1     - 

18 

5,4 

19 

8,2      - 

20 

4,2 

21 

8,1     - 

22 

4,3 

23 

8,0     - 

24 

4,1 

D.   Wieder  lange  Strecke. 

25 

8,0     - 

26 

0,0 

27 

7,2     - 

28 

0,1 

29 

7,0     - 

30 

0,0 

31 

6,9     - 

32 

0,1 

E.    Wieder  kurze  Strecke. 

33 

6,3     - 

34 

5,8 

35 

6,5     - 

36 

3,5 

37 

6,8     - 

38 

4,5 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  =  35  Mm.    Die 
kurze  Strecke  verhielt  sich  zur  langen  Strecke  wie  1 :  10  Mm« 

17* 
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Die  constante  Ablenkung  von  der  kurzen  Strecke  nun  betrug 
85®,  von  der  langen  Strecke  eine  Spur  weniger. 

Dies  Verhalten  bewährte  sich  für  diese  Stromstärke  bei 
folgenden  Verhältnisszahlen  der  Längen,  welche  durchexperi- 
mentirt  wurden: 

1 :  L  =  1  Mm. :    5  Mm. 

1:L  =  1    -      :10    . 

1 :  L  =  1    -      :  15    - 

1 :  L  =  1    -      :  20    - 

1 :  L  =  1    -      :  25    - 
Selbst  bei  der  grossen  Länge   gab   dieser  Strom  bereits 
anfangs  nur  Oeflfhungszuckung. 

Ich  schritt  dann  mit  der  Stromstärke  noch  weiter  vor 
nach  jener  Methode,  welche  ich  bereits  oben  auseinander- 
gesetzt habe;  das  Verhalten  aber  blieb  nunmehr  dasselbe. 
Ich  wurde  nur  genöthigt,  statt  des  Schliossungsschlages  den 
Oeffnungsschlag  anzuwenden,  weil  der  Strom  die  Leitung  der 
Reizung  durch  die  intrapolare  Strecke  so  stark  unterbrach,  dass 
bei  ganz  aufgeschobener  secundärer  Bolle  der  Schliessungsschlag 
selbst  bei  kurzer  intrapolarer  Strecke  keine  Spur  von  Zuckung 
mehr  erzeugte.  Obwohl  ich  nun  in  der  Stromstärke  so  weit 
gegangen  bin,  dass  ich  den  Strom  von  10,  sage  von  10  klei- 
nen Grove'schen  Elementen  durch  den  Nerven  gehen  liess, 
so  war  die  Wirkung  von  der  längeren  Strecke  aus  immer  die 
heftigere.  Doch  haben  diese  Versuche  das  Missliche,  dass 
jetzt  wegen  der  heftigen  Oefihungsinductionsschläge  die  uni- 
polaren Wirkungen  so  schwer  zu  beseitigen  sind.  Gleichwohl 
habe  ich  durch  Isolation  und  auf  die  Versuche  folgende  Control- 
beobachtungen  mich  überzeugt,  dass  ich  durch  dieselben  nicht 
in  die  Irre  geführt  worden  war.  Ich  gebe  endlich  noch  einen 
Versuch,  wo  mit  langer  und  kurzer  Strecke  fortwährend  ab- 
gewechselt und  der  Oeffnungsschlag  als  Reiz  angewendet  wurde, 
während  die  Stromstärke  von  einem  Strome  herrührte,  der  um 
etwas  bedeutender  war  als  derjenige,  welcher  in  Versuch  V  zur 
Anwendung  kam.  In  der  letzten  Columne  ist  der  Zahl,  welche 
die  Hubhöhe  des  Muskels  angiebt,  wenn  der  im  electrotoni- 
schen  Zustande  gereizte  Nerv  erregt  worden   ist,   ein  Index 
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angehängt;  (1)  bedeutet,   dass  der  polarisirende  Strom  durch 
die  lange  Strecke  floss,  (k)  aber,  dass  er  durch  die  kurze  ging. 


Versuch   VI. 


Zahl  der 

Zncknngsgröste 

Zahl    der 

Zucknngggrösse 

Zuckung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

m^%mMMM        VIVA 

Zuckung. 

bei  polariairten 
Nerven. 

1 

5,9  Mm. 

2 

3,9  Mm.  (k) 

3 

6,2      - 

4 

0,0     -       (1) 

5 

6,5     - 

6 

3,0     -      (k) 

7 

7,4     - 

8 

0,0     -      (1) 

9 

7,0      - 

10 

4,3     -     (k) 

11 

7,1      - 

12 

0,0     -      (1) 

13 

7,3      - 

14 

4,0     -     (k) 

15 

7,5     - 

16 

0,0     -      (1) 

17 

7,8      - 

18 

4,4     -     (k) 

19 

7,8     - 

20 

0,0     -       G) 

21 

7,6     - 

22 

4,3     -   -(k) 

23 

7,7     - 

24 

0,0     -      G) 

25 

7,7     - 

26 

1,0     -     (k) 

27 

7,8     - 

28 

0,0    -     G) 

29 

7,6     - 

30 

3,0     -     (k) 

31 

7,9      - 

32 

0,0    -    G) 

33 

7,5      - 

34 

3,1     -     (k) 

35 

7,9      - 

36 

0,0    -     G) 

87 

7,4     - 

38 

2,0     -     (k) 

39 

7,9     - 

40 

0,0     -      (1) 

^  Wenn  man  also  die  Curven,  welche  den  Zuckungszuwachs 
iiir  verschiedene  intrapolare  Längen  darstellen,  als  Function 
der  Stromstärke  aufträgt,  so  würden  sie  sich  folgender- 
maassen  verhalten.  Es  sei  (s.  Fig.  15)  OY  die  Coordinaten- 
axe,  OX  aber  die  Abscisse;  OyjPxjyj  sei  die  der  grösseren 
Länge  entsprechende  Curve  der  Zuwachse,  OtiiPxjTj^  aber 
die  Curve,  welcher  die  geringere  Länge  entspricht.  Die  Be- 
gründung dieses  Verhaltens  liegt  aber  offenbar  in  den  gege- 
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benen  Versuchen.  Denn  bei  niederster  Stromstärke  fanden 
wir  die  stärkeren  Wirkungen  immer  von  der  längeren  Strecke 
aus  eintreten.  Mithin  müssen  anfangs  die  Ordinaten  ji  )^i  sein. 
Bei  weiterem  Wachsen  von  X  aber  sahen  wir  den  Werth  y— i] 
abnehmen,  ja  alsbald  t]  grösser  als  j  werden.  Es  haben  sich 
mithin  beide  Curven  in  einem  Punkte  P  geschnitten,  wo  Ti  =  y 
geworden  ist.  Von  hier  ab  bleibt,  mit  weiter  wachsendem  X 
bis  zum  Werthe  von  x^,  sowohl  y  wie  ij  positiv,  während  tj 
fortwährend  grosser  ist  als  y.  Zur  Begründung  dessen  hatten 
wir  ja  Versuch  IQ  mitgetheilt.  Sobald  dann  X  den  Werth 
von  X|  überschreitet,  wechselt  y  sein  Vorzeichen,  während  t| 
noch  positiv  bleibt.  Zur  Begründung  dieses  Theiles  der  Curven 
haben  wir  Versuch  IV  mitgetheilt.  Endlich  aber,  wenn  X 
den  Werth  von  x^  überschritten  hat,  wechselt  auch  ij  sein 
Zeichen,  und  nunmehr  ist  sowohl  tj  wie  y  negativ  und  bleibt 
es  fortwährend.  Absolut  genommen  ist  y  nun  fortwährend 
grosser  als  tj,  wofür  die  übrigen  angezogenen  Versuchsreihen 
sprechen. 

Eine  noch  genauere  Bestimmung  des  Verlaufes  dieser 
Functionen  dürfte,  so  scheint  es  mir  wenigstens,  mit  ganz 
ungeheuren  Schwierigkeiten  zu  kämpfen  haben,  besonders, 
wenn  man  es  darauf  absehen  wollte,  absolute  Werthe  für  die 
ausgezeichneten  Punkte  der  Curven  anzugeben.  Wer  aber  aus 
Erfahrung  weiss,  wie  rasch  der  Strom  in  kürzester  Zeit  diese 
Werthe  durch  Modification  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne 
verschiebt,  dem  wird  die  hier  gegebene  Bestimmung,  wenn 
auch  nicht  als  ganz  vollkommen,  so  doch  als  vor  der  Hand 
zu  Manchem  ausreichend,  vielleicht  willkommen  sein. 

Indem  ich  die  theoretische  Discussion  dieses  Verhaltens 
einer  späteren  Stelle  überweise,  bleibt  mir  endlich  noch  übrig, 
dasselbe  Gesetz  mit  Hülfe  der  chemischen  Beizung  darzuthun. 
Schwierigkeiten  sind  in  dieser  Beziehung  nunmehr  keine  vor- 
handen. Oberhalb  der  Electroden  des  constanten  Stromes  be- 
spült concentrirte  Kochsalzlösung  den  Nerven  in  einer  Länge 
von  8 — 10  Mm.  Sobald  nun  einige  Zeit  nach  Application 
der  Losung  ein  schwacher  Tetanus  anhebt,  schliesst  man  den 
Strom,  welcher  bald  durch  die  lange,  bald  durch  die  kurze 
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Strecke  geführt  wird,  ganz  so,  wie  es  soeben  fortwährend 
angewendet  worden  ist.  Mit  Hülfe  des  Rheochords  lässt  man 
dann  die  Starke  desselben  von  Null  aas  anschwellen,  indem 
man  fortwährend  die  Wippe  des  Commutators  bald  nach 
rechts,  bald  nach  links  legt.  Anfangs  verstärkt  der  durch 
die  lange  Strecke  fliessende  Strom  den  Tetanus  mehr  als  der 
durch  die  kurze  Strecke  geleitete;  dann  kommt  eine  Strom- 
stärke, wo  das  Umlegen  der  Wippe  keine  Veränderung  in  der 
einmal  vorhandenen  Wirkung  des  Stromes  hervorbringt.  Geht 
man  aber  mit  der  Stromstärke  weiter,  so  giebt  die  lange 
Strecke  nun  eine  geringere  Vermehrung  des  Tetanus  als  die 
kurze,  ja  bei  noch  weiterer  Steigerung  erhält  man  Verringe- 
rung des  Tetanus  von  der  langen,  Vermehrung  von  der  kurzen. 
Diese  Vermehrung  nimmt  nun  aber  mit  wachsender  Strom- 
stärke ab,  sodass  später  sowohl  von  langer  als  kurzer  Strecke 
der  Tetanus  au%ehoben  wird.  Anfangs,  d.  h.  bei  noch  relativ 
geringeren  Stromeskräften,  kommt  dem  durch  die  kurze  Strecke 
fliessenden  Strome  eine  geringere  deprimirende  Wirkung  zu 
als  demjenigen,  welcher  durch  die  lange  geleitet  wird.  Später 
heben  beide  polarisirte  Strecken  den  Tetanus  absolut  auf. 
Dieses  Verhalten  bleibt  dann  bestehen,  mögen  auch  die  Strom- 
stärken noch  so  sehr  weiter  wachsen. 

Als  Controlversuch  ist  hier  derjenige  zu  erwähnen,  wel- 
cher zu  beweisen  hat,  dass  wir  nicht  durch  die  tetanisirende 
Wirkung  des  Stromes  getäuscht  worden  seien.  Dies  geschieht 
einmal  so,  dass  dieses  Verhalten  sich  auch  bei  so  wenig  lan- 
gen Strecken  herausstellt,  welche  noch  keinen  Tetanus  geben, 
wovon  man  sich  durch  einen  Vorversuch  überzeugt.  Eine 
andere  Methode  bestand  darin,  dass  ich,  nachdem  soeben  die 
hohen  Stromstärken  angewandt  worden  waren,  welche  den 
vorhandenen  Tetanus  beseitigt  hatten,  wieder  mit  niederen 
Stromkräften  prüfte,  welche  denselben  verstärkten,  darauf 
aber  den  Nerven  zwischen  Tropfen  und  Electroden  durch- 
schnitt, wo  alle  Stromstärken  ohne  Tetanus  ertragen  werden 
mussten,  wenn  der  Versuch  beweisend  sein  sollte.  Auf  diese 
Weise  kam  ich  denn  zur  Ueberzeugung,  dass  das  erlangte 
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Resultat  nicht  in  der  tetanisirenden  Wirkung  des  constanten 
Stromes  seinen  Grund  habe. 

Hiermit  dürfte  der  Verlauf  unserer  Curve  denn  auch  mit 
Hülfe  der  chemischen  Reizung  erwiesen  sein. —  Wir  wenden 
uns  deshalb  jetzt  zu  dem  letzten  Kapitel  dieses  Abschnittes. 


Kapitel  V. 

Untenacliüiig  der  Abh&ngigkeit  des  anÜBteigenden  extrapolaren 
Katelectrotonas  von  der  Zeit 

Eine  Reihe  der  wichtigsten  und  interessantesten  Probleme 
knüpft  sich  an  die  Abhängigkeit  des  aufsteigenden  Katelectro- 
tonus  von  der  Zeit.  Mit  welcher  Geschwindigkeit  pflanzt  sich 
jener  wunderbare  Zustand  aus  der  intrapolaren  Strecke  in 
aufsteigender  Richtung  fort?  —  In  welcher  Zeit  nach  Schlies- 
sung des  Constanten  polarisirenden  Stromes  erreicht  er  in 
einem  Punkte,  der  um  irgend  eine  gegebene  Grösse  von  der 
negativen  Electrode  entfernt  ist,  eine  gewisse  Stärke?  Oder 
mit  anderen  Worten:  wie  sieht  die  Curve  aus,  welche  die 
Stärke  dieses  Zustandes  als  Function  der  Zeit  darstellt,  sein 
Anwachsen  also  wicdergiebt?  —  Wie  unterscheidet  sich  femer 
dieses  Anwachsen  für  Punkte  verschiedener  Entfernung  von 
der  negativen  Electrode?  —  Wie  für  verschiedene  Stromstar- 
ken? —  Wie  endlich  unterscheiden  sich  diese  Gresetze  am  fri- 
schen, am  ermüdeten  und  am  modificirten  Nerven?  —  \^e 
lange  dauert  bei  fortdauernder  Schliessung  des  constanten 
Stromes  dieser  veränderte  Zustand  an?  —  Nach  welchem  Ge- 
setze ist  er  während  dessen  in  Abnahme  begriffen?  —  End- 
lich aber:  wie  gestalten  sich  alle  jene  bei  der  Schliessung 
des  constanten  Stromes  angezogenen  Gesetze  bei  der  Oeffnung 
desselben?  Oder  mit  anderen  Worten:  wie  klingen  die  kat- 
electrotonischen  Veränderungen  ab,  bis  der  Nerv  veieder  in 
seinen  ursprünglichen  Zustand  zurückgekehrt  ist? 

Ein  grosser  Theil  dieser  an  sich  so  sehr  wichtigen,  so 
äusserst  interessanten  Probleme  bleibt  zur  Zeit  durchaus  un- 
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gelost.  Die  schwachen  Methoden,  die  wir  besitzen,  würden 
den  Verwickelungen  und  Schwierigkeiten  gegenüber,  welche 
hier  auftreten,  sich  sofort  bescheiden  müssen.  Gleichwohl  ist 
aber  doch  für  einzelne  der  angeregten  Probleme  bereits  jetzt 
eine  erfolgreiche  Behandlung  möglich. 

In  Uebereinstimmung  mit  dem,  was  Helmholtz  bereits 
gefunden,  in  Betreff  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 
säulenartigen  Polarisation  durch  den  Nerven,  welche  von 
einerlei  Grösse  zu  -sein  scheint  mit  der  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der  Beizung  selbst,  tritt  auch  die  katelectro* 
tonische  Veränderung  mit  wunderbarer  Schnelle  bei  jeder 
Stromstärke  ein.  Ich  halte  es  indess  für  möglich,  die  Zeit 
zu  bestimmen,  innerhalb  welcher  sie  bereits  in  merkbarer 
Grösse  vorhanden  ist.  Leider  habe  ich  keine  Müsse  gefunden, 
auch  diese  Frage  zu  entscheiden,  deren  Beantwortung  selbst 
wieder  eine  grosse  Untersuchung  darstellen  würde.  Doch  will 
ich  hier  auf  die  ohne  Weiteres  nicht  ersichtlichen  Methoden 
hinweisen,  welche  seiner  Zeit  dienen  können,  das  Problem 
zu  lösen.  Man  müsste  den  polarisirenden  Strom  möglichst 
tief  durch  den  Ischiadicus  schicken  und  eine  Stromstärke 
wählen,  welche  noch  keine  Zuckung  erzeugt.  Bekanntlich 
lassen  sich  ja  bereits  bei  diesen  die  Erregbarkeitsveränderungen 
in  bedeutendem  Grade  nachweisen.  Eine  gegebene  kleine  Zeit 
nach  Schliessung  des  constanten  Stromes  müsste  der  Induc- 
tionsschlag  dann  die  zu  reizende  Nervenstelle  durchsetzen. 
Wie  man  also  sieht,  scheint  der  Ausführbarkeit  dieses  Ver- 
fahrens keine  unübersteigbare  Schwierigkeit  entgegenzustehen. 
Soviel  lässt  sich  indessen  bereits  ohne  alle  feineren  Hülfsmittel 
wahrnehmen,  dass  sehr  kurze  Zeit  nach  erfolgter  Schliessungs- 
zuckung der  katelectrotonische  Zubtand  noch  nicht  sein  Maxi- 
mum erreicht  hat,  da  man  gewöhnlich  bei  dauernder  Schlies- 
sung anfänglich  keine  so  bedeutende  Verstärkung  der  Zuckung 
wahrnimmt  als  nachher.  Gleichwohl  aber  ist  dieser  Unterschied 
klein  und  durchaus  nicht  besonders  auffallend.  Ebenso  ver- 
hält es  sich,  wenn  der  Strom  diejenige  Grösse  überschreitet, 
bei  welcher  man  oberhalb  der  negativen  Electrode  die  Erreg- 
barkeit erhöhet  findet.     Anfänglich   kommt  dann    demselben 
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Strome  eine  geringere  lähmende  Kraft  zu  als  nachher,  weon 
er  länger  geschlossen  ist.  Dieser  Umstand  ist  bereits  auf- 
fallender. 

Lässt  man  aber  den  Strom  länger  fortdauernd  geschlos- 
sen und  prüf);  von  Zeit  zu  Zeit  die  katelectrotonisirte  Stelle, 
so  ist  das  Verhalten  verschieden,  je  nach  der  Stromstärke, 
welche  angewandt  worden  ist.  Hatte  man  diejenige  gewählt, 
welche  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit  bei  Reizung  oberhalb 
der  negativen  Electrode  sehr  deutlich  zeigt,  so  kann  man  bis 
zu  25  Minuten  geschlossen  lassen,  ohne  dass  sich  viel  bei 
kräftigen  Nerven  ändert;  jene  Erhöhung  ist  nur  ein  wenig 
schwächer  geworden.  War  aber  die  Stromstärke  nahe  der- 
jenigen, bei  welcher  die  Function  ihr  Zeichen  umkehrt,  so 
wird  man  anfangs  positiven  und  nach  einigen  Minuten  Schlies- 
sung negativen  Zuckungszuwachs  wahrnehmen,  welcher  bei 
fortdauernder  Schliessung  sich  immer  mehr  ausbildet.  Brachte 
aber  die  Stromstärke  gleich  anfangs  negativen  Zuckungszuwachs 
hervor,  so  tritt  dieser  nun  immer  kräftiger  auf,  je  länger  ge- 
schlossen bleibt,  was  natürlich  darin  seinen  Grund  hat,  dass 
der  starke  Strom  den  Nerven  bald  leitungsunfahig  macht  und 
zerstört. 

Sobald  man  die  Kette  öffnet,  verschwindet  der  bestehende 
Zustand,  wie  es  scheint,  augenblicklich;  hierfür  spricht  zu- 
nächst die  secundäre  Oeffnungszuckung  vom  Nerven  aus.  Bei 
Untersuchung  der  Erregbarkeit  auf  der  vorher  katelectro- 
tonisirten  Strecke  kann  man  indessen  an  dieser  Ansicht  irre 
werden.  Es  wird  nämlich  der  Schein  entstehen,  als  hinter- 
bleibe immer  nach  jeder  Schliessung  ein  Theil  des  erzeugten 
Katelectrotonus  im  Nerven  zurück  und  verschwinde  erst  nach 
sehr  langer  Zeit,  d.  h.  nach  vielen  Minuten,  wieder  ganz  aus 
demselben;  denn  man  findet  auch  nach  der  Oeffiaung  noch 
die  Erregbarkeit  erhöht. 

So  sinkt  z.  B.  bei  dem  durch  den  aufsteigenden  Strom  mit 
Hülfe  chemischer  Reizung  herbeigeführten  Tetanus  der  Muskel 
augenblicklich  herab,  wenn  der  Strom  unterbrochen  wird. 
Gleichwohl  aber  bezeichnet  jenes  Herabsinken  nicht  ein  voll- 
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kommenes  Aufhören  des  Tetanus,  welcher  in  geringerer  Stärke 
noch  eine  Weile  anhält  und  nur  allmälig  verschwindet. 

Nichtsdestoweniger  halte  ich  aus  folgenden  Gründen  diese 
ruckbleibende  Erhöhung  der  Erregbarkeit  nicht  unmittelbar 
bedingt  durch  ein  theilweises  Bückbleiben  des  Katelectrotonus. 
Zunächst  und  erstens  hat  du  Bois-Beymond  nachgewiesen, 
dass  nach  der  Oeffnung  des  „erregenden^  Stromes  keine  Spur 
des  Zuwachses  mehr  in  der  extrapolaren  Strecke  nachweisbar 
sei.  Da  es  nun  kaum  bezweifelt  werden  kann,  dass  die  am 
Multiplicator  nachweisbaren  electromotorischen  Erscheinungen 
in  wesentlicher  und  tiefer  Beziehung  stehen  zu  jenen  Aende- 
rungen  der  Erregbarkeit,  so  ist  es  wieder  schwer  anzu- 
nehmen, dass  die  letzteren  mit  Wegfall  der  erzeugenden  Ur- 
sache genau  wie  vorher,  wenn  auch  etwas  schwächer,  weiter 
bestehen,  die  anderen  aber  durchaus  verschwinden.  Das  ist 
indessen  nicht  der  einzige  Gfrund;  ein  zweiter,  vielleicht  noch 
eindringlicherer,  entspringt  aus  der  Thatsache,  dass  auch  auf 
der  Region  des  positiven  Pols,  im  Bereiche  des  Anelectrotonns, 
wo  während  der  Stromesdauer  die  Erregbarkeit  stets  stark 
herabgesetzt  ist,  nach  dem  Oeffnen  des  Kreises  augenblicklich 
ebenfalls  eine  ganz  bedeutende  Erhöhung  derselben  auftritt. 
Bringt  man  nun  endlich  und  drittens  noch  in  Anschlag,  dass^ 
wie  ich  gefunden  habe  und  hier  einstweilen  andeuten  will, 
die  Bewegungserscheinungen  des  Anelectrotonns  viel  langsamer 
als  die  des  Katelectrotonus  stattfinden,  so  ist  es  gewiss  schwer 
sich  zu  denken,  dass  während  auf  den  früher  anelectrotonisirten 
Stellen  ein  neuer  eigenthümlicher  Zustand  sofort  bei  der  Oeff- 
nung  des  Kreises  auftritt,  in  den  friiher  katelectrotonisirten 
dies  nicht  der  Fall  ist,  weil  ein  Theil  des  Katelectrotonus 
zurückbleibt.  Diesen  Gründen  werde  ich  alsbald  noch  einen 
hinzufügen,  welcher  zwar  an  sich  auch  nicht  ganz  vollkommen 
beweisend  ist,  gleichwohl  mir  aber  so  gewichtig  scheint,  dass 
er  im  Verein  mit  den  anderen  unserer  Auffassung  vor  der  Hand 
und  wohl  auch  tax  länger  die  Ueberlegenheit  über  die  gegen- 
theilige  Meinung  zusichern  dürfte. 

Ich  wende  mich  demgemäss  nunmehr  zur  Darstellung 
der  besonderen  Erscheinungsweisen,  nach  welchen  der  extra« 
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polare  aufsteigende  Eatelectrotonus  abklingt.  Wie  man  so- 
gleich wieder  a  priori  übersieht,  kommen  hier  eine  beträcht- 
liche Menge  von  Yariabelen  in  Betracht.  Die  hauptsächlichsten 
beziehen  sich  auf  die  angewandte  Stärke  des  modifidrenden 
Stromes  und  auf  die  Dauer  seiner  Schliessung.  Sodann  aber 
ist  für  beide  Variabelen  wiederum  zu  beachten,  ob  wir  es 
mit  einem  ganz  frischen  oder  bereits  modificirten  Nerven  zu 
thun  haben. 

Die  Untersuchung  selbst  ist  im  Speciellen  nicht  so  com- 
plicirt,  wie  diejenige,  welche  sich  auf  die  während  der  Stromes- 
dauer auftretenden  Veränderungen  bezieht^  und  zwar  deshalb, 
weil  wir  hier  einmal  die  Einmischung  der  vom  Electrotonus 
herrührenden  Ströme  nicht  zu  befürchten  haben,  und  ausser- 
dem in  electrischer  Beziehung  die  Umstände  bei  Beizung  vor 
Schliessung  des  constanten  Stromes  und  nach  Oeffnung  dessel- 
ben absolut  identisch  sind.  Letzteres  kann  leider  bei  der  Unter- 
suchung der  Veränderungen  während  der  Stromesdauer  nicht 
so  ohne  Weiteres  behauptet  werden,  weshalb  Controlversuche 
die  eingeführten  Fehler  berechnen  müssen  und  in  AbrechnuDg 
zu  bringen  haben.  Statt  dieser  dort  fortfallenden  Schwierig- 
keiten treten  aber  hier  neue  auf,  welche  jenen  vielleicht  gleich 
kommen.  Wenn  man  nämlich  das  Abklingen  der  durch  den 
Katelectrotonus  bedingten  Veränderungen  nach  der  Z^eit  ver- 
folgen will,  so  mischen  sich  nothwendig  in  die  erhaltenen 
Resultate  zwei  Umstände  ein,  welche  nicht  zu  beseitigen  sind. 
Es  ist  das  erstens  diejenige  Modification,  welche  der  reizende 
Strom  an  sich  hervorbringt.  Sie  addirt  sich  zu  der  bereits 
vorhandenen,  sodass  die  späteren  Reizungen  nur  die  Er- 
folge aus  der  Superposition  des  Abklingens  mehrerer  Modi- 
ficationen  bezeichnen  können.  Ausserdem  aber  dauert  das 
Abklingen  oft  so  lange,  dass  eine  Einmischung  des  Bitter- 
Valli 'sehen  Gesetzes  zu  befurchten  ist,  welches  selbst  noch 
nicht  genau  genug  bekannt  ist,  um  scharf  in  Rechnung  ge- 
zogen werden  zu  können.  JedenfaUs  würde  man,  wie  ich 
glaube,  keine  correcte  Vorstellung  von  demselben  haben, 
wenn  man  sich  dächte,  der  Nerv  nähme  mit  der  Zeit  auf 
allen  Punkten  an  Erregbarkeit  ab.     Mit  Bezug  auf  die  Auf- 
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fassung  des  Valli-Ritter'schen  Gesetzes  aber  möge  hier  noch 
die  Meinung  eine  Stelle  finden,  der  zufolge  dasselbe  nicht  auf- 
zufassen ist  als  ein  Absterben  des  Nerven  vom  Ursprung  nach 
der  Ausbreitung,  sondern  von  einem  abgestorbenen  oder  bloss- 
liegenden  Querschnitte  nach  solchen  Theilen,  die  es  nicht 
sind.  Es  scheint  mir  also  ein  ausgeschnittener  Ischiadicus 
von  beiden  Querschnitten  aus  abzusterben,  sodass  demnach 
der  mittlere  Theil  am  längsten  seine  Lebenseigenschafben  be- 
wahrt, nicht  aber  vom  Ursprung  nach  der  Ausbreitung,  wie 
man  jetzt  meistens  anzunehmen  pflegt. 

Jenen  beiden  angeführten  Fehlerquellen  nun,  welche  sich 
in  das  Studium  der  Modificationen  einmischen  und  dasselbe 
erschweren,  suchte  ich  durch  folgende  Methode  zu  entgehen. 

Was  zunächst  die  durch  die  prüfende  Reizung  herbei- 
geführte Modification  bedingt,  so  eliminirte  ich  sie  möglichst 
dadurch,  dass  ich  als  Beizmittel  mich  des  Schliessungs- 
inductionsstromes,  und  zwar  von  äusserster  Schwäche,  bediente, 
nachdem  ich  mich  vorher  überzeugt  hatte,  welche  Wirkungen 
öfter  wiederholte  Reizungen  mit  demselben  hervorbringen.  Die 
Untersuchung  ergab  nun,  dass  man  mehr  denn  20  Zuckungen 
hinter  einander  nehmen  kann,  ohne  dass  sich  die  schwache 
Zuckung  um  eine  hier  irgend  in  Betracht  kommende  Grösse 
ändert. 

Der  Einmischung  des  Yalli-Ritter'schen  Gesetzes  aber 
wich  ich  dadurch  aus,  dass  ich  das  Abklingen  des  Katelectro- 
tonus  an  demselben  Nerven  mehrmals  hinter  einander  beob- 
achtete, wo  denn  immer  dieselbe  Succession  der  Erscheinungen 
auftrat. 

Mit  diesen  Vorsichtsmaassregeln  ergeben  sich  denn  fol- 
gende Normen.  Doch  erlaube  man  mir  vorerst,  ehe  wir  zur 
Darstellung  der  Versuche  übergehen,  hier  eine  einfache  No- 
menclatur  vorzuschlagen.  Ich  umfasse  demnach  das  ganze 
hier  in  Betracht  kommende  Gebiet  der  veränderten  Erregbar- 
keit nach  der  Oeffnung  des  polarisirenden  Stromes  unter  der 
bereits  gebräuchlichen  Bezeichnung  der  Modification  des 
Nerven  durch  den  constanten  electrischen  Strom. 
Ich  nenne  die  Modification  positiv,   wenn  die  Erregbarkeit 


270  UntersachuDg.    Absohn.  11.   Untersachang  der  VerSnderaDg 

nach  der  Oeffiiung  des  Stromes  erhöht  ist;    ich    nenne  sie 
negativ,  wenn  das  Umgekehrte  stattfindet. 

Die  specielle  Ausfahrung  der  Versuche  geschieht  nun 
im  Wesentlichen  wie  bisher.  Dicht  über  dem  Musculus  ga- 
stroknemius,  in  einer  Entfernung  von  5 — 8  Mm.  von  demselben, 
liegt  dem  Nervus  ischiadicus  das  Eiweisselectrodenpaar  an, 
welches  den  Constanten  Strom  dem  Nerven  zufuhren  soll. 
Zur  Abstufung  der  Stromstärken  bedienen  wir  uns  des  grossen 
Neusilberrheochords ,  welcher  mit  einer  Säule  von  6  Grove- 
schen  Elementen  in  Verbindung  gesetzt  ist.  Mit  dieser  Strom- 
stärke reicht  man  im  Allgemeinen  aus,  um  alle  Erscheinungen 
wahrzunehmen,  welche  von  ihr  abhängen;  denn  ich  habe  mich 
überzeugt,  dass  ich  niemals  neue  Erscheinungen  zu  sehen 
bekam,  mochte  ich  5  oder  15  Grove  nehmen.  Letztere  zer- 
stören natürlich  ungemein  schnell  die  durchflossene  Strecke, 
lehren  aber  nicht  mehr  als  bedeutend  schwächere  Ströme. 
Oberhalb  des  Electrodenpaares  für  den  constanten  modificiren- 
den  Strom  liegt  in  einer  Entfernung  von  8  Mm.  dasjenige 
des  reizenden  Stromes.  Es  ist  ebenfalls  unpolarisirbar.  Wir 
bringen  nun  zunächst  mit  Hülfe  des  reizenden  Stromes  eine 
schwache  Zuckung  hervor,  welche  die  Zeichenspitze  auf  die 
Tafel  des  Myographions  aufschreibt.  Dann  schliessen  wir  den 
Constanten  Strom  während  1  bis  2  Secunden  und  reizen  darauf 
in  Intervallen  von  5  bis  10  Secunden  den  Nerven  wieder  von 
derselben  früheren  Stelle  mit  demselben  Inductionsstrome  wie 
vorher.  Ich  will  hier  den  Leser  nicht  mit  Wiedergabe  der 
Tabellen  behelligen,  welche  auch  das  Werk  zu  sehr  ausdehnen 
würden,  sondern  nur  in  Kurzem  die  Resultate  wiedergeben, 
welche  aus  den  gemessenen  Werthen  folgen.  Ich  kann  dies 
hier  darum  um  so  mehr  thun,  als  die  in  diesen  Versuchsreihen 
sich  aussprechenden  Gesetze  nicht  merkbar  sich  von  denen 
unterscheiden,  welche  sich  auf  das  Abklingen  des  absteigenden 
extrapolaren  Eatelectrotonus  beziehen  und  am  betreffenden 
Orte  mitgetheilt  werden  sollen. 

Untersucht  man  nun  also  die  Erregbarkeit  etwa  10  Se- 
cunden nach  Oeffnung  des  modificirenden  Stromes,  welcher 
1 — 2  Secunden  geschlossen  gewesen  war,  so  findet  man  die- 
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selbe  stets  verändert,  und  zwar  erhöht.    Es  hinterlasst  der 
Eatelectrotonus  also  die  positive  Modification.    So  lange  man 
es  mit  einem  frischen,  noch  nicht  modificirten  Nerven  zu  thun 
hat,  tritt  dies  Resultat  vollkommen  constant  ein,  welches  auch 
die  Stromstarke  war,  der  man  den  Nerven  aussetzte.    Es  ver- 
steht sich  wohl  von  selbst,  dass  ich  natürlich  hier  diejenigen 
Stromstärken  ausschliesse,  welche  bereits  in  dieser  kurzen  Zeit 
den  Nerven  verbrennen  und  zerstören.     Denn  ihre  Wirkung 
würde  hier  keine   andere  sein    als   die  eines  Schnittes,  wel- 
cher die  Continuität  aufhebt,  in  welchem  Falle  also  die  Er- 
scheinungen mit  einer  negativen  Modification  nicht  verglichen 
werden  können.     Gleichwohl  gilt  das  ausgesprochene  Gesetz 
selbst  dann  noch,   wenn  man  Ströme  anwendet,  welche  in 
10 — 20  Secunden  den  Nerven  zerstören.     Soll  indessen  bei 
diesen  noch  das  Gesetz  scharf  heraustreten,  so  muss  man  ihre 
Dauer  n^öglichst  beschränken,    also  nur  1  Secunde,   ja  nur 
einen  Bruchtheil  derselben  wählen.     Was  nun  die  Stärke  der 
erwähnten  positiven  Modification  als  Function  der  Stromstärke 
betrifft,  so  wächst  dieselbe  fortwährend  mit  dieser.    Es  lassen 
sich  die  positiven  Modificationen  mit  Strömen  von  äusserster 
Schwäche  nachweisen,    welche    bereits  keine   Zuckung  mehr 
bewirken.    Gleichwohl  ist  hervorzuheben,  dass  die  Wirkungen 
des   Stromes  während    seiner  Dauer   noch    bei   geringeren 
Stromstärken  deutlich  dargethan  werden  können.    Wenn  aber 
diese  letzteren  grösser  sind,  sodass  sie  die  dritte  und  höheren 
Stufen  des  Zuckungsgesetzes  geben,  so  ist  die  Stärke  der  po- 
sitiven Modification  ganz  gewaltig.    Denn  derselbe  Inductions- 
strom,  welcher  vor  Schliessung  des  constanten  modificirenden 
Stromes    keine    Wirkung    hervorbrachte,    erzeugt    jetzt    das 
Zuckungsmaximum.    Mit  furchtbarer  Kraffc  zuckt  der  Muskel, 
als    hätte    man    den   Beiz   um  Vieles   verstärkt;    gleichwohl 
ist  der  Reiz  derselbe  wie  früher  geblieben.     Fragt  man  nun, 
wie    lange    dieser    neue    wunderbare    Zustand    der    positiven 
Modification  anhält,  so  ergiebt  sich  bei  genauer  Untersuchung 
eine  Abhängigkeit  dieser  Dauer  von  der  Stromstärke.     Bei 
geringen  Stromeskräften  nänodich,  ich  meine  solchen,  welche 
eben  die  erste  Stufe  des  Zuckungsgesetzes  geben  oder  besser 
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gar  keine  Zuckuog,  verschwindet  die  positive  Modification 
in  30  Secunden  bis  2  Minuten,  nach  welcher  Zeit  die 
Zuckungen  wieder  so  stark  sind,  wie  vor  der  Schliessung 
des  modificirenden  Stromes.  Waren  aber  die  Stromstärken 
bedeutender,  sodass  sie  die  dritte  und  höheren  Stufen  des 
Zuckungsgesetzes  gaben,  so  dauert  die  positive  Modification 
länger  an  und  scheint  oft  noch  nach  10 — 15  Minuten  vor- 
handen zu  sein,  da  die  Zuckung  nicht  zu  ihrem  alten  niedri- 
gen Werthe  zurückkehren  will.  Dieses  Abklingen  des  Kat^ 
electrotonus  lässt  sich  an  demselben  Nerven  10 — 12  mal  und 
mehr  beobachten;  doch  mischt  sich  später  oft  eine  neue  Er- 
scheinung ein,  von  welcher  wir  sofort  handeln  wollen. 

Ich  habe  nämlich  vorher  gesagt,  dass  man  etwa  10  Se- 
cunden nach  Oeffnung  des  modificirenden  Stromes  den  Nerven 
in  positiver  Modification  befindlich 'vorfinde.  Untersucht  man 
denselben  aber  etwas  kürzere  Zeit  nach  der  Oeffnung,  so  wird 
man  nicht  selten  die  positive  Modification  sehr  schwach  finden, 
ja  sogar  vermissen,  selbst  bei  Stromstärken,  welche  sie  sonst 
ganz  deutlich  hervorbringen.  Das  ist  bei  schwächeren  Strö- 
men, solchen  nämlich,  welche  die  erste  Stufe  des  Zuckungs- 
gesetzes geben,  eine  ganz  gewöhnliche  Erscheinung,  während 
sie  bei  stärkeren  nur  dann  zuweilen  beobachtet  werden  kann, 
wenn  man  so  geschwind  nach  der  Oeffnung  des  Stromes 
untersucht,  als  es  irgend  angeht.  Prüft  man  aber  nach  Oeff- 
nung eines  modificirenden  schwachen  Stromes  den  Nerven 
noch  geschwinder,  so  wird  man  nun  ganz  gewöhnlich  die 
wunderbare  Thatsache  finden,  dass  der  Nerv  in  negativer 
Modification  begriffen  sei.  Weil  bei  den  schwachen 
aufsteigenden  Strömen  und  frischen  Nerven  keine  Oeffhongs- 
zuckung  vorhanden  ist,  kann  man  die  Prüfung  der  Modifica- 
tion so  äusserst  rasch  nach  erfolgter  Oeffnung  vornehmen. 
Durch  eine  mechanische  Vorrichtung  bewirkte  ich  dann,  dass 
zu  derselben  Zeit,  wo  ich  den  modificirenden  Strom  untere 
brach,  der  Hammer  des  electro -magnetischen  Fallapparates 
losfiel.  Die  Zeit,  welche  also  verfloss,  war  nicht  grösser  als 
diejenige,  innerhalb  welcher  die  Intensität  des  Magnetismus 
abnahm  bis  zu  solcher  Grösse,  dass  sie  dem  schweren  Gewichte 
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des  Hammers  gleich  kam,  wozu  noch  die  Zeit  zu  rechnen  ist, 
innerhalb  welcher  ein  Körper  einen  Zoll  Raum  durchfallt, 
wenn  er  mit  der  Anfangsgeschwindigkeit  Null  beginnt.  Die 
gleichzeitige  Unterbrechung  des  modificirenden  und  die  Eisen- 
kerne des  electro- magnetischen  Fallapparates  umkreisenden 
Stromes  wurde  dadurch  ermöglicht,  dass  letzterer  ein  Strom- 
zweig des  Hauptstromes  war,  welcher  nach  dem  Rheochord 
ging,  der  auch  zur  Regulirung  der  Stärke  des  modificirenden 
Stromes  diente.  Es  konnten  mithin  beide  Ströme  absolut 
gleichzeitig  unterbrochen  werden.  Auf  diese  Weise  überzeugt 
man  sich  nun  von  dem  allgemeinen  Gesetze,  dass  dem  Ver- 
schwinden des  Katelectrotonus  sehr  rasch  eine  Phase  negativer 
Modification  nachfolgt,  welche  aber  mehr  oder  weniger  schnell 
dann  in  die  positive  Modification  übergeht.  Letztere  ist  träge; 
denn  wenn  sie  auch  wohl  schnell  anwächst,  so  nimmt  sie 
doch  nur  sehr  langsam  wieder  ab,  sodass  man  ihr  Abklingen 
mit  aller  Müsse  studiren  kann.  Hiermit  dürfte  denn  die  An- 
sicht noch  fester  begründet  sein,  dass  die  positive  Modification 
nicht  einem  theilweisen  Rückbleiben  des  Katelectrotonus  ihren 
Ursprung  verdankt.  Wie  nun  die  Dauer  der  positiven  Modi- 
fication mit  der  Stromstärke  wächst,  so  scheint  die  der  nega- 
tiven abzunehmen;  denn  je  stärker  der  Strom  ist,  um  so 
schneller  muss  man  sein,  um  dieselbe  noch  zu  erhaschen;  ja 
wenn  der  Strom  eine  gewisse  Grösse  überschreitet,  also  die 
dritte  und  höheren  Stufen  des  Zuckungsgesetzes  giebt,  wird 
man  nur  schwer  einmal  dann  und  wann  bei  äusserst  schneller 
Reizung  nach  der  Oeffnungszuckung  noch  eine  Spur  der  ne- 
gativen Modification  wahrnehmen,  welche  rasch  durch  gewal- 
tige positive  verdrängt  wird,  die  nun  in  den  Nerven  herein- 
bricht. Ja  sogar  das  Anwachsen  der  positiven  Modification 
ist  bei  hohen  Stromeskräflen  schwer  zu  beobachten.  Gleich- 
wohl gelingt  es  aber  mit  Hülfe  eines  besonderen  Kunstgriffes 
auch  hier  noch  einmal,  freilich  nur  für  einen  speciellen  Fall,  das 
Gesetz  zu  beobachten.  Bei  der  hohen  Gesetzmässigkeit,  welche 
in  diesem  hier  behandelten  Gebiete  herrscht,  schien  es  mir 
nun,  als  diirfe  ich  aus  den  beobachteten  Thatsachen  den  sehr 
wahrscheinlichen   Schluss  ziehen,  dass  bei  jeder  Stromstärke 
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der  Eatelectrot(Miu8  niemals  direct  in  die  positive  Modification 
übergehe,  sondern  dass  zwischen  beiden  stets  das  Stadium 
der  negativen  Modification  liege,  welches  bei  hohen  Stromes- 
kräften nur  sehr  an  zeitlicher  Dauer  abnehme,  weil  die  Kräfte, 
welche  die  positive  Modification  bedingen,  in  so  raschem  Maasse 
mit  der  Stromstärke  wachsen.  Aus  diesem  Grunde  schlug 
ich  den  folgenden  Weg  ein.  Ich  schloss  den  modificirenden 
Strom  eine  Secunde  und  schwächte  nach  der  Oeffiiung  dann 
die  Beizung  schnell  ab,  sodass  trotz  der  gewaltigen  positiven 
Modification  doch  nur  eine  spurweise  Zuckung  eintrat*  Darauf 
modificirte  ich  abermals,  wodurch  die  spurweise  Zuckung  nun- 
mehr wieder  zum  Zuckungsmaximum  gebracht  war.  So  trieb 
ich  4  —  6  mal  die  Erregbarkeit  so  weit  hinauf,  bis  ich  be- 
merkte, dass  eine  abermalige  Schliessung  von  1  Secimde  Dauer 
nur  noch  wenig  Wirkung  in  positiver  Richtung  hervorbringe. 
Hierdurch  waren  nun  offenbar  diejenigen  Kräfte  begünstigt, 
welche  die  negative  Modification  erzeugen.  Beizte  ich  nun 
schnell  nach  der  Oeffnungszuckung,  so  war  nun  in  der  That 
die  negative  Modification  sichtbar  geworden,  der  sich  aber 
bald  wieder  eine  nunmehr  nur  schwache  positive  Modification 
anscbloss.  Man  konnte  nun  versucht  sein,  diese  negative 
Modification  aus  einem  üeberdauern  der  herabgesetzten  Erreg- 
barkeit abzuleiten,  welche  in  der  intrapolaren  Strecke  vorhan- 
den ist  und  die  Leitung  noch  einige  Zeit  unterbricht.  Da- 
gegen ist  einzuwenden,  dass  nach  so  kurzen  Schliessungen 
mit  den  angewandten  Stromeskräften  die  Erregbarkeit  noch 
nicht  so  stark  verändert  wird,  dass  sie  die  Oeffnung  des 
Stromes  überdauert,  wie  ich  mich  durch  Controlversnche 
überzeugt  habe ;  hauptsächlich  aber  und  ganz  besonders,  dass 
bei  absteigendem  Katelectrotonus ,  wo  doch  dieser  Einwand 
nicht  gemacht  werden  kann,  dasselbe  Verhalten  beobachtet 
wird. 

Für  das  Abklingen  des  Katelectrotonus  können  wir  dem- 
nach das  Gesetz  aufstellen,  dass  derselbe  mit  der  Oeff- 
nung der  Kette  rasch  durch  einen  kurz  dauernden 
Zustand  negativer  Modification  in  die  länger  dau- 
ernde    positive     Modification     übergehe,     welche 
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langsam  dem  natärlichen  Zustande  der  Nerven 
Platz    macht. 

Man  könnte  nnn  vielleicht  der  Ansicht  sein,  wie  von 
uns  der  Beweis  nicht  geliefert  worden  sei,  dase  die  Modifi- 
cation  in  der  That  ihre  Ursadie  nur  in  dem  vorangegangenen 
fiateleetrotonus,  nicht  aber  in  der  bei  der  Sehliessung  des 
Stromes  stattgefiindenen  Reizung  ihren  eigentlichen  Grund 
habe.  Di^egen  spricht  aber  die  bei  schwachen  Strömen  re- 
gelmässig augenblicklich  nach  der  Oeffiiung  vorhandene  ne- 
gative Modifk^ation,  welche  dodi  so  schneU  wieder  verschwin- 
det, mag  nun  die  Schliessung  des  modificirenden  Stromes 
1,  2  oder  selbst  5  und  10  Sekunden  gedauert  haben.  Dass 
aber  endlidbt  da*  j^olg  am  Muskel  hier  wirklich  ein»  Zu- 
stand der  gereizten  Stelle  angiebt,  was  ja  nicht  so  ohne 
Weiteres  behauptet  werden  kann,  daför  spricht  das  durchaus 
ver8<^edene  Ergebnifis,  welches  man  bei  Untersuchung  des 
ab-  und  aufsteigenden  abklingenden  Anelectrotonus  beobach- 
tet, während  für  den  absteigenden  Eatelectrotonus  dieselben 
Gesetze  wie  für  den  aufsteigenden  zu  verzeichnen  sind. 

Endlich  aber  ist  hier  noch  die  wichtige  Thatsache  her- 
vorzuheben, dass  die  Modification  in  der  Nähe  des  polarisi- 
renden  Stromes  viel  stärker  ist,  als  in  grosser  Ferne.  Denn 
bei  den  früheren  Versuchen  wurde  idb  bei  Reizungen  in  der 
Ferne  fast  gar  nidit  beeinträchtigt  durch  solche  Störungen, 
was  aber  in  der  Hahe  der  Fall  war,  wo  ich  fast  fortwährend  die 
Reizstärke  compensiren  musste,  um  die  Zuckung  in  nahezu 
Reicher  Grosse  zu  erhalten. 

Ehe  wir  diesen  Gegenstand  verlassen,  bleibt  mir  noch 
einiges  Wenige  zu  sagen  übrig  über  den  Einfluss  der  Stro- 
mesdauer auf  die  allgemeinen  Gesetze  der  Modificationen« 
Für  schwächere  Ströme,  d.  h.  für  solche,  welche  die  ersten 
Stufen  des  Zuckungsgesetzes  geben,  darf  ich  behaupten,  dass 
die  Gültigkeit  der  oben  ausgesprochenen  Principien  für  das 
Abklingen  des  Katelectrotonus  auch  dann  gültig  bleibe,  wenn 
die  Schliessungsdauer  des  modificirenden  Stromes  die  oben 
angegebene  beträchtlich  übersteigt,  d.  h.  sich  bis  zu  1  und 
mehren  Minuten   erstreckt.      Für   längere  Schliessungen  aber 
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treten  nun  zwei  umstände  auf,  welche  die  Erforsohnng  der 
Modificationsgesetze  ausserordentlich  erschweren.  Es  ist  dies 
erstens  der  Oefihungstetanns  und  zweitens  die  Veränderung 
der  Erregbarkeit,  welche  mittlerweile  das  Präparat  vielleicht 
auch  ohne  Einwirkung  des  Stromes  erßihren  haben  würde. 
Ich  muss  deshalb  diesen  Punkt  vor  der  Hand  auf  sich  be- 
ruhen lassen.  Nur  für  stärkere  Strome  lässt  sidi  leichter 
der  Einfluss  der  Stromesdauer  auf  die  Modificationen  nach- 
weisen. Ueberschreitet  diese  nämlich  eine  gewisse  Grenze, 
so  tritt  auch  bei  diesen  Stromeskräften  am  frischen  Nerven 
die  negative  Modification  auf,  welche  aber  bei  nicht  zu  lan- 
ger Schliessung  der  positiven  Modification  weicht.  Lässt 
man  jedoch  den  modificirenden  Strom  noch  länger  geschlos- 
sen, so  ist  nach  der  Oei&iung  desselben  eine  sehr  starke  ne- 
gative Modification  vorhanden,  welche  zwar  etwas  aber  nnr 
sehr  langsun  abnimmt  und  nun  nicht  mehr  der  positiven 
Platz  macht.  Diese  Erscheinungsweise  hat  nun,  wie  ich 
glaube,  nicht  in  der  extrapolaren  ^sondern  intrapolaren  Strecke 
ihren  Grund;  darum  nämlich^  weil  erstens  die  intrapolare 
nunmehr  durch  den  Strom  bedeutend  verändert  ist  und  sehr 
an  Erregbarkeit  abgenommen  hat,  wie  die  Prüfung  derselben 
ergiebt,  und  zweitens  weil  beim  absteigenden  Katelectrotonus 
nichts  Aehnliches  bei  langer  Schliessung  eines  starken  Stro- 
mes beobachtet  wird.  Der  absteigende  Ejitelectrotonus  be- 
folgt aber  doch  sonst  genau  dieselben  Gesetze  wie  der  auf- 
steigende. 

Ich  beschliesse  hiermit  die  Untersuchung  des  extrapola- 
ren aufsteigendem  Katelectrotonus  und  wende  mich  nunmehr 
zur  Erforschung  des  extrapolaren  absteigenden  Anelectrotonus. 


Abschnitt  III. 

llHterssckug  der  Verftidenuig  der  Err^barkeit  hiiter 
itm  aafsteigendei  Strebe. 


Nachdem  die  Untersuchung  des  Katelectrotonus  nach 
seinen  versdiiedenen  Variabeln  möglichst  genau  dargestellt 
worden  ist,  und  der  Leser  die  Methode  kennen  gelernt  hat, 
kann  ich  mich  jetzt  wohl  etwas  kürzer  fassen,  was  um 
so  eher  gestattet  sein  diirfte,  als  die  mitzutheilenden  Resul- 
tate weniger  auffallend  sind  und  nicht  mitunter  paradox  ei^ 
sdieinen,  wie  dies  doch  in  gewisser  Beziehung  beim  aufstei- 
genden Katelectrotonus  der  Fall  war  und  wieder  beim  au&tei- 
genden  Anelectrotonus  eintreten  wird. 


B^pitel  I. 
Haohweisnng  des  absteigenden  eztrapolaren  Anelectrotonns. 

Die  Versuche,  deren  wir  uns  zur  Nach  Weisung  des  ab- 
steigenden extrapolaren  Anelectrotonus  bedienen  werden,  sind 
entweder  mit  Hülfe  der  Reizung  einer  Kette  oder  des  Schlies- 
sungsinductionsstromes  oder  chemischer  Agentien   ausgeführt. 

Was  zuerst  die  Reizung  mit  Hülfe  der  Kette  betriffl;,  so 
geschah  ihre  specielle  Ausfuhrung  folgendermaassen.  Am 
plexus  sacralis  oder  unterhalb  des  Abganges  der  Oberschen- 
keläste wird  das  Electrodenpaar   angelegt,   welches   den   im 
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strengen  Sinne  constanten  Strom  dem  Nerven  zufahren  soll. 
Unterhalb  desselben  in  einer  Entfemong  Ton  8 — 10  Mm.  wird 
das  Electrodenpaar  für  den  reizenden  Strom  angebracht.  Dieser 
aber  soll  mit  Hülfe  des  electro-magnetischen  Fallapparates  in 
Quecksilber  geschlossen  werden.  Seine  Richtung  im  Nerven 
muss  die  aufsteigende  sein.  Diese  Bedingung  findet  nicht 
darum  statt,  weil  der  Versuch  bei  absteigendem  reizenden 
Strome  anders  ausfiele,  sondern  weil  derselbe  sonst  keine  be- 
weisende Kraft  haben  würde.  Da  wir  nämlich  die  Zuckungs- 
stärke,  welche  von  dem  nicht  polarisirten  Nerven  aus  eriialten 
wird,  vergleichen  wollen  mit  derjenigen,  welche  der  gereizte 
polarisirte  Nerv  hervorbringt,  so  ist  es  natürlich  vor  Allen 
Dingen  nothwendig,  dass  in  beiden  Fällen  der  stärkeren  Zuk- 
kong  eine  Reizung  mit  einem  stärkeren  Strome  nicht  zu  Grunde 
liege.  Hier  nun  wollen  wir  während  des  Electrotonus  eine 
schwächere  Zuckung  beobachten,  als  bei  gewöhnlichem  Zu- 
stande des  Nerven.  Es  muss  mithin  bei  der  Reizung  des 
polarisirten  Nerven  der  reizende  Strom  dem  vom  Electro- 
tonus herrührenden  gleichgerichtet  sein.  Denn  auf  diese 
Weise  addiren  sich  beide  Stromstärken  bei  der  Schliessung  und 
man  beobachtet  gleichwohl  eine  schwächere  Zuckung,  sodass 
dann  a  fortiori  auf  die  herabsetzende  Wirkung  des  Stromes 
geschlossen  werden  kann.  Ich  gebe  nun  als  Beleg  zunächst 
einen  Versuch,  an  welchem  die  Grösse  der  Wirkung,  welche 
bisher  unbekannt  war,  recht  auffallend  ist. 

Versuch  I. 


Zahl  der 
Zuckung. 

Zackungggrösse 

bei  nicht  polarigir- 

ten  Nerren. 

Zahl  d«r 
ZaelcuDg. 

Znelcangsgrössc 

bei  polarisirten 

Kerren. 

1 

3 

5 

7 
9 

6,8  Mm. 
7,3     - 
7,3     - 
7,3     - 
7,7     - 

2 
i 

6 

8 

10 

0,0  Mm. 

0)0       - 

0,0     . 
0,0     - 
0,0     - 

der  Erregbarkeit  hinter  dem  aufsteigenden  Strome. 


279 


Zshl  d«r 

ZuekangsgröMe 

Z«h>  der 

ZackangBgrÖBse 

Znokang. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zacknng. 

bei  polariairten 
Nerven. 

11 

7,7  Mm. 

12 

0,0  Mm. 

13 

7,8     - 

14 

0,0     - 

15 

7,8     - 

16 

0,0     - 

17 

7,8     - 

18 

0,0     - 

19 

8,0     - 

20 

0,0     - 

21 

7,9     - 

22 

0,0     - 

23 

7,9     - 

24 

0,2     - 

25 

7,9     - 

26 

0,2     - 

27 

7,9     - 

28 

0,2     - 

29 

7,9     - 

30 

0,0     - 

31 

8,0     - 

32 

0,0     - 

83 

8,0     - 

34 

0,0     - 

35 

8,0     - 

36 

0,0     - 

37 

8,0     - 

38 

0,0     - 

39 

7,9     - 

40 

0,0     - 

41 

7,9     - 

42 

0,0     - 

43 

7,9     - 

44 

0,0     - 

45 

8,0     - 

46 

0,0      - 

47 

8,0     - 

48 

0,0     - 

Nunmehr  wurde  der  Nerv  zwischen  beiden  Electroden- 
paaren  durchschnitten  und  wieder  zusammengeklebt,  ohne  dass 
die  auf  den  Electroden  liegenden  Theile  verschoben  wurden, 
und  dann  der  Versuch  fortgesetzt: 


49 


50 


8,0  Mm. 


I         8,0  Mm.        I 

Hierauf  wurde  die  Reizung  geschwächt,  weil  möglicher- 
weise 8,0  Mm.  das  Zuckungsmaximum   war.     Es  ergab  sich: 

51        I         3,5  Mm.        I  52        I         3,5  Mm. 

Die  Specialbedingungen  dieses  Versuchs  waren :  Abstand 
der  Electrodenpaare  =3  5  Mm.,  Länge  des  Musculus  gastro- 
knemins  s&=  35  Mm.  Die  constante  Ablenkung  der  Multipli- 
catomadel  betrag  bei  halber  Länge  nur  10®. 


S80 


üntersuchQDg.    Abschn.  m.   üntersQGhang  der  Veranderoog 


Ich  übergehe  hier  die  abermalige  Darlegung  der  zur 
Widerlegung  von  Stromschleifen  nothwendigen  Controlyer- 
suche.  Sie  sind  nach  jedem  Versuche  genau  so  angestellt 
worden,  wie  dies  im  zweiten  Abschnitte  dargestellt  ist. 

Ich  wende  mich  nunmehr  zur  Nachweisung  des  anelec- 
trotonischen  Zustandes  mit  Hülfe  des  Schliessungsinductions- 
Schlages,  welchen  wir  wiederum  in  aufsteigender  Richtung 
durch  den  Nerven  senden,  also  in  gleicher  Richtung  mit  dem 
Strome  des  Electrotonus.  Ich  theile  zunächst  als  Beweis 
einen  Versuch  mit  und  werde  die  bei  demselben  zu  berück- 
sichtigenden Fehlerquellen  sodann  discutiren. 

Versuch  IL 


Zahl  der 

ZncknngggrÖBge 

Zahl  der 

Znokangsgrösse 

Zuckung. 

bei  nicht  polarisir* 
ten  Herren. 

Zackang. 

bei  polarisirten 
Herren. 

1 

10,4  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

.    3 

10,0     - 

4 

0,0     - 

5 

10,7     - 

6 

0,0     - 

7 

10,5     - 

8 

0,0     - 

9 

10,5     - 

10 

0,0     - 

11 

10,7     - 

12 

0,0     - 

13 

10,7     - 

14 

0,0     - 

'   15 

10,5     - 

16 

0,0     - 

17 

9,6     - 

18 

0,0     . 

19 

9,2     - 

20 

0,0     - 

21 

9,7     - 

22 

0,0     - 

23 

9,1     - 

24 

0,2     - 

25 

9,1     - 

26 

0,3     - 

27 

9,2     - 

28 

0,2     - 

29 

8,6     - 

30 

0,1      - 

31 

9,0     - 

32 

0,1     - 

33 

9,1     - 

34 

0,1      - 

35 

8,8     - 

36 

0,2     - 

37 

8,9     - 

38 

0,1     - 

der  Erregbarkeit  hinter  dem  Aufsteigenden  Strome. 
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Z»hl  der 
Znokang. 

GrÖBse  der  Znokang 

bei  nicht  polari- 

sirten  Nerven. 

Zahl  der 
Znekang. 

OrÖMe  der  Znekang 

bei  polarisirten 

Nerven. 

39 
41 
43 

9,2  iSm. 
8,6    - 
8,8    - 

40 
42 
44 

0,2  Mm. 
0,5    - 
0,6     - 

Die  Specialbedingung  dieses  Versuchs  war:  der  Abstand 
der  Electrodenpaare  betrug  7  Mm.  Das  Electrodenpaar  für 
den  polarisirenden  Strom  lag  dicht  unter  dem  Abgange  der 
Oberschenkeläste.  Die  constante  Ablenkung  der  Multipli- 
catomadel  durch  den  polarisirenden  Strom  betrug  bei  halber 
Lange  28®.  Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war 
=1=  34  Mm. 

Ausser  den  bereits  vorher  und  im  zweiten  Abschnitte 
discutirten  Fehlerquellen,  über  weldbe  stets  Controlyersuche 
angestellt  wurden,  bleibt  uns  hier  bei  Beizung  mit  dem 
Inductiansstrome  noch  eines  besonderen  Umstandes  zu  ge- 
denken, welcher  sich  auf  die  Verschiebung  der  Curve  des 
reizenden  Stromes  bezieht,  wenn  derselbe  den  polarisirten 
Nerven  durchsetzt.  Bereits  vor  Erregung  des  Liductiona- 
stFomes  kreist  durch  die  secundäre  Spirale  der  Strom  des 
Electrotonus,  von  dessen  Höhe  aus  sich  der  Inductionsatrom 
erhebt.  Man  konnte  nun  glauben,  dass  diese  Verschiebung 
der  Curve  des  reizenden  Stromes  im  Sinne  der  positiven  Co- 
ordinatenaxe  bereits  die  Ursache  der  während  des  Electro- 
tonus beobachteten  schwächeren  Zuckung  enthalte,  da  ja  in 
der  That  bei  ausreichender  Verschiebung  derselben  ein  sol- 
cher Erfolg  wahrgenommen  werden  kann.  Es  braucht  sich 
dann  also  gar  kein  Zustand  veränderter  Erregbarkeit  aus  der 
intrapolaren  nach  der  extrapolaren  Strecke  in  absteigender 
Bichtong  fortzupflanzen,  sondern  nur  jene  am  Multiplicator 
wahrnehmbare  Veränderung  der  electromotorischen  Kräfte.  Die- 
ser Einwand  läast  sich  indessen  durch  die  Bemerkung  wider- 
legen, daas  jener  Erfolg  der  Verschiebung  der  Curve  des  rei- 
senden Stromes  erat  dann  beobachtet  wird,  wenn  die  Strom- 
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starke  eine  relativ  bedeutende  Hohe  erreicht,  d.  h.  am  Mu- 
seumsmultiplicator  bei  halber  Länge  eine  Ablenkung  von  30 
bis  40^  zu  Stande  bringt.  Unser  Strom  des  Electrotonus  ist 
aber  anter  diesen  Umstanden  gar  nioht  mehr  an  dem  Museams- 
multiplieator  bemerkbar.  Der  Einwand  wird  durch  diese 
Bemerkung  um  so  mehr  widerlegt,  als  die  unterhalb  jener 
Grenze  gelegene  Stromstärke  ja  die  Erregbarkeit  des  Nerven 
erhöht,  sodass  eine  Verschiebung  der  Curve  des  reizenden 
Stromes  anfangs  nicht  eine  Verminderung,  sondern  Erhöhung 
der  Zuckung  zur  Folge  hat.  Oder  mit  anderen  Worten:  wir 
werden  später  sehen,  dass  ein  und  dieselbe  Stromschwankung 
stärkere  Zuckungen  hervorbringt,  wenn  sie  zwischen  absolat 
höheren  Ordinat^n  vor  sich  geht,  so  lange  nur  der  Werth 
dieser  eine  gewisse  Grösse  nicht  überschreitet.  Unser  Ver- 
such bewies  also  a  fortiori  das  auszusprechende  Gesetz,  dem- 
zufolge der  Anelectrotonus  die  Erregbarkeit  herabsetzt. 

Wir  wenden  uns  nunmehr  zur  Darlegung  desselben  Ge- 
setzes mit  Hälfe  der  chemischen  Beizung.  Man  könnte  zwar 
auf  Grund  gewisser  Vorstellungen,  welche  dahin  gehen,  dass 
jeder  andere  als  der  electrische  Beiz  den  Nerven  nur  dadurch 
zu  erregen  vermag,  dass  er  ihn  zerstört,  vermuthen  wollen, 
wie  hier  die  chemische  Reizung  unbrauchbar  sei.  Denn  da 
diese  zwischen  Strom  und  Muskel  angebracht  werde,  so  wurde 
bei  jeder  Reizung  einer  Primitivfaser  die  Continuitat  der  Lei- 
tung unterbrochen,  die  Wirkung  des  polarisirenden  Stromes 
also  aufgehoben.  Zum  Theil  ist  allerdings  etwas  Wahres  an 
dieser  Vorstellung.  Gleichwohl  aber  lässt  sich  anfangs,  wenn 
die  eigentliche  Beizung  beginnt,  die  Abnahme  der  Erregbar^ 
keit  durch  den  Electrotonus  noch  sehr  gut  constatiren.  Man 
nimmt  zu  dem  Ende  eine  Strecke  von  10—12  Mm.  in  den 
Tropfen  conoentrirter  Kochsalzlösung  auf  und  wartet  einige 
Zeit,  bis  der  Tetanus  ausbricht.  Dies  geschieht,  weil  die 
Strecke  so  lang  genommen  ist,  obwohl  sie  dem  Muskel  gant 
nalie  liegt.  Sobald  nun  dieser  Zeitpunkt  eingetreten,  schliesst 
man  den  aufsteigenden  Strom  und  augenbHcklidi  ist  jede 
Spur  von  Tetanus  verschwunden.  Bei  weiterem  Vorschreitcn 
der  Aetzung  in  die  Tiefe  der  Primittvfaser  wird  aber  in  Zeit 
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einiger  Minaten  der  Nerv  in  der  That  zerstört  und  mithin 
die  Wirkung  dee  polarisirenden  Stromes  aufgehoben,  wie  die 
Thatsachen  beweisen. 

Hier  beim  absteigenden  Anelectrotonus,  wo  die  der  Faser 
parallele  Richtung  des  reizenden  Stromes,  mag  sie  auf-  oder 
absteigend  sein,  die  Erregbarkeit  herabgesetzt  zeigt,  war  es 
von  ganz  ausserordentlichem  Interesse  zu  erfahren,  ob  für 
den  veränderten  Nerven  nunmehr  vielleicht  nicht  die  auf  die 
Faser  senkrechte  Strömungsrichtung  wirksam  geworden  wäre, 
weil  eine  Drehung  der  Molekeln  stattgefunden  habe.  Von  wel- 
chem theoretischen  Interesse  würde  nicht  der  Nachweis  ge- 
worden sein,  dass  för  die  senkrechte  Erregung  nunmehr  die 
E^egbarkeit  erhöht  wäreP  Die  darauf  hinzielenden  Yersucke, 
welche  idi  wiederum  nach  der  Methode  Galvani's  mit  Hülfe 
eines  feuchten  Fadens  machte,  über  welehen  der  zu  reizende 
Nerv  senkrecht  gelegt  wurde,  überzeugten  mich  aber,  dass 
etwas  Derartiges  ganz  entschieden  nicht  der  Fall  ist.  Denn 
niemals  erschien  bei  Querreizung  des  anelectrotonisirten  Ner- 
ven eine  Zuckung,  wenn  die  Quererfegung  des  im  natür- 
lichen Zustande  begriffenen  Nerven  keine  hervorbrachte;  wu* 
aber  bei  diesem  eine  vorhanden,  so  verschwand  sie  bei  Schlies- 
sung des  Stromes  augenblicklich.  Das  Resultat  blieb  unver- 
ändert, wdches  auch  der  Winkel  war,  den  ich  den  Faden 
mit  dem  Nerven  bilden  liess,  mochte  ich  hierdurch  eine  auf- 
oder  absteigende  Stromcomponente  durch  den  Nerven  senden. 
Wir  kommen  also  auch  hier  zu  dem  Schlüsse,  dass  jene  Errege 
barkeitsveränderungän  nicht  ihren  Grund  haben  in  einer  we- 
gen Drehung  der  Molekeln  -herbeigeführten  Verkleinerung  der 
wirksam  werdenden  'Stromcomponente.  In  hohem  Grade  sprach 
gegen  diese  Auffassung  bereits  der  Erfolg  der  chemischen 
Reizung. 

Es  scheint  mir  hiermit  der  absteigende  Anelectrotonus 
und  seine  die  Erregbarkeit  herabsetzende  Wirkung  ausser 
Zweifel  gestellt,  wie  ich  denn  auch  bei  dieser  Thatsache  mit 
Valentin  und  Eckhard  durchaus  übereinstimme. 

Ohne  mich  deshalb  bei  deren  Constatirung  nunmehr  noch 
länger  zu  verweilen,  wende  ich  mich  sofort  zur  Untersuchung 
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der  Abhängigkeit  des  absteigenden  Anelectrotonus  von  ver^ 
schiedenen  Bedingungen,  die  von  Einfluss  auf  seine  Starke  sind. 


Kapitel  ü. 

Ueber  den  Einflnss  des  Abstandes  einer  gegebenen  Henrenstrecke 

Ton  den  Electroden  des  constanten  Stromes  anf  die  St&rke  des 

eztrapolaren  absteigenden  Anelectrotonns. 

Die  Resultate,  zu  welehen  auch  hier  die  Untersuchung 
fuhrt,  zielen  wiederum  sämmtlich  dahin,  dass  die  Starke  des 
Anelectrotonus  um  so  grösser  ausfallt,  je  näher  die  betrach- 
tete Stelle  der  intrapolaren  ist. 

1.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  des 
absteigenden  extrapolaren  Anelectrotonus  von 
der  Entfernung  der  positiven  Electrode  mit  Hülfe 
der  Methode  der  Mittelwerthe  und  des  Reizes 
einer   Kette. 

Ich  habe  diese  hier  zunächst  angewandte  Methode  der 
Mittelwerthe  bereits  vorher  (s.  pag.  186  u.  flgd.)  discatirt 
und  kann  mich  deshalb  einer  abermaligen  Darlegung  dei^ 
selben  entschlagen. 

Die  Electroden  des  constanten  polarisirenden  Stromes 
lagen  dicht  unter  dem  plexus  sacralis,  weil  eine  grössere 
Annäherung  an  den  Querschnitt  s^  schnell  dem  Experi- 
mente wegen  des  raschen  Absterbens  von  hier  aus  ein  Ende 
macht  und  deshalb  eine  unerwünscht  grosse  Inconstanz  noth- 
wendig  in  die  zu  untersuchenden  Phänomene  einföhrt.  Der 
Stärke  des  polarisirenden  Stromes  entsprach  eine  constante 
Ablenkung  von  30®.  Ich  gehe  nun  zur  Darlegung  einiger 
Yersudie  über. 


der  Erregbarkeit  hinter  dem  aufsteigenden  Strome. 
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▼ersache,  bei  denen  der  Abstand  der  Blecfrodenpaare 
gesetzt  war. 


Versuch  L 


Zahl  der 

Zncknngsgrösse 

Zahl  der 

ZaelcongegTÖsse 

Zaekung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Znclcang. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

7,1  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

8,0      - 

4 

0,0     - 

5 

8,7     - 

6 

0,0     - 

7 

8,9     - 

8 

0,0     - 

9 

8,9     - 

10 

0,0     - 

11 

8,8     - 

12 

0,0     - 

13 

8,9     - 

U 

0,0     - 

15 

9,2     - 

16 

0,0     - 

17 

9,2     - 

18 

0,0     - 

19 

9,0     - 

20 

0,0     - 

21 

9,1     - 

22 

0,0     - 

23 

9,3     - 

24 

0,0    . 

25 

9,3     - 

26 

0,0     - 

27 

9,2     - 

28 

0,0     - 

29 

9,3     - 

30 

0,0     - 

81 

9,3     - 

32 

0,0     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  34  Mm. 


Zahl  der 
Zaekung. 


1 
3 

5 
7 


Versuch  II. 


ZacknngsgrÖBse 
bei  nickt  polarisir- 
ten Nerven. 


8,2  Mm. 

7.4  - 

7.5  - 

7,8  - 


Zahl  der 
Znckung. 


2 
4 
6 
8 


Zaeknngsgrögse 

bei  polarisirten 

Nerven. 


0,0  Mm. 
0,0     - 
0,0     - 
0,0     - 
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.■Z«kl  der 

Znckungggrösse 

Zahl  der 

ZaekangsgrösM 

Zaekung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Znckang. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

9 

8,4  Min. 

10 

0,0  Mm. 

11 

9,0     - 

12 

0,0     - 

18 

8,8     - 

14 

0,0     - 

15 

8,3     - 

16 

0,0     - 

17 

8,3     - 

18 

0,0      - 

19 

8,0     - 

20 

0,0     - 

21 

8,0     - 

22 

0,0     - 

23 

8,2     . 

24 

0,0     - 

25 

8,9     - 

26 

0,0     - 

27 

8,7     - 

28 

0,0     . 

29 

9,5     - 

30 

0,0     . 

31 

8,5     - 

32 

0,0     - 

33 

8,5     - 

34 

0,0     - 

35 

8,7      - 

36 

0,0     - 

Länge  des  Musculus  gastroknemius  =  36  Mm. 


Versu 

oh  m. 

Zahl  der 

Znokangsgrösae 

Zahl  der 

ZneknngggrÖMe 

Znckang. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuckang. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

8,4  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

9,1     - 

4 

0,0    - 

5 

8,8    - 

6 

0,0    - 

7 

8,4    - 

8 

0,0    - 

9 

8,5    - 

10 

0,0    - 

11 

8,6    - 

12 

0,0    . 

13 

8,0    - 

14 

0,0    - 

14 

7,9    - 

16 

0,0    - 

17 

7,5    - 

18 

0,0    - 

19 

8,1     - 

20 

0,0    - 

21     '■ 

8,3    - 

22 

0,0    . 

28 

8,6    - 

24 

0,0   . 

der  BrregbArkeit  iiinter  dem  aufsteigendeD  Strome. 
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Zahl  d«r 
Zii«kaag. 

ZnoknngggrösBe 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Z»bl  der 
Znokang. 

Zaokangggröese 

bei  polarisirten 

Nerven. 

25 
27 
29 
31 

8,5  Mm. 
8,8     - 

9.5  - 

9.6  - 

26 
28 
30 
31 

0,0  Mm. 
0,0     - 
0,0     - 
0,0     - 

Lange  des  Musculus  gastroknemius  =r  34  Mm. 


▼emche,  bei  denen  der  Abstand  der  Electsodenpaare  i 
geseist  ist 

Versuch  I. 


:20 


Zahl   der 

Zuekangegrösse 

Zahl  der 

Zuekangsgrösse 

Zneknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

4,0  Mm. 

2 

2,9  Mm. 

3 

4,5     - 

4 

3,2     - 

5 

4,6     - 

6 

3,2 

7 

4,1     - 

8 

3,1     - 

9 

4,0     - 

10 

8,1     - 

11 

4,1     - 

12 

3,1      - 

13 

4,1     - 

14 

3,1     - 

15 

4,0     - 

16 

3,2     - 

17 

4,1      - 

18 

3,3     - 

19 

4,1      - 

20 

3,1      - 

21 

4,1      - 

22 

3,1     - 

23 

4,2     - 

24 

4,0     - 

25 

4,1      - 

26 

4,0     - 

27 

4,5      - 

28 

4,0     - 

29 

4,4     - 

30 

4,0     - 

31 

3,8     - 

32 

3,2     - 

Lange  des  Musculus  gastroknemius  «  35  Mm. 
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Versuch  11. 


ZA.h1    ^Ar 

Zuckungagrösse 

7ilYi1    Haf 

Zaekangggrösw 

Zueknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  NeTTen. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

3,0  Mm. 

2 

0,8  Mm. 

3 

3,0     - 

4 

0,8     - 

5 

3,0     - 

6 

0,8     - 

7 

3,0     - 

8 

0,9     . 

9 

3,0     - 

10 

0,9     - 

11 

3,5     - 

12 

1,2     - 

13 

3,6     - 

14 

1,6     - 

15 

3,9     - 

16 

2,5     - 

17 

3,7     - 

18 

1,6     - 

19 

3,7     - 

20 

1,6     - 

21 

3,5     - 

22 

3,3     - 

23 

3,3     - 

24 

3,4     - 

25 

2,4     - 

26 

3,1     - 

27 

2,4     - 

28 

2,4     - 

29 

2,4     - 

30 

2,4     - 

31 

2,4     - 

32 

2,4     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  «>  35  Mm. 


Versuch  III. 


Zahl    dAr 

Zookangggrösge 

Ziihl    dar 

Znokangsgröue 

Zuekang. 

bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Znckong. 

bei  poUrisirtea 
Nerven. 

1 

5,7  Mm. 

2 

0,2  Mm. 

3 

5,8     - 

4 

0,2     - 

5 

5,9     - 

6 

0,3     - 

7 

6,7     - 

8 

1,2     - 

9 

6,7     - 

10 

1,8     - 

11 

5,8     - 

12 

1,2     - 

13 

5,3     - 

14 

0,8     - 

der  Erregbarkeit  lunter  dem  aufsteigenden  Strome^ 
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Zahl  der 

Zaekangsgrösse 

Z«bl  der 

ZaekangagrÖBSe 

Zaokung. 

bei  Diebt  polarisir- 
ten  Nerren. 

ZnokoDg. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

15 

4,8  Mm. 

16 

0,8  Mm. 

17 

5,2     - 

18 

0,9     - 

19 

5,2     - 

20 

0,9     - 

21 

5,3     - 

22 

0,9     - 

23 

4,8     - 

24 

2,8     - 

25 

4,7     - 

26 

2,8     - 

27 

3,5     - 

28 

2,5     - 

29 

3,5     - 

30 

2,5     - 

31 

3,5     - 

32 

2,5     - 

33 

3,7     - 

34 

2,6     . 

35 

3,8     - 

36 

2,8     - 

37 

3,8     - 

38 

3,7     - 

39 

3,7     - 

40 

3,7     - 

Länge  des  Musculus  gastroknemius  =  34  Mm. 

Von  denjenigen  anderen  Versuchen,  welche  unter  den- 
selben Bedingungen  wie  die  hier  mitgetheilten  angestellt  sind, 
habe  ich  nun  für  jede  Versuchsreihe  den  mittleren  Zuckungs- 
zuwachs berechnet  und  gebe  die  so  erhaltenen  Werthe  in  fol- 
gender Tabelle. 


Mittelwerth  des  Zneknogsciiwach- 

Mittelwerth  des  Zackangszawaob* 

ses  bei  einem  abstände  der  Elee- 

ses  bei  einem  Abstände  der  Elee- 

trodenpaare  von  5  Mm. 

trodenpaare  von  25  Mm. 

—   8,6 

-  1,2 

-9,2 

-2,2 

—  8,5 

-3,1 

—  5,9 

-4,3 

-6,1 

-5,1 

-5,8 

—  0,9 

-6,1 

-2,8 

-8,4 

-2,1 

-7,2 

-2,8 

f  rllf  «r,  Dtr  eOBitiBt«  tlMlrUekt  Slron. 

19 

390  üntenachuig.    Absdui.  IIL    Untonaohwng  der  VerSttderaag 

Die  L&nge  der  Mnscafi  gaatroknemii  nnterschieden  sich 
um  eine  sehr  geringe  Grosse,  sodass  ich  ohne  Wahl  einen 
beliebigen  Frosch  fiär  iigend  einen  Abstand  nahm. 

Ich  kann  mich  hier^  ehe  wir  diese  Methode  verlassen, 
einer  abermaligen  Darlegung  der  Controlversuche  entschlagen, 
welche  den  Zweck  haben,  die  Nichtexistenz  von  Stromes- 
schleifen nachzuweisen.  Es  bleibt  uns  demnach  hier  nur  ein 
specielles  Bedenken  zu  beseitigen,  welches  gerade  bei  Unter- 
suchung des  Anelectrotonus  Platz  greift.  Es  ist  dies  die 
Einmischung  der  Strome  des  Electrotonus ,  welche  in  ver- 
schiedener Entfernung  von  der  positiven  Electrode  verschiedene 
Starke  haben  und  darum  vielleicht  jenen  verschieden  grossen 
Zuwachs  bedingten.  Bei  der  Reizung  des  polarisirten  Nerven 
ist  aber,  wie  leicht  zu  sehen,  die  Starke  des  reizenden  Stro- 
mes um  so  grösser,  je  näher  die  gereizte  der  intrapolaren 
Strecke  liegt.  Gleichwohl  ist  die  Zuckungsabnahme  doch  um 
so  kleiner«  Die  Einmischung  der  vom  Electrotonus  herrüh- 
renden Ströme  hat  also  unser  Resultat  nur  noch  sicherer  ge- 
macht. Wir  wenden  uns  jetzt  zu  einer  anderen  Methode, 
dasselbe  Gesetz  abermals  zu  constatiren. 


2.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  des  absteigenden 
extrapolaren  Anelectrotonus  von  der  Entfernung 
der  positiven  Electrode  mit  Hflilfe  der  Methode  der 
Mittelwerthe  und  des  Reizes  eines  Schliessungs- 
inductionsschlages. 

Die  hier  anzuwendenden  Methoden  sind  dieselben,  welche 
bereits  vorher  (p.  176)  auseinandergesetzt  worden  sind.  Der 
Inductionsschlag  hat  ebenfalls  die  aufsteigende  Richtung. 


der  BiMgbarkeit  hinter  den  aaCiteigeiklen-  Strone. 
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A.   Tersache,  bei  denen  der  Abstand  der  XDectrodenpaare  8  5  Mm. 

f  eeetst  war. 

I 
Yerstieh  L. 


Z»hl  der 

Zockongafrösae 

Zahl  der 

Zneknngggrösse 

Zooknng. 

bei  aioht  polarisif 
ten  Neffen. 

Zaoknng. 

bei  polarieirten 
Nenrep. 

1 

5,2  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

6,7     - 

4 

0,0      - 

5 

6,8     - 

6 

0,0      - 

7 

6,8     - 

8 

0,0     - 

9 

6,8     - 

10 

0,0     - 

11 

6,7     - 

12 

0,0     - 

13 

6,4     - 

14 

0,0    . 

15 

6,2     - 

16 

0,0     - 

17 

6,3     - 

18 

0,0     - 

19 

6,6     - 

20 

0,0     - 

21 

6,5     - 

22 

0,0    . 

^3 

6,7     - 

24 

0,0     - 

25     : 

6,6      - 

26 

0,0     . 

2^ 

6,9      - 

28 

0,0     - 

29 

6,9     - 

30 

0,0     - 

31 

6,9     - 

32 

0,0     - 

.88 

6^     - 

34 

0,0     - 

35 

7,1      - 

36 

0,0     - 

87 

7,2     - 

38 

0,0     - 

39 

7,1      - 

40 

0,0     - 

■     "  41 

■1,i      - 

42    ■ 

0,0     - 

43 

7,2     - 

44 

0,6    - 

Die  Läoge.dea  Musculiu  gaBtrokneouas.  w  =  33  Mn»' 
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d93  üntersQcbaog..  Abadui.  III.    ÜAteiBiushong  :der.  Verinderang 

Versuch  IL 


Zahl  der 

Zackongsgrösse 

Zahl  der 

ZookongagröBM 

Zaokang. 

bei  nieht  polarisir- 
ten  Nerren. 

Zaokang. 

bei  pol»risirten 
Nerven. 

1 

6,8  Mm. 

2 

0,0.  Mm. 

3 

7,3     - 

4 

0,0     - 

5 

7,3     - 

6. 

0,0     - 

7 

7,3     - 

» 

0,0     - 

9 

7,7     - 

10 

0,0     - 

11 

7,7     - 

12 

0,0     - 

13 

7,8     - 

U 

0,0     - 

15 

7,8     - 

16 

0,0     - 

17 

7,8     - 

18 

0,0     - 

19 

8,0     - 

20 

0,0     - 

21 

8,0     - 

22     ■ 

0,0     - 

23 

7,9     - 

24 

0,0     - 

25 

7,9     - 

26 

0,0     - 

27 

7,9     - 

28 

0,0     - 

29 

7,9     - 

30 

0,0     - 

31 

8,0     - 

32 

0,0     - 

33 

8,0     - 

34 

0,0     - 

35 

8,0     - 

36 

0,0    - 

37 

8,0     - 

38 

0,0     - 

39 

8,0     - 

40 

0,0    - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemios  war  =s  85  Mm. 


Versuch  IIL 


Zahl  der 
Zaokang. 

ZaekangggrösM 

bei  niobt  polarisir- 

ten  NerTon. 

Zaiil  der 
Zaokang. 

ZacknngsgröM« 

bei  polmrisirten 

Nerren. 

1 

3 
5 

7     ' 

6,7  Mm. 
6,7     - 
6,7     - 
6,6     - 

2 
4 
6 
8 

0,0  Mm. 
0,0     - 
0,0     - 
0,0     - 

der  -BiragbA'k^  hinter  dem  »afsteigendeii  Strome. 
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X&l>1    ilftr 

ZaIiI   d«r 

ZooknngsgrSsse 

Znekang. 

bei  nieht  poterisir- 
ten  Nerren. 

Znoknng. 

bei  polarisirten 
Nenren. 

9 

6,7  Mm. 

10 

0,0  Mm. 

11 

6,7     - 

12 

0,0     - 

13 

6,7     - 

14 

0,0     - 

15 

8,0     - 

16 

0,0     - 

17 

6,8     - 

18 

0,0     - 

19 

6,6     - 

20 

0,0     - 

21 

6,6     - 

22 

0,0     - 

23 

6,6     - 

24 

0,0     - 

25 

6,6     - 

26 

0,0     - 

27 

6,4     ^ 

28 

0,0     - 

29 

6,4     - 

30 

0,0     - 

31 

6,5     - 

32 

0,0     - 

33 

6,4     - 

34 

0,0     - 

35 

6,4     - 

36 

0,0     - 

Es  war  der  andere  Schenkel  desselben  Frosches,  an  dem 
auch  der  vorige  Versuch  angestellt  wurde. 


bei  denen  der  Abstand  der  Bleetrodenpaare  ■■  20 
gesetxt  ww. 

Versnob  I. 


Zehl  der 
Znekang. 

bei  nieht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zehl  der 
Znekang. 

Zaekangagrösse 

bei  polarisirten 

Nerren. 

1 

4,5  Mm. 

2 

3,0  Mm.' 

8 

4,5     - 

4 

8,1     - 

5 

8,8     - 

6 

1,7     - 

7 

8,9     - 

8 

1,9     - 

9 

4,5     - 

10 

1,5     - 

11 

4,5     - 

12 

1,7     - 

13 

8,8     - 

14 

1,6     - 

15 

8,9     - 

16 

1,7     - 

29$ 


UntersQckang.    Abschn.  III.    Untersaohang  der  Verandemii^ 


tmh\  der 
Zacknng. 

Zncknngsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Znckung. 

Zoekangsgrösse 
bei  polarisirten 
Nerven. 

81 
33 

2,1  Mm. 
2,9     . 

32 
34 

0,1  Mm. 
0,3     - 

C.  Yorsnclie,  bei  denen  der  Abslaad  der  Blectrodenpaare  sss  38 

gesetzt  war. 


Versuch  I. 


Zahl   der 

Zoekangsgrösse 

Zahl   der 

Zaekangsgrösse 

Zncknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zockang. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,8  Mm. 

2 

0,1  Mm. 

3 

0,8     - 

4 

0,1      - 

5 

0,9     - 

6 

0,2      - 

7 

1,5     - 

8 

1,5      - 

9 

1,5     - 

10 

1,5     - 

:  11 

1,8     - 

12 

1,0     - 

13 

1,6     - 

14 

1,1      - 

15 

1,8     - 

16 

1,7     - 

17 

3,5     - 

18 

1,8     - 

19 

8,6     - 

20 

1,8     - 

21 

3,6     - 

22 

1,8     - 

23 

3,6     - 

24 

1,8     - 

25 

3,4     - 

26 

1,8     - 

27 

3,4     - 

28 

0,9     - 

29 

3,3     - 

30 

0,9     - 

31 

3,5     - 

32 

0,8     - 

33 

3,6     - 

34 

0,7     - 

35 

3,6     - 

36 

0,7     - 

87 

3,6     - 

38 

0,7     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  34  Mm. 


der  Brregbarkeit  liiBter  dem  aufsteigenden  Strome. 
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Zahl  d«r 

ZnokongBgrösM 

Zahl  der 

ZndEoafsgrösse 

Zaeknng. 

b«i  nieht  polarisir- 
ten  Nerren. 

Zuckung. 

bei  polarisirteo 
Nerren. 

25 

6,5  Mm. 

26 

1,7  Mm. 

27 

6,6     - 

28 

1,8     - 

29 

5,9     - 

30 

1,0     - 

31 

4,8     - 

32 

0,2     - 

88 

4,8     - 

34 

0,1     - 

35 

4,8     - 

36 

0,1     - 

87 

5,0     - 

38 

0,2     - 

39 

5,0     - 

40 

0,3     - 

41 

4,9     - 

42 

0,2     - 

43 

5,2     - 

44 

0,4     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  35  Mm. 


Ver8U( 

8h  III. 

Zahl  der 

Zaeknngegrösse 

Zahl  der 

Zneknngegrösse 

Zaeknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  NerTen. 

Zncknng. 

bei  polarisirten 

NerTe».' 

1 

4,2  Mm. 

2 

2,9  Mm. 

3 

4,1      - 

4 

1,6     - 

5 

4,1      - 

6 

2,5     - 

7 

4,4     - 

8 

1,8     - 

9 

4,4     - 

10 

1,8     - 

11 

4,4     - 

12 

1,8     - 

13 

4,2     - 

14 

1,9     - 

15 

4,5     - 

16 

2,0     - 

17 

3,6     - 

18 

2,2     - 

19 

3,5     - 

20 

1,5     - 

21 

5,2     - 

22 

2,2     .. 

23     ^ 

5,2     - 

24 

2,2     - 

25 

5,2     - 

26 

2,2     - 

27 

5,8     - 

28 

2,7     - 

29 

5,4     - 

30 

0,1     - 

29« 


üntersnchang.    Abschn.  III.    Untenaohaag  der  YaeiaAenmg 


lUhl  der 
Zackong. 

Znckongsgrösse 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zahl  der 
Zackang. 

Zneknngagrosse 

b«i  polarisirten 

Nerven. 

31 

33 

2,1  Mm. 
2,9      . 

32 
34 

0,1  Mm. 
0,8     - 

C.  Yorsadie,  bei  denen  der  Abstand  der  Bleetrodei^aare 

gesetzt  war. 


Versuch  L 


Z»hl  der 

Zncknngsgröase 

Zahl  der 

Znekangsgrösse 

Znokang. 

bei  nicht  polarisir- 
ten Neryen. 

Zncknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,8  Mm. 

2 

0,1  Mm. 

3 

0,8     - 

4 

0,1      - 

5 

0,9     - 

6 

0,2     - 

7 

1,5     - 

8 

1,5     - 

9 

1,5     - 

10 

1,5     - 

:  11 

1,8     - 

12 

1,0     - 

13 

1,6     - 

14 

1,1      - 

15 

1,8     - 

16 

1,7     - 

17 

3,5     - 

18 

1,8     - 

19 

8,6     - 

20 

1,8     - 

21 

3,6     - 

22 

1,8     - 

23 

3,6     - 

24 

1,8      - 

25 

3,4     - 

26 

1,8     - 

27 

3,4     - 

28 

0,9     - 

29 

3,3     - 

30 

0,9     - 

31 

3,5     - 

82 

0,8     - 

83 

3,6     - 

34 

0,7     - 

35 

3,6     - 

86 

0,7     - 

87 

3,6     - 

38 

0,7     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  34  Mm. 


der  Erregbarkeit  hinter  dem  aufsteigenden  Strome. 
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Versuoh  IL 


Zahl  der 

ZackoDgagrÖBM 

Zahl  der 

Zaeknag. 

bei  nieht  pohuriair- 
ten  Nerren. 

Zoeknag. 

bei  polariaiirtea 
Nerven. 

1 

1,5  Mm. 

2 

1,5  Mm. 

8 

1,5"    - 

4 

1,5     - 

5 

1,5     - 

6 

1,2     - 

7 

1,5     - 

8 

1,2     - 

9 

1,6     - 

10 

1,2     - 

11 

1,6     - 

12 

1,2     - 

13 

1,3     - 

14 

1,2     - 

15 

1,6     - 

16 

1,2     - 

17 

1,4     - 

18 

1,3     - 

19 

1,7     - 

20 

1,1     - 

21 

1,7      - 

22 

1,1     - 

28 

1,7      - 

24 

1,8     - 

25 

1,7      - 

26 

1,1     - 

27 

1,6     - 

28 

1,0     - 

29 

1,6     - 

80 

1,0    - 

31 

1,7     - 

32 

1,1     - 

33 

1,6     - 

34 

1,1     - 

35 

1,3     - 

36 

1,1     - 

87 

1,3     - 

38 

1,2     - 

39 

1,6     - 

40 

1,4     - 

41 

1,4     - 

42 

1,1     - 

43 

1,2     - 

44 

0,8     - 

45 

1,2     - 

46 

1,0     - 

47 

1,3     - 

48 

0,7     - 

49 

1,3     - 

50 

1,1     - 

Die  Lange  dee  Maecolus  gaetroknemiue  war  =  34  Mm. 


n% 


üntersnchaiig.    Absobn.  lU.    UntertadKlDg  der  Verinderang 


Versuch  III. 


Zsbl  d«r 

Znokangsgrösse 

Zahl  der 

ZaoknngagTÖese 

ZvokKDg. 

bei  nieht  polariair- 
ten  Nerren. 

Zneknog. 

bei  polwisirteB 
Nerren. 

1 

1,4  Mm. 

2 

1,4  Mm. 

3 

1,5      - 

4 

1,4      - 

5 

1,5      - 

6 

1,4      - 

7 

1,4     - 

8 

1,4      - 

9 

1,4      - 

10 

1,4     - 

11 

1,8     - 

12 

1,3     - 

13 

1,3     - 

14 

1,3     - 

15 

1,3     - 

16 

1,3     - 

17 

2,1     - 

18 

1,8     - 

19 

2,2     - 

20 

2,0     - 

21 

2,2     - 

22 

1,3     - 

23 

2,2     - 

24 

1,3     - 

25 

2,1      - 

26 

1,3     - 

27 

2,5     - 

28 

2,1      - 

29 

2,6     - 

30 

1,3     - 

31 

2,2     - 

32 

1,3     - 

33 

2,5     - 

34 

1,4     - 

35 

2,6     . 

36 

2,2      - 

37 

2,3     -. 

38 

2,1     - 

39 

2,1      - 

40 

1,7     - 

41 

2,6     - 

42 

2,1      - 

43 

2,6     - 

44 

2,5     - 

45 

2,6     ■- 

46 

2,5     - 

47 

2,6     - 

48 

2,2     - 

49 

2,6     - 

50 

2,4     - 

51 

3,4     - 

52 

3,0     - 

53 

3,7     - 

54 

3,4     - 

55 

3,7     - 

56 

3,1      - 

57 

1,3     - 

58 

1,2     - 

59 

1,2     - 

60 

1,2     - 

61 

1,1     - 

62 

1,1     - 

der  Erregbarkeit  hinter  dem  enfsteigeDden  Strome. 
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Zahl  der 
Zaekang. 

Zackangsgrösse 

bei  Diobt  poUrisir- 

ten  MerT«n. 

Zahl  d«r 
Zaekang. 

Zookongsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerren. 

63 
65 
67 
69 
71 

1,2  Mm. 

1.2  - 

1.3  - 
1,3     - 
1,2     - 

64 
66 
68 
70 
72 

1,2  Mm. 

1,1      - 

1.1  - 

1.2  - 
1,2      - 

Der  Nerv  durchschnitten  zwischen  beiden  Electrodenpaaren, 
wieder  zusammengeklebt  und  der  Versuch  fortgesetzt: 


73 

1,0  Mm. 

74 

1,0  Mm 

75 

3,3     - 

76 

3,1     - 

77 

3,0     - 

78 

3,2      - 

Die  Länge  des  Musculus  gästroknemius  betrug  83  Mm.  — 
Mehrmals  habe  ich  bei  diesem  Versuche  die  Intensität  der 
Reizung  geändert,  um  ungefähr  zu  sehen,  ob  die  Grosse  des 
Zuwachses  hiermit  gleichfalls  einer  beträchtlicheren  Schwan- 
kung unterliegt,  was  aber  nicht  der  Fall  war  und  auch  nicht 
innerhalb  gewisser  Grenzen  erwartet  werden  kann. 

In  Betreff  der  Fdiler,  welche  aus  der  Einmischung  der 
vom  Eieotrotonus  heixührenden  Ströme  entstehen  könnten, 
bleibt  hier  zu  beweisen,  dass  diese  unser  Resultat  nur  siehe«» 
rer  gemacht  haben  können.  Die  Verschiebung  nämlich,  welche 
die  Curve  des  reizenden  Stromes  in  der  Richtung  der  positiven 
Coordinatenaxe  erleidet,  wird  um  so  grösser  sein,  je  näher 
dem  polorisirenden  Strome  man  die  Reizung  ausfahrt.  Jene 
Verschiebung  bringt,  aber  eine  Vermehrung  der  Reizung  her- 
vor, welche  dieselbe  Induotionsschwankung  erzeugt.  Gleich- 
wohl beobachteten  wir  eine  um  so  kleinere  Zuckung,  je  höher 
die  Ordinatenvrerthe  waren,  zwischen  welchen  die  reizende 
Strontesschwadoing  vor  sich  ging.  Es  kauA  uns  also  aus 
jener  Ebn^aschung  der  Stmme  des  Eieotrotonus  ganz  gewiss 
kein  Inrtbum  erwachsen  sein.  —  Die  Discussion  der  anderen 
FeUeigilelleD  übergehe  ich,  weil  sie  mnlatis  mutandis  diesel*- 
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ben  sind,  welche  früher  behandelt  wurden  und  auch  hier  be- 
rücksichtigt worden  sind. 

Ueber9ieht  man  nun  die  gegebenen  Zahlenreihen,  so  zeigt 
es  sich,  dass  bei  einem  Abstände  der  Eleetrodenpaare  Ton 
5  Mm.  eine  Reizung  durch  den  constanten  Strom  unwirksam 
gemacht  wird,  welche  vom  nicht  polarisirten  Nerven  aus  fast 
das  Zuckungsmaximum  hervorbringt.  Vorsichtig  muss  man 
bei  Entwerfung  solcher  Zahlenreihen  für  die  Methode  der 
Mittelwerthe  darin  sein,  dass  der  Reiz  nicht  starker  ist  als 
derjenige,  der  bereits  das  Zuckungsmaximum  zu  erzeugen 
vermag.  Aus  diesem  Grunde  hat  man  natürlich  bei  all  diesen 
Versuchen  vor  dem  Beginn  derselben  diejenige  Starke  des 
Inductionsstromes  zu  ermitteln,  welche  gerade  das  Zuctungs- 
maximüm  erzeugt.  Weiss  man  diese  Stärke,  so  entfernt  man 
um  ein  Geringes  die  secundäre  Rolle  von  der  primären,  so- 
dass die  Hubhöhe,  die  dem  Zuckungconaximum  entqpridit, 
um  etwa  1 — 2  Mm.  herabgesetzt  wird.  Natürlich  ist  hierauf 
ganz  besonders  zu  sehen,  wenn  der  Zuckungszuwachs  für  die 
grosseren  Abstände  untersucht  werden  soll,  wo  man  zu  Irr- 
thümem  verleitet  wurde  durch  st^kere  Reize  als  diejenigen 
sind,  welche  bei  geringeren  Distanzen  auf  den  Nerven  ange- 
wendet werden.  Um  auch  hier  ganz  sicher  zu  gehen,  zog  ich 
deshalb  von  dem  Znckungsmaximum  immer  um  so  mehr  ab, 
je  weiter  die  gereizte  Stelle  von  der  intrapolaren  entfernt  war. 
Dem  gemäss  benutzte  ich  Reize,  welche  fast  das  Zuckungs- 
maximum bewirkten,  wenn  ich  in  der  Nähe  der  Electroden 
des  Constanten  Stromes  reizte;  bei  dem  mittleren  Ab- 
stände aber  verwandte  ich  solche,  welche  nur  mittelstarke 
Zuckungen  hervorbrachten,  die  etwa  die  Hälfte  des  Zuckungs- 
maximums  betrugen;  bei  dem  grossten  Abstände  endKdi 
wählte  ich  meist  nur  ganz  kleine  Zuckungen.  Dem  gemäss 
konnte  ich  dann  a  fortiori  sagen,  dass  in  der  Nähe  der  Eleo- 
trode  die  Erregbarkeit  für  ein  und  denselben  Reiz  mehr  her- 
abgesetzt werde  als  in  der  Feme.  Denn  in  ddr  Nähe  werden 
durch  die  Wirkung  des  Stromes  Reize  unwiricsam  gemadit, 
welche  das  Zucknngsmaximum  hervorbraohten,  wahrend  in 
der  Feme  ganz  sdiwaohe  Erregungen  wirksam  blieben  und 
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nur  bei  genauer  Messung  durch  den  Einfluss  des  Stromes 
eine  geringe  Schwächung  zeigten.  Man  iibersteht  dieses  Ge- 
setz bei  oberflächlicher  Betrachtung  der  Tabellen  sofort.  Zur 
weiteren  Bestätigung  gebe  ich  indessen  noch  den  Mittelwerth 
des  Zuckungszuwacbses  für  die  verschiedenen  Entfernungen 
ans  den  anderen  von  mir  angestellten  Versuchen,  welche  aus 
Mangrel  an  Rauni  hier  nicht  im  Einzelnen  wiedergegeben  wer- 
den können. 


Tabelle. 


Mittlerer  Zacknngs- 

Mittlerer  Znckungs- 

Mittlerer  Zacknngs- 

lowacha  bei  einem 

znwachs  bei  einem 

znwachs  bei  einem 

Abstand  der  Eleetro- 

Abstand  der  Electro- 

Abstand  der  Electro- 

denpaare  ^  S  Mm. 

denpaare   ss  20  Mm. 

denpaare  ss  35  Mm. 

—  6,9 

-5,9 

-0,8 

-5,7 

-  2,4 

-0,7 

-  7,7 

-3,1 

-1,3 

-6,6 

-  2,2 

—  0,6 

-6,8 

-  1,4 

-0,2 

-6,2 

-  1,8 

-0,1 

-  5,8 

-  1,2 

—  0,0 

-  7,1 

-  1,1 

-1,2 

Auch  aus  dieser  Tabelle  erhellt  das  allgemeine  Gesetz, 
obschon  in  der  dritten  Columne  die  höchsten  Werthe  die 
niedersten  der  zweiten,  die  höchsten  der  zweiten  abpr  die 
niedrigsten  der  ersten  überschreiten.  Bei  der  vorhergehenden 
Tabelle,  wo  nur  zwei  Punkte  besimmt  wurden,  hatten  die 
Versuche,  wohl  zufalUg,  etwas  elegantere  Resultate  ergeben, 
was  auch  bei  der  Tabelle  des  Katelectrotonus  der  Fall  war, 
der  mir,  wenn  mich  nicht  Vieles  tauscht,  steiler  abzufallen 
scheint,  als  der  absteigende  Anelectrotonus. 
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3.    Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke    dei 

absteigenden  extrapolaren  Anelectrotonus  von   dei 

Entfernung  der  positiven  Electrode  mit  Hülfe    dei 

Methode  der  Verschiebung  der  Reizelectroden. 

Ich  habe  bereits  die  specieUe  Ausfuhrung  dieser  Methode 
im  vorigen  Abschnitte  (p.  215)  bdliandelt,  weshalb  wir  uns 
sofort  den  Resultaten  der  Versuche  zuwenden  können. 


Versuch  I. 
Ich  wähle  den  Abstand  der  Electrodenpaare  =  30  Mm. 


Zahl  der 
Zaokang. 

Zackongsgrösse 

bei  nicht  poUriair- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zaekmng. 

ZuokongsgrSsaa 

bei  polarisirten 

Nerren. 

1 
3 
5 

7 

3,2  Mm. 
3,1     - 
3,1      - 
3,1     - 

2 
4 
6 
8 

1.6  Mm. 

1.7  - 

1.8  - 
1,8     - 

Hierauf  mache  ich  durch  Verschiebung  des  dem  reizen- 
den Strome  angehörenden  Electrodenpaares  den  Abstand  = 
20  Mm.  und  setze  den  Versuch  fort: 


9 

3,4  Mm. 

10 

1,3  Mm. 

11 

4,0     - 

12 

1,2     - 

13 

4,3     - 

14 

1,8     - 

Ife 

4,4     - 

16 

1,4     - 

17 

3,7     - 

18 

1,4     - 

Sodann  wird  auf  dieselbe  Weise  wie  vorher  der  Electroden- 
abstand  ^  5  Mm.  gesetzt  und  mit  dem  Versuche  fortgefahren : 


1» 

4,2  Mm. 

20 

0,0  Mm. 

21 

4,0     - 

22 

0,0     - 

23 

4,3      - 

24 

0,0     - 

25 

6,1      - 

26 

0,0     - 

27 

6,1      - 

28 

0,0     - 

29 

6,5     - 

30 

0,0     - 

der  Brregbarkeit  iiiaier  dem  aufsteigen  den'  Strome. 
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Ich  mache  hierauf  abermals  den  Abstand  des  Electroden- 
paares  =   30  Mm. : 


Zahl   der 
Zuckung. 


Znckungsgrosse 

bei  nicht  polarieir- 

ten  Nerven. 


Zahl  der 
Zuckung« 


Zuckiingsgrosse 

bei  polaristrteA 

Nerven. 


31 


a,i  M». 

3,9     . 


32 
34 


1,8    ■- 


Hierwf  endlich  nochmals  der  Abstand  =:  5  Mm.  gesetzt: 


35 

4,6  Mm. 

36 

0,0  Mm. 

37 

6,7     .- 

38 

0,0     - 

39 

6,8     - 

40 

0,0     - 

Dieser  Versuch  beweist  allein  für  sich  das  ganze  Gesetz, 
und  zwar  in  einer  überaus  $trengen  und  charakteristischen 
Weise.  Bei  dem  Electrodenabstande  von  30  Mm.  im  Anfange 
werden  die  schwachen  Zuckungen  durch  den  Strom  um  we- 
niger geschwächt  und  bleiben  selbst  noch  starker  als  die 
stärkere  Zuckung  bei  einem  Electrodenabstand  von  20  Mm. 
Ebenso  verhält  sich  der  Electrodenabstand  von  20  Mm.  zu 
dem  von  5  Mm.  Die  im  n|Ltürlichen  Zustande .  ausgelöste 
Zuckung  ist  bei  dem  Abstände  von  20  Mm.  bedeutend  kleiner 
als  die  beim  Abstände  von  5  Mm.  Während  des  Electtotonus 
aber  hat  sieh  das  Verhältniss  jumgedreht,  sodass  dem  kleinen 
Abstände  die  bedeutend  kleiner^  Zuckung  zukommt,  welche 
sogar  absolut  gleich  Null  ist.  Hierauf  folgen  noch  einzelne 
Abwechselungen  des  Versuches,  um  zu  zeigen,  dass  die  be- 
obachteten Verschiedenheiten  nicht  in  Erregbarkeitsschwan- 
kungen  und  dergleichen  meh4  begründet  sein  können.  Bei 
diesem  Versuche  war  der  Reü  ein  Kettenstrom.  Ich  besitze 
noch  viele  solcher  Versuchsreihen  und  bedaure,  sie  aus. Mangel 
an  Baum  nicht  mittheilen  zu  können,  da  sie  alle  mit  derselben 
Strenge  das  Gesetz  darthun.  Ich  gebe  nun  noch  einen  Ver- 
snch,  .bei'  welchem  statt  de^  reis&enäen  KetteAstroolkes  ein 
Sdiliessuugeinductionssehlag  ajigewandt  ist; 


804 


Untersaohang.    Abschn.  UI.    Unterraohaag  der  VerindeniBg 


Versuch   IL 
Abstand  =  5  Mm. 


Zahl  der 
Znekong. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerfen. 

Zahl  der 
Zneknng. 

Zaeknngsgrösse 
bei  polarisirten 

1 

3 
5 

7 

6,2  Mm. 

6.2  - 

6.3  - 

5,7     - 

2 

4 
6 
8 

0,0  Mm. 
0,0     . 
0,2      . 
0,0     . 

Hierauf  wird  wie  bei  Versuch  I  der  Abstand  =15  Mm. 
gesetzt  und  fortgefahren: 


9 
11 
13 
15 

4,5  Mm. 
4,5     - 

3.0  - 

3.1  - 

10 
12 
14 
16 

0,0  Mm. 
0,0     - 
0,0     - 
0,0     - 

Sodann  nehme  ich  den  Abstand  der  Electrodenpaare  » 
25  Mm.  und  setze  den  Versuch  fort: 

17 

.       19 

21 

33 

3,9  Mm. 
3,6     - 
3,6     - 
8,0     - 

18 
20 
22 
24 

1,3  Mm. 
1,8     - 
1,3     - 

1,2      - 

Sodann  setze  ich  den  Abstand  *=  35  Mm.  und  fahre  fort: 

25 
27 
29 
31 

0,5  Mm. 
0,5     - 
0,5     - 
0,5     - 

26 
28 
30 
32 

0,5  Mm. 
0,5     - 
0,5     - 
0,5     - 

Ich  mache  sodann  wieder  den  Abstand  a  5  Mm.  und 
erhfJte:  . 

38 
35 
37 

4,6  Mm. 
4,9     - 
8,8     - 

34 
36 
38 

0,2  Mm. 
0,2     - 
0,1     - 

der  Erregbarkeit  hinler  dem  aufsteigenden  Strome. 
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Zahl  der 

Zuckungsgrösse 

Zahl   der 

Zacknngsgrösse 

Zuckung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zockung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

39 

3,9  Mm. 

40 

0,0  Mm. 

41 

4,8     - 

42 

0,3      - 

43 

4,0     . 

44 

0,2      - 

45 

•     4,3     - 

46 

0,3     - 

47 

4,6     - 

>     48 

0,2     - 

49 

4,6     - 

50 

0,2     - 

Ich  mache  sodann  wieden 

um  den  Abst« 

md  =  35  Mm.  und 

fahre  fort: 

51 

0,5  Mm. 

52 

0,5  Mm. 

53 

0,5     - 

54 

0,5     - 

55 

0,5     - 

56 

0,5 

57 

0,5     - 

58 

0,5     - 

59 

0,5     - 

60 

0,5     - 

61 

0,5     - 

62 

0,5     - 

63 

0,5     - 

64 

0,5     - 

Endlich  nochmals  Abstanc 

1  =  5  Mm.: 

65 

5,2  Mm. 

66 

0,1  Mm. 

67 

5,6      - 

68 

0,1      - 

69 

4,6      - 

70 

0,0      - 

71 

4,5      - 

72 

0,0     - 

Somit  ^lürfte  denn  auch  mit  dieser  Methode  der  Nachweis 
für  unser  Gesetz  gefuhrt  sein.  Die  hier  zu  berücksichtigenden 
Fehlerquellen  sind  dieselben,  wie  bei  der  Methode  der  Mittel- 
werthe  und  stets  genau  beachtet  worden. 


Pflifer,  Der  comtoole  eleelrisclie  Strom. 
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4.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  des 
absteigenden  extrapolaren  Anelectrotonus  von  der 
Entfernung  der  positiven  Electrode  mit  Hülfe  der 
Methode  der  Verschiebung  der  dem  polarisirenden 
Strome  angehörenden  Electroden. 

Ich  habe  diese  Methode  ^nd  ihre  bedenkliche  Seite  be- 
reits oben  im  Abschnitt  11  (p.  221  ff.)  discutirt.  Gleichwohl 
können  wir  uns  hier  eines  genaueren  Eingehens  wegen  des 
Wechsels  der  Verhältnisse  nicht  entschlagen.  Wie  sich  der 
Leser  noch  erinnern  wird,  entspringt  der  schlimmste  Einwand 
gegen  die  hier  einzuschlagende  Methode  aus  der  verschiedenen 
spccifischen  Empfänglichkeit  des  Nerven  für  den  electrotoni- 
schen  Zustand  je  nach  den  verschiedenen  Stellen,  durch  welche 
man  den  polarisirenden  Strom  fliessen  lässt.  Wie  bereits  be- 
merkt, ist  uns  das  Gesetz,  nach  welchem  jene  Empfäiiglich- 
keit  am  Nerven  vertheilt  ist,  nicht  genau  genug  bekannt. 
Soviel  ist  nur  als  sicher  erwiesen  zu  betrachten,  dass  der 
unter  dem  Abgange  der  Oberschenkeläste  des  Nervus  ischia- 
dicus  gelegene  Theil  eine  ganz  besondere,  nie  fehlende  Em- 
pfänglichkeit zeigt.  Da  wir  nun  von  den  tieferen  Stellen  die 
stärkere  Wirkung  sehen  wollen,  so  wird  jene  Wahrheit  nun- 
mehr für  unsere  Methode  bedenklich.  Ich  habe  leider  diesen 
Verdacht  nicht  strenge  zu  beseitigen  vermocht,  weshalb  die 
folgenden  Versuche,  welche  gleichwohl  angestellt  werden  muss- 
ten,  von  ihm  behaftet  sind.  Ich  werde  indessen  noch  in  der 
Folge  auf  Umstände  aufmerksam  machen,  welche  es  fast  zur 
Gewissheit  erheben,  dass  die  hier  bemerkbar  werdende  Ver- 
mehrung der  Wirkung  des  Stromes  bei  seiner  Annäherung 
an  den  Reiz  wirklich  doch  nur  in  seiner  Nähe  zu  suchen  ist 
Ich  gebe  dem  gemäss  trotz  dessen  einen  Versuch  als  Beleg. 


der  Erregbarkeit  hinter  dem  aufsteigenden  Strome. 
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Versuch. 


Zahl  der 

ZmknagsgrÖBsa 

Zahl  der 

Zaekangagrösae 

Znckang. 

bei  nicht  polwrisir- 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polariairten 
Nerven. 

1 

6,8  Mm. 

2 

0,0  Mm.    N 

3 

6,8     - 

4 

0,0    -        N 

5 

6,8    - 

6 

3,4    -        E 

7 

6,8    - 

8 

4,9    -        E 

9 

■    7,2    - 

10 

0,0    -        N 

11 

8,0    - 

12 

0,0    -       N 

13 

7,4    - 

14 

3,9    -        E 

15 

7,4    - 

16 

5,2    -       E 

17   . 

7,7    - 

18 

0,0    -       N 

19 

8,0    - 

20 

0,0    -        N 

21 

8i0    - 

22 

6,4     -        E 

23 

8,1     - 

24 

6,6     -       E 

25 

8,1     - 

26 

0,0     -       N 

27 

8,2     - 

28 

0,0     -       N 

29 

8,2     - 

30 

6,4     -       E 

31 

8,5     - 

32 

6,3     -       E 

33 

8,3     - 

34 

0,0     -       N 

35 

8,6     - 

36 

0,0     -       N 

37 

8,5     - 

38 

6,9     -       E 

39 

8,6     - 

40 

7,6     -       E 

41 

8,8     - 

42 

6,8     -       E 

43 

8,7     - 

44 

0,0     -       N 

45 

8,8     - 

46 

0,0     -       N 

47 

8,9     -     . 

48 

0,0-    -       N 

N  und  E  bedeutet,  dass  hier  der  Strom  bald  durch  die 
nahe,  bald  durch  die  ferne  Strecke  ging. 

Die  Specialbedingungen  dieses  Versuches  waren:  Länge 
des  Musculus  gastroknemius/  =s  34  Mm.  —  Nach  der  Durch- 
schneidung  zwischen  dem  Electrodenpaar  des  reizenden  Stromes 
und  defDJenigen   des  ihm  näheren  Constanten  Stromes  bleibt 
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die  Reizung  stets  gleich  gross,  mag  der  Strom  durch  die 
nahe  oder  ferne  Strecke  fliessen.  Die  entfernte  Strecke  ist 
entschieden  etwas  länger  als  die  nahe.  Die  constante  Ablen- 
kung der  Multiplicatomadel  bei  halber  Länge  von  der  ent- 
fernten Strecke,  welche  natürlich  unterhalb  des  Abganges  der 
Oberschenkeläste  liegt,  betrug  2",  von  der  näheren  nur  0,5  •. 
Der  Abstand  der  beiden  Electrodenpaare  des  constanten  Stro- 
mes von  einander  war  «  10  Mm.  Eine  grössere  Distanz  lässt 
sich  bei  dieser  Methode  nicht  anwenden,  da  dieselbe  voraus- 
setzt, dass  die  üebertragung  des  constanten  Stromes  von 
einer  Nervenstrecke  auf  eine  andere  gleichen  Querschnittes 
geschehe. 

5.    Nachweisung  der   Abhängigkeit  der   Stärke   des 

absteigenden  extrapolaren  Anelectrotonus  von  der 

Entfernung   der  positiven  Electrode  mit  Hülfe  der 

Methode   der   chemischen  Reizung. 

Die  Methoden,  deren  ich  mich  hier  bedient  habe,  waren 
mutatis  mutandis  ganz  dieselben,  welche  bereits  im  vorigen 
Abschnitte  (p.  227  ff.)  bei  der  analogen  Frage  behandelt  wor- 
den sind.  Ich  habe  auch  hier  die  dort  erwähnten  beiden 
Methoden  benutzt,  um  die  Abnahme  des  Zuwachses  mit  der 
Entfernung  nachzuwiesen. 

Um  dem  Leser  eine  genauere  Vorstellung  von  der  Grosse 
der  Verschiedenheit  und  der  Schärfe  des  Versuches  zu  geben, 
verweise  ich  auf  Fig.  15.  Wie  man  an  dieser  Curve  bemerkt, 
wechseln  hohe  Gipfel  mit  tiefen  Thälern  ab.  Diese  ganz  tiefen 
Thäler  entsprechen  der  Zeit,  während  welcher  der  aufsteigende 
Strom  ganz  nahe  der  geätzten  Stelle  den  Ischiadicus  durch- 
floss.  Ich  habe  diesen  Theil  der  Curve  in  der  Figur  durch 
den  Buchstaben  (n)  bemerklich  gemacht.  Die  hohen  Gipfel 
aber  zerfallen  selbst  wieder  in  kleine  Gipfel  und  in  seichte 
Thäler.  Die  kleinen  Gipfel  (o)  entsprechen  der  Zeit,  wo  gar 
kein  Strom  durch  den  Nerven  floss,  der  Muskel  also  von 
dem  Tetanus  in  voller  Stärke  be&llen  war.  Die  seichten 
Thäler  («)  aber  bezeichnen  die  Zeit,   während   welcher   der 
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polarisirende  Strom  durch  die  der  gereizten  fernste  Stelle 
ging.  Der  Abstand  der  beiden  Electrodenpaare  von  einander 
betmg  5  Mm. 

Somit  wäre  denn  auch  hierdurch  der  Beweis  gestellt,  und 
wir  können  demnach  als  allgemeines  Gesetz  aussprechen,  dass 
die  Starke  des  extrapolaren  Anelectrotonus  mit  der  Entfernung 
von  der  positiven  Electrode  abnimmt  und  schliesslich  ver- 
schwindet. 


Kapitel  IE. 

Unteniieliimg  der  Abhlngigkeit  des  absteigenden  extrapolaren 
Anelectrotonns  ?on  der  Stbke  des  constanten  electrotonisirenden 

Stromes. 

Die  Untersuchung  der  Abhängigkeit  des  anelectrotonischen 
Znstandes  von  der  Stromstarke  muss  mit  derselben  Sorgfalt  aus- 
geführt werden,  wie  sie  von  uns  bei  der  analogen  Erforschung 
des  Eatelectrotonus  in  Anwendung  gebracht  worden  ist.  Denn 
nur  auf  diese  Weise  kann  uns  mit  Bestimmtheit  eine  Zeichen- 
umkehr  der  Function  und  dergleichen  mehr  nicht  entgehen. 
Dass  die  bisher  bei  solchen  Versuchen  gebrauchten  Methoden 
darum  nicht  zureichend  sind,  das  hat  der  Leser  nun  jetzt  wohl 
zur  Genüge  eingesehen  und  wird  sich  noch  femer  hiervon 
überzeugen.  Ich  habe  mich  aus  diesen  Gründen  die  Miihe 
nicht  verdriessen  lassen,  eine  Wochen  lang  dauernde  Unter- 
suchung von  grosser  Arbeit  anzustellen,  deren  Resultat  sich 
schliesslich  mit  einem  Worte  sagen  lässt: 

Es  wächst  der  absteigende  Anelectrotonus  mit 
wachsender  Stromstärke  von  Null  aus  stetig  und 
fortwährend  an.  Eine  Zeichenumkehr  findet  also 
bei  keiner  Stromstärke  statt.  Mit  wachsender 
Stromstärke  dehnen  sich  die  electrotonisirten 
Strecken  über  immer  grössere  Längen  der  Nerven 
ans. 
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Das  stetige  Anwachsen  lässt  sich  leicht  demonstriren, 
indem  man  die  Wirkung  zweier  Stromstarken  mit  einander 
vergleicht,  welche  durch  verschiedene  Längen  der  metallischen 
Nebenscbliessung  des  Rheochords  erhalten  werden.  Erst  bei 
den  höheren  Stromeskräfben  bedarf  der  Nachweis  des  weiteren 
Anwachsens  des  Anelectrotonus  eines  besonderen  Kunstgriffes, 
weil  von  den  beiden  in  ihrer  Wirkung  mit  einander  zu  ver- 
gleichenden Stromstarken  bereits  die  geringere  das  Zuckungs- 
maximum auslöscht.  Hier  muss  man  dann  die  Reizung  so 
weit  steigern,  dass  dies  nicht  mehr  der  Fall  ist,  wenn  die 
Entfernung  des  Reizes  von  der  intrapolaren  Strecke  nicht 
bereits  ausreicht.  Auf  diese  Weise  habe  ich  mich  denn  über- 
zeugt, dass  der  Anelectrotonus  von  der  Stromstärke  Null  bis 
zu  der,  welche  durch  10  Grove'sche  Elemente  hervorgebracht 
wird,  stetig  zunimmt.  Wie  bereits  oben  bemerkt,  ist  die  durdi 
den  Nerven  fliessende  Stromstärke  selbst  bei  Gegenwart  des 
nebenschliessenden  Rheochords  fast  genau  so  gross,  als  ob  er 
nicht  da  wäre,  wenn  seine  ganze  Länge  eingeschaltet  ist.  In 
Bezug  endlich  auf  die  schwächsten  Ströme,  welche  ich  nwt 
wirksam  fand,  bleibt  dasselbe  zu  sagen,  was  ich  bei  dem 
Katelectrotonus  habe  hervorheben  müssen,  indem  Ströme  von 
einerlei  Ordnung  mit  dem  Nervenstrome  den  anelectrotonischen 
Zustand  noch  ganz  deutlich  hervorzubringen  vermögen.  Ich 
gebe  der  Merkwürdigkeit  halber  hier  noch  einen  solchen  Ver- 
such, wo  von  dem  einsaitigen  Eisenrheoohord,  der  mit  nur 
1  Grove'schen  Elemente  in  Verbindung  war,  der  polarisirende 
Strom  abgeleitet  wurde,  während  die  Länge  der  zu  dem  Nei^ 
ven  so  angebrachten  metallischen  Nebenschliessung  nur  1  Cm. 
Eisendraht  betrug,  obschon  ausser  dem  Nerven  noch  so  un- 
geheure Widerstände  in  dem  Kreise  des  polarisirenden  Zweig- 
stromes vorhanden  waren. 


der  Erregbarkeit  hinter  dem  aufsteigenden  Strome. 


311 


Versuch. 

Lange  der  metallischen  Nebenschliessung  am  einsaitigen 
Eisenrheochord  =  3  Cm. 


Zahl  der 
Znckang. 

Zucknngsgrösse 

bei  nicht  potarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zucknng. 

ZnekangsgrösBe 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

4,0  Mm. 

2 

2,5  Mm. 

3 

4,1     - 

4 

2,7      - 

5 

3,9     - 

6 

2,5     - 

7 

3,2     - 

8 

1,8     - 

9 

3,1     - 

10 

1,8     - 

11 

3,6     - 

12 

1,3     - 

13 

3,2     - 

14 

1,1     - 

15 

•  3,0     - 

16 

1,5     - 

Darauf  mache    ich  die  Länge    der   metallischen  Neben- 
gchliesBung  =  25  Cm.  und  setze  den  Versuch  fort: 


17 

4,2     - 

18 

0,0 

19 

4,7     - 

20 

0,0 

21 

4,8    - 

22 

0,0 

23 

5,0     - 

24 

0,0 

25 

5,0     - 

26 

0,0 

27 

5,0     - 

28 

0,0 

29 

5,0     - 

30 

0,0 

31 

5,2     - 

32 

0,0 

33 

5,3     - 

34 

0,0 

35 

4,8     - 

36 

0,0 

Hierauf  wird   aber  die  Länge  der   metallischen   Neben- 
schliessung gleich  3  Cm.  gesetzt  und  fortgefahren: 


37 

3,9     - 

38 

2,4 

39 

3,9     - 

40 

1,6 

41 

3,9     - 

42 

2,6 

Sodann  aber  Nebenschliessung  gleich  1  Cm. 
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Zabl  der 
Znckang. 


Grösse  der  ZuokuDg 

bei  nicbt  polari- 

sirten  Nerven. 


Zabl  der 
Zuckung. 


Grösse  der  Zuckuug 

bei  polarisirten 

Nerven. 


43 

45 
47 


3,6  Mm. 
3,6    - 
3,6    - 


44 
46 
48 


2,9 

2.8  - 

2.9  - 


Mm. 


Dann  abermals  Neben  Schliessung  gleich  25  Cm. 


49 
51 


4,9 
5,1 


50 
52 


0,0      - 
0,0      - 


Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  33  Mm. 
—  Die  constante  Ablenkung  durch  den  stärksten  Strom  5* 
bei  halber  Multiplicatorlänge ,  durch  den  schwächsten  eine 
kaum  bemerkbare  Spur  bei  doppelter  Länge. 

Um  nun  noch  die  Ausdehnung  des  Electrotonus  über 
immer  grössere  Strecken  des  Nerven  mit  wachsender  Strom- 
stärke zu  constatiren,  entfernte  ich  die  gereizte  von  der  intra- 
polaren Strecke  so  viel  als  möglich,  wo  dann  die  Schliessung 
eines  schwachen  polari sirenden  Stromes  keine  deutliche  Ver- 
änderung der  Erregbarkeit  mehr  erkennen  liess,  welche  aber  auf 
der  Stelle  mehr  oder  weniger  kräftig  erschien,  wenn  ich  dem 
polarisirenden  Strome  die  ausreichende  Stärke  gab,  die  mit 
Hülfe  des  Rheochords  leicht  geftinden  ist.  Es  interessirte 
mich  hierbei  noch  eine  Frage  entschieden  zu  haben,  die  aus 
folgender  Betrachtung  entsprang.  Wie  man  zugeben  muss, 
ist  es  wahrscheinlich,  dass  die  Stärke  des  erregten  Electro- 
tonus bei  einem  gewissen  Werthe  der  Stromstärke  eine  Grenze 
habe,  über  welche  hinaus  derselbe  nicht  mehr  weiter  wächst, 
wenn  es  auch  die  Stromstärke  thut.  Findet  dies  aber  statt, 
so  ist  femer  klar,  dass  der  Electrotonus  niemals  über  eine 
gewisse  Länge  des  Nerven  sich  merkbar  auszubreiten  ver- 
möge, sondern  dass  es  eine  ganz  bestimmte  gebe,  weiche 
gleichsam  eine  Naturconstante  darstellt,  der  er  sich  bei 
wachsender  Stromstärke  asymptotisch  zu  nähern  strebt 
Bei  dem  äusserst  raschen  Abfalle  der  Curve  der  Zuwachse 
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mit  der  EntfemtiDg  von  den  Electroden,  hoffte  ich  nun  bei 
ausreichend  genommener  Lange  des  Nerven  diese  Grenze  con- 
statiren  zu  können.  Zu  dem  Ende  wählte  ich  einen  der 
grössten  Frösche,  deren  ich  habhaft  werden  konnte.  Die 
Länge  des  Nervus  ischiadicus  von  der  Kniebeuge  bis  zur 
Eintrittsstelle  des  Nerven  in  die  Knochen  der  Wirbelsäule 
betrug  80  Mm.  Um  nun  diese  Länge  noch  mehr  zu  ver- 
grössem,  brach  ich  mit  Hülfe  der  Müller 'sehen  Knochen- 
zange den  Wirbelkanal  auf,  schnitt  die  sensibelen  Wurzeln 
ganz  herauf  und  brückte  sodann  die  motorischen  allein  über 
die  Electroden  des  constanten  polarisirenden  Stromes,  wel- 
cher in  aufsteigender  Richtung  die  Bewegungsnerven  durch* 
floss.  Bei  Prüfung  der  hierdurch  bedingten  Veränderung 
der  Erregbarkeit  dicht  oberhalb  des  Musculus  gastro- 
knemius  erschien  aber  der  negative  Zuwachs,  wenn  auch 
nicht  stark,  'so  doch  ganz  deutlich.  Falls  also  eine  Grenze 
vorhanden  ist,  wie  wir  sie  vermutheten,  so  reicht  doch  noch 
die  gewählte  Länge  zu  ihrer  Demonstration  nicht  aus.  Die 
Stromstärke  entsprach  derjenigen,  welche  sechs  Grove 'sehe 
Elemente  bei  den  angegebenen  Widerständen  und  ganzer 
Länge  des  grossen  Neusilberrheochords  hervorzubringen  ver- 
mögen. —  Ich  wende  mich  nunmehr  zur  Erforschung  des 
Einflusses  einer  neuen  Yariabeln  auf  die  Stärke  des  An- 
electrotonus. 


Kapitel  IV. 

Dotersiichiiiig  der  Abhingigkeit  des  absteigenden  extrapolaren 
Anelectrotonns  ?on  der  Länge  der  intrapolaren  Strecke. 

Ich  habe  die  Methoden,  deren  man  sich  am  zweckmässig- 
sten  zur  Erforschung  des  Einflusses  der  Länge  bedient,  be- 
reits im  zweiten  Abschnitte  ausführlich  dargelegt  (s.  p.  247 
u.  flgd.).  Sie  haben  auch  hier  mutatis  mutandis  dieselbe 
Anwendung   gefunden.      Ganz    wie  dort  habe   ich  dieselben 
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Verhältnisse  der  Längen  für  alle  möglichen  Werihe  der 
Stromstärken  durchexperimentirt,  um  endlich  zu  dem  einfachen 
Gesetze  zu  kommen: 

dass  die  Stärke  des  absteigenden  extrapola- 
ren Anelectrotonus  mit  wachsender  Länge 
stets  zunimmt,  welches  auch  die  benutzte 
Stromstärke  sein  möge. 
Es  ist  äusserst  interessant,  wenn  man  bei  Untersudiung 
dieses  Einflusses  der  Länge  die  Bemerkung  macht,  wie  der- 
selbe bei  niedrigen  Stromeskräften  unfehlbar  mit  ganz  ausser- 
ordentlicher Stärke  auftritt.  Geht  man  aber  mit  den  Strom- 
stärken weiter,  so  ist  der  Einfluss  der  Verlängerung  durchaus 
nicht  mehr  so  scharf  ausgesprochen,  ja  bei  sehr  hohen  Stromes- 
kräften kommt  es  nicht  selten  vor,  dass  der  Einfluss  der  Ver- 
längerung sowohl  nach  der  einen  wie  anderen  Methode  durchaus 
nicht  hervortreten  will.  Ja  es  ist  nicht  ungewöhnlich,  dass 
wenn  sich  im  Anfange  des  Versuches  auch  ein  Ueberwiegen 
der  Wirkung  von  der  längeren  Strecke  aus  gezeigt  hat,  doch 
bald  das  Verhältniss  umgekehrt  ist.  Unter  Voraussetzung  des 
Vorhandenseins  eines  Maximums  der  Polarisation  muss  das 
so  sein;  denn  wenn  der  Electrotonus  bereits  von  der  kurzen 
Strecke  aus  bis  fast  zum  Maximum  entwickelt  ist,  so  kann 
eine  Verlängerung  nichts  mehr  weiter  bewirken,  ja  sie  muss 
sogar  eine  Schwächung  bedingen,  weil  ja  die  Stromesdichte 
mit  wachsender  Länge  abnimmt.  Denn  wie  man  ja  gesehen 
hat  und  noch  ferner  sich  überzeugen  wird,  kommt  trotz  der 
grossen  eingeführten  Widerstände  neben  dem  Nerven  dieser 
dennoch  wegen  seiner  oft  grossen  eingeschalteten  Länge  sehr 
in  Betracht. 

Der  Einwand,  dass  die  bei  der  Verlängerung  der  Nerven- 
strecke neu  aufgenommenen  Theile  eine  grössere  specifische 
Empfänglichkeit  für  den  Electrotonus  haben,  triffi;  das  aus- 
gesprochene Gesetz  nicht  unmittelbar,  sondern  nur  seine  Deu- 
tung. Dass  aber  diese  Deutung  den  Kern  des  eigentlichen 
Gesetzes  träfe,  kann  man  nicht  wohl  zugeben,  weil  das- 
selbe sich  ganz  allgemein  bewahrt,  sowohl  for  Katelectro- 
tonus  wie  für  Anelectrotonus,  mögen  diese  auf-  oder  abstei- 
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gend  sein.     IMeseg  Verhalten  ist  aber  aus  jener  VorsteDung 
nicht  ableitbar. 

Der  specielle  Nach^eeis  unseres  Gesetzes  bietet  nun  duroh- 
ao« keine  Schwierigkeiten  mehr;  denn  man  verstärkt  die  B^ung 
so  lange,  bis  die  von  der  kurzen  Strecke  her  erregte  säulen- 
artige Polarisation  die  Reizung  nicht  mehr  zu  erlöschen  ver- 
mag. Darauf  lasse  man  den  Strom  durch  die  lange  Strecke 
fliessen,  womit  dann  die  Wirkung  verstärkt  ist,  obschon  für 
die  lange  Strecke  alle  jene  ungünstigen  Umstände  eingeführt 
sind,  welche  auch  oben  zur  Anwendung  kamen.  Als  Beweis 
fuge  ich  aus  meinen  zahlreichen  Yersucbsreihen  zwei  Bei- 
spiele bei 

Versuch  I. 
Kurze  polarisirte  Strecke. 


Zahl  der 
Zacknng. 

Zuckungsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zucknng. 

Zackmigsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 
3 
5 

5,4  Mm. 

5.8  - 

3.9  - 

2 
4 
6 

2,2  Mm. 
2,2      - 
1,8     - 

Tiange  polarisirte  Strecke. 

7 

9 

11 

13 

5,8     - 
10,2     - 
10,5     - 
10,5     - 

8 

10 
12 
14 

0,0     - 
0,0     - 
0,0     - 
0,0     - 

Kurze  polarisirte  Strecke. 

15 
17 
19 
21 

6,8      - 
4,3      - 
4,5     - 
4,5     - 

16 
18 
20 
22 

3,1     - 

2.7  - 

2.8  - 
2,8     - 

23 
25 

Lange  polari 

6,0     - 
7,9     - 

sirte  Strecke. 

24 
26 

0,0     - 
0,0    - 
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Zahl  der 
Zneknng. 

ZaoknngsgröBie 

bei  nicht  polarieir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zaekaog. 

Zackangagröese 

bei  polariürten 

Nerren. 

27 

29 

8,0  Mm. 
7,6     - 

28 
30 

0,0  Mm. 
0,0     - 

Kurze  polarisirte  Strecke. 

31 
33 
35 
37 
39 

4,5     - 
3,9     - 
3,9     - 
3,9     - 
3,4     - 

32 
34 
36 
38 
40 

3,3     - 

3.3  - 

8.4  - 
3,4     - 
3,4     - 

Lange  polarisirte  Strecke. 

41 
43 
45 
47 

5,0     - 
4,5     - 

4.4  - 

4.5  - 

42 

44 
46 
48 

0,0     - 
0,0     - 
0,0     - 
0,0     - 

Kurze  polarisirte  Strecke. 

49 
51 
53 
55 

3,8      - 
3,8     - 

3.5  - 

3.6  - 

50 
52 
54 
56 

8,7     - 
3,7     - 
3,1      - 
3,1     - 

Lange  polarisirte  Strecke. 

57 
59 
61 
63 
65 
67 

4,2     - 
4,5     - 

4.5  - 
4,7     - 

4.6  - 
4,6     - 

58 
60 
62 
64 
66 
68 

0,0.     - 
0,0     - 
0,0     - 
0,0     - 
0,0     - 
0,0     - 

Kurze  polarisirte  Strecke. 

69 
71 

3,8      - 
3,1     - 

70 
72 

3,1     . 

2,8     - 
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Zahl  der 
Zaekiing. 

Zackungsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  KerYen. 

Zahl  der 
Znckang. 

Zuckungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

73 
75 

77 

3,1  Mm. 
3,1      - 
3,1     . 

74 
76 
78 

2,8  Mm. 
2,8     - 
2,6     - 

Lange  polarisirte  Strecke. 


79 

4,6     - 

80 

0,0     - 

81 

4,8     - 

82 

0,0     - 

83 

5,2     - 

84 

0,0     - 

85 

5,5     - 

86 

0,0     - 

87 

5,5     - 

88 

0,0     - 

Die  Verläogerung  wurde  bei  diesem  Versuche  so  herge- 
stellt, dass  die  längere  Strecke  die  kurze  nicht  enthielt, 
weiter  von  Her  gereizten  Stelle  entfernt  war  als  die  kurze 
Strecke  und  ausserdem  von  einem  schwächeren  Strome  pola- 
risirt  wurde.  Es  ist  gewiss  erstaunlich,  wie  gewaltig  diese 
Wirkung  der  Länge  ausfallt.  Die  speciellen  Bedingungen 
waren:  1  :  L  =  1  :  14  Mm.  Die  oberste  Electrode  des  con- 
stanten  Stromes  liegt  dicht  unter  dem  Abgange  der  Ober- 
schenkeläste dem  Nervus  ischiadicus  an.  Die  constante  Ab- 
lenkung durch  den  Strom,  welcher  die  nahe  Strecke  durch- 
fliesst,  beträgt  bei  halber  Multiplicatorlänge  7,5",  diejenige 
durch  den  Strom,  welcher  durch  die  entfernte  Strecke  geht, 
5,8^.  Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  35  Mm. 
Der  reizende  Strom  war  ein  aufsteigender  Kettenstrom.  — 
Ich  gebe  sodann  noch  einen  Versuch,  bei  welchem  eine  hohe 
Stromstärke  zur  Anwendung  kam. 


Versu 

ich  IL 

Zahl  der 
Zackang. 

Zackung8grd88e 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zahl  der 
Zneknog. 

ZaoknngagrösM 

bei  polariürtea 

Nerven. 

1 
3 

4,8  Mm. 

4,8     - 

2 
4 

'   1,1  Mm.    L 
1,1      -       L 
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Zahl   der 

ZnokaDgggrösse 

Zahl   der 

ZaoknngggrdsM 

Zacknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuokang. 

bei  polarisirtea 
Nerven. 

5 

4,8  Mm. 

6 

4,3  Mm.   K 

7 

4,8     - 

8 

2,8     -      K 

9 

4,8     - 

10 

1,2       -        Li 

11 

4,9     - 

12 

0,7       -        Li 

13 

4,9     - 

14 

0,7     -      K 

15 

4,9     - 

16 

0,7      -      K 

17 

5,0     - 

18 

4,6     -       L. 

19 

5,2     - 

20 

3,3     -      Li 

21 

5,2     - 

22 

0,0     -      K 

23 

5,2     - 

24 

1,8     -.     K 

25 

5,2     - 

26 

5,2     -      L 

27 

5,5     - 

28 

.5,2     -      L 

29 

5,4     - 

30 

1,3     -      K 

31 

5,4     - 

32 

0,5     -      K 

33 

5,5     - 

34 

5,4     -      L 

35 

5,5     - 

36 

5,5     -      L 

37 

5,6      - 

38 

0,0     -      K 

89 

5,6     - 

40 

1,3     -      K 

Nun  wurde  zwischen  den  Electroden  de 
Constanten  Stromes  der  Nerv  durchschnitten 
sammengeklebt  und  der  Versuch  fortgesetzt: 


41 
43 


5.2  Mm. 

5.3  . 


42 
44 


i  reizenden  und 
und  wieder  zu- 

5,3  Mm.    L 
5,8     -      K 


Die  Stromstärke  entsprach  der  von  6  Grove'schen  Ele- 
menten, welche  unmittelbar,  ohne  Nebenschliessung  des  Rheo- 
chords,  durch  den  Nerven  geschlossen  wurden.  —  Die  lange 
Strecke  enthielt  die  kürzere.  1 :  L  verhält  sieh  wie  1  ?  SO  Mm. 
Die  constante  Ablenkung,  welche  der  durch  die  kurz,e  Strecke 
fliessende  Strom  bei  halber  Multiplicatorlänge  hervorbrachte, 
war  =75®,  diejenige  aber,  welche  der  durch  die  lai^e  Strecke 
gehende  Strom  erzeugte,  betrug  67®.  Die  Länge  des  Mus- 
culus gastroknemius  war  =  34  Mm. 
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Wie  also  dieser  Versuch  lehrt,  kehrt  sich  leicht  bei  so 
hohen  Stromstarken  die  Wirkung  insofern  um,  als  man  von 
der  langen  Strecke  die  schwächere  Wirkung  erfolgen  sieht, 
aas  dem  Grunde,  welcher  oben  angedeutet  worden  ist. 

Wir  wenden  uns  nunmehr  zu  dem  letzten  Kapitel  dieses 
Abschnittes. 


Kapitel  V. 

üntennchnng  der  Abhängigkeit  des  absteigenden  eztrapolaren 
Anelectrotonns  von  der  Zeit. 

Ich  habe  bei  Untersuchung  der  analogen  Fragen,  welche 
den  aufsteigenden  Katelectrptonus  betreffen,  bereits  diejenigen 
Punkte  und  Methoden  discutirt,  welche  hier  in  Betracht  kom- 
men, und  kann  mich  deshalb  sofort  dem  speciellen  Gegen- 
stande zuwenden. 

Was  zunächst  die  Frage  betrifft,  innerhalb  welcher  Zeit 
der  Anelectrotonns  nach  Schliessung  des  constanten  polari- 
strenden  Stromes  seine  Höhe  erreicht,  so  hängt  dieses  ab 
von  der  Stärke  des  letzteren.  Bei  Untersuchung  des  Pro- 
blems mit  schwachen  polarisirenden  Strömen,  ich  meine  sol- 
chen, welche  die  erste  und  zweite,  ja  sogar  die  dritte  Stufe 
des  Zackungsgesetzes  geben,  stossen  wir  auf  eine  Thatsache 
von  ausserordentlicher  Merkwürdigkeit.  Erstaunt  bemerken 
wir,  die  wir  daran  gewöhnt  sind,  die  Bewegungserscheinungen 
an  den  Nerven  mit  den  Sinnen  unfassbarer  Geschwindig- 
keit vor  sich  gehen  zu  sehen,  wie  der  Anelectrotonns  nicht 
urplötzlich  bei  der  Schliessung  gleich  dem  Katelectrotonus 
vorhanden  ist,  sondern  nur  sehr  langsam  anschwillt,  nach  vie- 
len Secunden  erst  sein  Maximum  erreicht  und  dabei  gleichsam 
wunderbar  träge  über  grössere  Nervenstrecken  fortkriecht,  so- 
dass man  die  Flutzeit  des  Anelectrotonns  mit  aller  Gemüths- 
ruhe  Studiren  kann.  Ich  habe  nicht  selten  bei  schneller  Rei- 
zung  nach    dHblgter  Schliessungszuckung   keine  Spur   einer 
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veränderten  Erregbarkeit  nachweisen  können,  die  nach  30  Se- 
ounden  oder  1  Minute  doch  sehr  stark  herabgesetzt  war.  Wie 
aber  bei  Untersuchung  des  Anelectrotonus  derselbe  an  einer 
Stelle  anschwillt,  sein  Maximum  erreicht,  so  nimmt  er  nachher 
auch  wieder  ab  und  zieht  sich  ebbend  nach  der  intrapolaren 
Strecke  zurück,  wenn  man  fortwährend  geschlossen  lässt.  Die 
Dauer  der  Flutzeit  wird  kleiner,  wenn  derselbe  Strom  öfter 
geschlossen  wird  oder  wenn  er  bereits  anfänglich  stärker  war, 
sodass  auch  der  Anelectrotonus  bei  sehr  starken  Strömen 
urplötzlich  hereinzubrechen  scheint. 

Ich  habe  mit  Bücksicht  auf  dieses  sonderbare  Verhalten 
den  Einfluss  der  Phasen  auf  die  Stärke  der  paradoxen  Zuckung 
geprüft,  welche  ich  vom  £amus  peronaeus  des  Ischiadicus  aus 
nach  du  Bois-Reymond's  Angabe  hervorbrachte  (s.  du 
Bois-Beymond,  Untersuchungen.  Bd.  11  p.  546).  Obwohl 
nun  die  positive  Phase  am  Multiplicator  der  negativen  über- 
legen ist,  was  jedoch  mit  den  hier  betrachteten  Erscheinungen 
so  in  Uebereinstimmung  gebracht  werden  kann,  dass  man  die 
laugsame  Schwingungsdauer  der  Nadel  in  Betracht  zieht,  deren 
Ausschlag  nur  die  Electricitätsmenge  angiebt,  nichts  aber  im 
Allgemeinen  über  die  Geschwindigkeit  aussagen  kann,  mit 
welcher  der  Strom  der  säulenartigen  Polarisation  anwächst, 
so  erwartete  ich  doch,  dass  die  negative  Phase  bei  geringeren 
Kräften  des  polarisirenden  Stromes  eine  entschiedene  Ueber* 
legenheit,  mit  Bezug  auf  ihre  Fähigkeit  zur  Hervorbringung 
der  secundären  Zuckung,  an  den  Tag  legen  wurde.  Den  Ver- 
such stellte  ich  so  an,  dass  ich  ein  kleines  Grove'sches 
Element  mit  der  stromzufuhrenden  Vorrichtung  verband  und 
zwischen  beiden  einen  Stromwender  einschaltete.  Der  Kreis 
konnte  an  einer  Stelle  in  Quecksilber  mit  amalgirten  Kupfei^ 
hacken  geschlossen  werden.  Der  beobachtete  Erfolg  entsprach 
aber  meinen  Erwartungen  nicht,  sondern,  wenn  auch  nicht 
regelmässig,  so  hatte  im  Allgemeinen  doch  die  positive  Phase 
die  entschiedene  Oberhand,  indem  dieselbe  sehr  oft  kräftige 
secundäre  Zuckung  erzeugte,  wenn  bei  der  anderen  Lage  der 
Wippe  die  negative  durchaus  wirkungslos  war.  Man  hat  in- 
dessen hier  zu  bedenken,  dass  es  noch  ein  Umcftand  ist,  wel- 
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eher  hier  der  positiven  Phase  ganz  besonders  zu  Hülfe  kommt. 
Der  Nervus  peronaeus  nämlich  ist  dann  vom  polarisirenden 
Strome  absteigend  durchflössen,  sodass  bei  der  Schliessung 
desselben  der  Strom  der  säulenartigen  Polarisation  in  die 
nebenschliessenden  Fasern  des  Nervus  tibialis  in  aufsteigender 
Richtung  einbricht.  Die  Schliessung  eines  aufsteigenden  Stro- 
mes ist  aber  bekanntlich  bei  diesen  geringen  Stromstärken 
bedeutend  wirksamer  als  die  eines  absteigenden  Stromes,  so- 
dass eine  scheinbare  Ueberlegenheit  der  positiven  Phase  sich 
leicht  selbst  dann  noch  zeigen  könnte,  wenn  sie  der  nega- 
tiven an  Grrösse  absolut  gleich  wäre.  Gerade  aus  diesem 
Grunde  aber  kann  der  Beweis  nicht  auf  andere  Weise  geführt 
werden,  und  ich  muss  es  darum  auf  sich  beruhen  lassen, 
welches  die  Ursache  sei,  die  hier  ein  Nichtübereinstimmen 
des  electromotorischen  Verhaltens  des  Nerven  mit  den 
Veränderungen  der  Erregbarkeit  anzudeuten  scheint.  Doch 
darf  man  nicht  vergessen,  dass  bei  unseren  Versuchen  nur 
die  Eigenschaft  des  Bewegungsnerven  in  Rechnung  gezogen 
ist,  während  bei  der  paradoxen  Zuckung  natürlich  sowohl 
Bewegungs-  als  Empfindungsnerven  mit  ihren  electromotori- 
schen Kräften  betheiiigt  zu  sein  scheinen. 

Ich  wende  mich  nun  nach  dieser  kleinen  Abschweifung 
der  weiteren  Frage  zu,  nach  welchen  Gesetzen  der  Anelectro- 
tonus  bei  der  Oeffnung  des  Stromes  abklingt.  Ich  habe  auch 
hier  diese  Gesetze  als  Function  der  Stromstärke  und  innerhalb 
gewisser  Grenzen  auch  als  Function  der  Stromesdauer  zu  er- 
forschen mich  bemüht.  Das  allgemeine  Resultat  ist  einfach 
und  lässt  sich  dahin  aussprechen: 

^dass  bei   der  Oeffnung   des   modificirenden 
Stromes    der    Anelectrotonus    direct    in    die 
positive    Modification    überspringt,    welche 
den  Nerven   je    nach    der   Stärke    und  Dauer 
des  Stromes  längere  oder  kürzere  Zeit,  aber 
immer  Minuten   behaftet.^ 
Ich   habe    von    diesem   Gesetze    bei    keiner    Stromstärke, 
bei  keiner  Schliessungsdauer,  bei  keiner  Zeit  nach  der  Oeff- 
nung des  modificirenden  Stromes   eine  Ausnahme   beobachtet. 

Pflfigef,  Der  constante  eleelrisehe  Strom.  21 
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Auch  hier  wächst  mit  wachsender  Stromstärke  die  positive 
Modification  von  Null  aus  stetig  an  und  erreicht  schliesslich 
eine  ganz  ungeheure  Grösse.  So  auffallend  ist  dieser  Einfluss 
eines  stärkeren  modificirenden  Stromes,  dass  nach  Oeffnung 
desselben  Beize,  die  vorher  ganz  wirkungslos  waren,  jetzt  die 
allermächtigsten  Erfolge  zeigen.  Die  Stärke  der  Modification 
hängt  ferner  ganz  besonders  von  der  Nähe  des  Constanten 
Stromes  ab  und  ist  im  Allgemeinen  der  Grosse  des  dagewe- 
senen Anelectrotonus  proportional.  Ich  gebe  nunmehr  als 
Beleg  einige  meiner  Versuchsreihen  fiir  verschiedene  Werthe 
der  Stromstärken. 


Versuch  L 

Schwacher  modificirender  Strom. 

Iste  Schliessung  von  V.    Intervall  der  Beizungen  &s   30 '^ 


Zahl  der 
Zuckung. 

Znokungggrösse 

bei  nicht  modificir- 

ten  Kerven. 

Z^hl  der 
Zacknng. 

Zockangsgrösse 

bei  modificirten 

Nerven. 

1 

0,5  Mm. 

2 

4,4  Mm. 

3 

1,0     - 

4 

0,1      - 

2te  Schliessung  von 

l".    ReizintervaU  =  1'. 

5 

0,7  Mm. 

6 

4,8  Mm. 

7 

3,5     - 

8 

2,2     - 

9 

1,3     - 

10 

0,7      - 

11 

0,7      - 

12 

0,7     - 

3te  Schliessung  von  : 

".    Reizintervall  =  1'. 

13 

1,5  Mm. 

U 

4,8  Mm. 

15 

3,8     - 

16 

1,8     - 

17 

1,0     - 

dar  Erregbarkeit  hinter  dem  aufsteigenden  Strome. 

4te  Schliessung  von  2".    Reizintervall  =  1'. 
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Zahl    der 
Zacknng. 


ZuckungBgrösae 

bei  nicht  modificir- 

ten  Nerven. 


Zahl  der 
Zacknng. 


Zuckung6grÖ88e 

bei  modificirten 

Nerven. 


18 


1,0  Mm. 


19 
20 
21 


4,2  Mm. 
0,8     - 
1,1     - 


5te  SchliessuDg  von  2".   Beizintervall  =  1' 


22 


0,1  Mm. 


23 
24 
56 


4,7  Mm. 
3,6     - 
1,2     - 


Versuch  11. 

Anwendung  eines  mittelstarken  und  sehr  starken  modificirenden 

Stromes. 

Iste  Schliessung  von  1".  Reizintervall  =  V«  Mittelstarker  Strom. 


Zahl  der 
Zuckung. 

Zuokungsgrdsse 
bei  nicht  modificir- 
ten Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung* 

Zuckungsgrösse 

bei  modificirten 

Nerven. 

1 

0,1  Mm. 

2 
3 

5,4  Mm. 
0,0     - 

2  te  Schliessung  von  2''.   Beizintervall  a  ^'. 


0,0  Mm.  5 

6 
7 
8 
9 

3te  Schliessung  von  1".     Beizintervall 

der  Beizung. 


10 


0,1  Mm. 


11 
12 


5,5  Mm. 

3,8  - 

3,1  - 

3,1  - 

3,4  - 

V-     Abschwächung 


5.6  Mm. 

8.7  - 
21* 
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Zahl  deir 
Zaokang. 


Zuckungsgrösse 

bei  nicht  modificir- 

ten  Nerven. 


Zahl  der 
Zackang. 


Zuckungsgrösse 

bei  modificirten 

Nerven. 


13 
U 


1,8  Mm. 

0,6      . 


15 


4te  Schliessung  von  1' 


0,9  Mm. 


«izinter 

vall  =  4'. 

16 

5,9  Mm 

17 

5,2     - 

18 

4,5     - 

19 

3,9     - 

20 

4,8     - 

21 

5,7     - 

Nunmehr,  da  die  Mödification  noch  nicht  TerschwundeD, 
wird  die  Beizung  wieder  herabgesetzt  und  ein  sehr  starker 
Strom  (höhere  Stufen  des  Zuckungsgesetzes)  gewählt.    Schlies- 


sungsdauer SS  V.    Reizintervall 
suches.     5te  Schliessung. 


22 


27 


31 


0,5  Mm. 


6te  Schliessung  von  1". 
0,5  Mm. 

7te  Schliessung  von  1". 
0,7  Mm. 


23 
24 
25 
26 


Fortsetzung  des  Ver- 


6,1  Mm. 

3,5  . 

3,1  - 

0,2  . 


Reizintervall  &=  4'- 


28 
29 
30 

Keizinterrall 


32 
33 
34 
35 
36 
37 


6.1  Mm. 

3.2  - 
0,5      - 


V. 


6.0  Mm. 

4.1  - 
4,1  - 
2,8  - 
1,6  ■- 
1,6  - 
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8te  Schliessung.  Schliessungsdauer  =  5  Minuten.  Schwächung 
der  Beizung,   sodass  die  Zuckungsgrösse   0,7  kommt.    Beiz- 
intervall Ä  1'. 


Zahl  der 
Zuckung. 

Zncknngsgrösse 

bei  nicht  modiflcir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Znckung. 

Zackangagrösse 

bei  modificirten 

Nerven. 

38 

0,7  Mm. 

39 

6,0  Mm. 

40 

6,0     - 

41 

5,3     - 

42 

4,4     - 

43 

4,4     - 

44 

4,6     - 

45 

4,5     - 

Nach  einer  halben  Stunde  war  die  Zuckung  noch  =  4,6  Mm. 

Wie  man  aus  diesen  Zahlen  sieht,  ist  das  Gesetz  also 
sehr  einfach  und  unterscheidet  sich  von  demjenigen,  welches 
das  Abklingen  des  Katelectrotonus  bestimmt,  nur  dadurch, 
dass  sich  zwischen  Anelectrotonus  und  positive  Modification 
keine  nachweisbare  negative  Modification  einschiebt,  welche 
ich  beim  Anelectrotonus  an  frischen  Nerven  nie  gesehen  habe. 
Nur  einmal  kam  es  mir  vor,  dass  der  Anelectrotonus  um  ein 
Geringes  die  Oeffnung  des  Stromes  zu  überdauern  schien, 
als  ich  die  Electroden  des  polarisirenden  Stromes  nahe  dem 
Querschnitte  dem  plexus  sacralis  angelegt  hatte,  und  ebenso 
einmal  bei  Anlegung  an  die  motorischen  Wurzeln.  Lag  aber 
das  Electrodenpaar  des  constanten  Stromes  an  einer  von  dem 
Querschnitte  weiter  entfernten  Stelle,  wo  die  Einflüsse  des 
Absterbens  sich  nicht  geltend  machen,  so  fand  ich  ausnahms- 
los bei  jeder  Stromstärke,  bei  jeder  Stromesdauer  nur  die 
positive  Modification  auf  den  unmittelbar  vorher  anelectro- 
tonisirten  Stellen. 

Die  Bichtung  des  prüfenden  Stromes  ist  auch  hier  wie 
bei  der  Untersuchung  des  Abklingens  des  Katelectrotonus 
gleichgültig.  So  lässt  sich  denn  auch  mit  Hülfe  chemischer 
Beizung  sehr  schon  die  positive  Modification  demonstriren; 
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man  applicirt  dem  Nerven  einen  Eochsalztropfen  zwischen  con- 
stantem  Strom  und  Muskel.  Er  wird  nach  einigen  Minuten  noch 
nicht  in  Tetanus  verfallen  sein.  Nun  schliesse  man  den  auf- 
steigenden Strom  einen  Augenblick.  Der  Oeffnung  desselben 
folgt  ein  schwacher  Tetanus  des  Muskels  nach.  Die  Erscheinung 
ist  ganz  constant  und  kann  nicht  mit  Ritter'schem  Tetanus 
verwechselt  werden,  weil  dieser  nach  1  Secunde  Schliessung 
nach  meiner  Entdeckung,  bei  starken  Strömen  wohl,  niemals 
aber  bei  schwachen  eintritt,  welche  man  deshalb  hier  anwen- 
den muss. 

Ich  verlasse  nunmelu*  auch  dieses  Kapitel  und  wende  mich 
zu  dem  vierten  Abschnitte  der  Untersuchungen. 


Abschnitt  IV. 

Untersncliuiig  der  Veränderung  der  Erregbarkeit  Tor  dem 
absteigenden  Strome. 


Kapitel  I. 
Naohweisnng  des  absteigenden  eztrapolaren  Katelectrotoniis. 

Die  Nachweisung  des  absteigenden  extrapolaren  Eatelectro- 
tonus  geschieht  in  genau  derselben  Weise,  welche  bereits 
oben  von  mir  weitläufig  auseinandergesetzt  worden  ist,  als 
ich  die  Veränderung  der  Erregbarkeit  vor  dem  aufsteigenden 
Strome  abhandelte.  Alles  dort  Gesagte  ist  mutatis  mutandis 
hierher  zu  übertragen.  Ich  habe  auch  hier  den  Nachweis  der 
Erhöhung  der  Erregbarkeit  vor  dem  absteigenden  Strome 
genau  so  gefuhrt,  wie  es  dort  auseinandergesetzt  worden  ist, 
also: 

1)  mit  Hülfe  der  Schliessung  eines  aufsteigenden  Ketten- 
stromes, 

2)  mit  Hülfe  der  Schliessung  eines  absteigenden  Ketten- 
stromes, 

3)  mit  Hülfe  eines  absteigenden  OeSnungsinductionsschlages, 

4)  mit   Hülfe    eines    absteigenden    Schliessungsinductions- 
Schlages, 

5)  mit  Hülfe  der  chemischen  Reizung. 

Als  Beleg  gebe  ich  eine  der  zahlreichen  Versuchsreihen, 
welche  zum  Zweck  hatten,  die  Uebereinstimmung  darzuthun, 
die  zwischen  auf-  und  absteigendem  Katelectrotonus  stattfindet. 
Als  Reiz  diente  bei  folgendem  Versuche  der  Schliessungs- 
inductionsschlag. 


328 


Untersuchung.    Abschn.  IV.    Untersuchung  der  Veränderang 


Versuch. 


Zahl  der 
Zackang. 

Zuckangsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
ZnckuDg. 

Zackangsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

0,3  Mm. 

2 

8,6  Mm. 

3 

0,5     - 

4 

9,5      - 

5 

0,5     - 

6 

9,7     - 

7 

0,3     - 

8 

9,0     - 

9 

0,3     - 

10 

9,9      - 

11 

0,3     - 

12 

10,1      - 

13 

0,3     - 

14 

9,1      - 

15 

0,3     - 

16 

10,0     - 

17 

0,3     - 

18 

9,7      - 

19 

0,3     - 

20 

9,4     - 

21 

0,3     - 

22 

9,5     - 

23 

0,3     - 

24 

8,6      - 

25 

0,3     - 

26 

8,9      - 

27 

0,1      - 

28 

9,4      - 

29 

0,1      - 

30 

10,0      - 

Lange  des  Musculus  gastroknemius  =  38  Mm.  — 
Ablenkung  der  Multiplicatomadel  bei  halber  Länge  =  50 ".  — 
Abstand  der  Electrodenpaare  =   10  Mm. 

Die  mit  Hülfe  der  anderen  electrischen  Reizmethoden 
angestellten  Versuchsreihen  lehren  nichts  Neues;  weshalb  ich 
keine  derselben  hier  anzugeben  brauche.  Die  nothwendigen 
Controlversuche  wurden  auch  hier  genau  so  wie  bei  Nach- 
weisung des  aufsteigenden  Katelectrotonus  angestellt.  Nach- 
dem wir  uns  auch  dann  mit  Hülfe  der  chemischen  Beizung 
von  demselben  Gesetze  überzeugten,  können  wir  als  bewiesen 
betrachten  : 

„dass  die  Erregbarkeit  vor  dem  absteigenden 
ebenso  wie  vor  dem  aufsteigenden  Strome 
erhöht  sei.* 
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Wie  man  bereits  aus  der  mitgetheilten  Zahlenreihe  über- 
sieht, ist  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit  ausserordentlich  gross. 
Denn  selbst  bei  noch  bedeutenderer  Abschwächung  der  Bei- 
zung, sodass  lange  keine  Zuckung  mehr  vom  nicht  polarisir- 
ten  Nerven  aus  entsteht,  erscheint  nach  Schliessung  des  ab- 
steigenden Stromes  eine  Maximumzuckung  durch  denselben 
Beiz. 

Wie  natürlich  musste  ich  nun  daran  denken,  diese  wich-- 
tige  Thatsache  zu  verwerthen,  um  so  mehr  als  eine  Beihe  der 
grössten  Probleme  ungelöst  vorliegen,  weil  der  Froschschen- 
kelnerv nicht  empfindlich  genug  ist.  Eines  der  wichtigsten 
unter  diesen  ist  die  Natur  der  negativen  Schwankung  des  ru- 
henden Nervenstromes,  das  heisst  die  Frage  nach  der  Stetig- 
keit oder  Discontinuitat  der  dabei  stattfindenden  Zustände. 
Ich  versuchte  also  mit  anderen  Worten  secundäre  Zuckung 
oder  Tetanus  durch  die  negative  Schwankung  des  ruhenden 
Nervenstromes  mit  Hülfe  des  in  seiner  Erregbarkeit  so  sehr 
gesteigerten  Schenkels  darzuthun.  Die  specielle  Ausführung 
des  Versuches  geschah  nun  folgendermaassen.  Dicht  in  der 
Nähe  der  negativen  Electrode  wurde  dem  mit  dem  tetanisir- 
ten  Nerven  zu  reizenden  Nervus  ischiadicus  ein  zweiter  Nerv 
mit  Quer-  und  Längsschnitt  so  angelegt,  dass  der  erstere  den 
Strom  des  letzteren  schloss.  Der  primär  zu  tetanisirende 
Nerv  wurde  dann  mit  seinem  andern  freien  Ende  über  die 
Bleche  der  stromzufahrenden  Vorrichtung  gelegt,  welche  selbst 
wieder  mit  der  secundären  Inductionsspirale  des  Schlitten- 
magnetelectromotors  in  Verbindung  gesetzt  war.  Sorgfältig 
hatte  ich  alle  diejenigen  Vorsichtsmaassregeln  getrofiPen,  wel- 
che zur  Vermeidung  der  unipolaren  Wirkungen  nothwendig 
sind.  Die  Methode  zu  tetanisiren  bestand  darin,  dass  zu  ge- 
gebener Zeit  eine  zu  dem  Nerven  augebrachte  metallische 
Nebenschliessung  von  geringem  Widerstände  entfernt  wurde. 
Es  blieb  nun  noch  eine  Vorsichtsmaassregel  zu  treffen,  wel- 
che dahin  gerichtet  war,  den  vielleicht  entstehenden  secun- 
dären Tetanus  unterscheiden  zu  können  von  dem  bekannten 
secundären  Tetanus  vom  Nerven  aus,  dessen  Ursache  aber 
nicht  in  der  negativen  Schwankung,  sondern  im  Electrotonus 
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ZU  suchen  ist.  Dies  musste  aber  hier  ganz  entschieden  be- 
achtet werden,  weil  ja  du  Bois-Reymond  nachgewiesen 
hat,  dass  selbst  die  flüchtigsten  Ifiductionsströme  den  Electro- 
tonus  in  merkbarer  Grösse  entwickeln.  Zu  dem  Ende  legte 
ich  dem  primär  zu  tetanisirenden  Nerven  noch  einen  dritten 
an,  so  zwar,  dass  letzterer  mit  dem  plexus  sacralis  der  Mitte 
desselben  entlang  lag.  Hier  zu  beiden  Seiten  und  in  geringer 
•Entfernung  vom  electromotorischen  Aequator  konnte  also 
dieser  Phasenwächter  nur  von  den  äusserst  schwachen  Strö- 
men der  schwachen  Anordnungen  für  den  ruhenden  Nerven- 
strom durchflössen  sein,  sodass  unter  keinen  Umständen  eine 
Erregung  durch  negative  Schwankung  zu  gewärtigen  war. 
Gleichwohl  aber  musste  der  Phasenwächter  viel  fiiiher  und 
energischer  in  Tetanus  verfallen  als  der  Nerv,  den  wir  durch 
die  negative  Schwankung  zu  erregen  wünschen,  wenn  näm- 
lich der  vielleicht  beobachtete  secundäre  Tetanus  im  Electro- 
tonus  seinen  Grund  hätte.  Würde  aber  der  secundär  durch 
die  negative  Schwankung  zu  reizende  Schenkel  nunmehr  bei 
Tetanisiren  des  primär  erregten  in  Tetanus  verfallen  sein, 
während  der  Phasenwächter  ruhig  geblieben,  so  wäre  unmit- 
telbar der  Beweis  gestellt,  dass  die  negative  Schwankung 
wirklich  secundären  Tetanus  hervorzubringen  vermöge.  Der 
Versuch  würde  aber  noch  um  so  unverdächtiger  gewesen  sein, 
als  der  Phasenwächter  zugleich  die  Stromesschleifen  und  uni- 
polaren Wirkungen  auch  nothwendig  anzeigen  musste.  Ich 
habe  nun  den  Versuch  mit  allen  möglichen  Stärken  des  constanten 
Stromes  angestellt.  Der  Schenkel,  welcher  secundär  zucken 
sollte,  verharrte  in  hartnäckigem  Schweigen,  selbst  als  ich  die 
secundäre  Bolle  bis  nahe  an  die  primäre  heranschob,  welche 
von  dem  Strome  eines  kleinen  Grove'schen  Elementes  durch- 
flössen war.  Ging  ich  noch  weiter,  so  verfiel  erst  der  Pha- 
senwächter und  dann  auch  der  andere  Schenkel  in  Tetanus, 
sei  es  wegen  unipolarer  Wirkung  oder  wegen  der  säulenarti- 
gen Polarisation,  die  der  Inductionsstrom  erzeugte.  Ich 
musste  also  mit  einem  Worte  unverrichteter  Sache  abziehen 
von  einem  Versuche,  der  gleichwohl  einmal  hätte  angestellt 
werden  müssen.     Man  könnte  nun  noch  sagen,  dass  vielleicht 
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der  aufsteigende  polarisirende  Strom  günstiger  sei,  zumal 
wenn  man  die  Erregbarkeit  des  schon  so  sehr  erregbaren 
plexus  sacralis.  noch  mehr  hinauftreibe.  Ich  habe  auch  dies 
versucht.  Aber  auch  hier  war  das  hartnäckige  Schweigen 
des  Schenkels,  welcher  secundär  zucken  sollte,  nicht  zu 
brechen. 

Nach  dieser  kleinen  Abschweifung  kehre  ich  zu  dem 
eigentlichen  Gegenstande  unserer  Betrachtung  wieder  zurück. 

Wir  wenden  uns  sofort  zur  Untersuchung  der  Abhän- 
gigkeit des  absteigenden  extrapolaren  Katelectrotonus  von 
seinen  verschiedenen  Variabein. 


Kapitel  ü. 

lieber  den  Kinflnss  des  Abstandes  einer  gegebenen  Nervenstreeke 

von  den  Electroden  des  constanten  Stromes  auf  die  St&rke  des 

extrapolaren  Katelectrotonus. 

Auch  hier  fahrten  alle  Versuchsreihen  zu  der  Thatsache, 
dass  die  Wirkung  des  Stromes  um  so  kleiner  scheint,  je  weiter 
eine  gegebene  Nervenstrecke  von  der  intrapolaren  entfernt  ist. 

1.    Nachweisung  der  Abhängigkeit  des  absteigenden 

extrapolaren  Katelectrotonus  von   der  Entfernung 

der  negativen  Electrode  mit  Hülfe  der  Methode  der 

Mittelwerthe. 

Ich  habe  diese  Methode  und  die  Art  ihrer  Anwendung 
bereits  oben  (p.  186)  discutirt  und  kann  mich  deshalb  sofort 
den  Versuchen  zuwenden.  Die  Stärke  des  polarisirenden 
Stromes  war  so,  dass  sie  einer  constanten  Ablenkung  von  48^ 
am  Museumsmultiplicator  bei  halber  Länge  entsprach.  Doch 
habe  ich  hier  zu  bemerken,  dass  bei  dieser  Methode  nur 
2  Punkte  und  nicht  3,  wie  vorher,  bestimmt  wurden,  weil 
die   Versuche    in    einer   sehr    ungünstigen   Jahreszeit   (Ende« 
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Februar)  angestellt  wurden,  wo  das  rasche  Absterben  vom 
Querschnitte  aus  und  die  dadurch  herbeigeführte  Inconstanz 
der  Erscheinungen  mich  zwangen,  den  polarisirenden  Strom 
möglichst  weit  vom  Querschnitte  zu  entfernen.  Hierdurch 
wird  aber  natürlich  die  noch  verwendbare  Länge  des  Nerven 
bedeutend  verkürzt,  die  Untersuchung  also  sehr  erschwert. 
Obwohl  ich  nun  die  Abstände  von  5  Mm.  und  20  Mm. 
doch  untersuchen  konnte,  so  war  der  Unterschied  der  Zu- 
wächse nicht  sehr  bedeutend,  wodurch  es  mir  abermals  schei- 
nen wollte,  als  pflanze  sich  die  säulenartige  Polarisation  doch 
leichter  im  motorischen  Nerven  in  centrifugaler  als  centri- 
petaler  Richtung  fort.  Leider  sind  strenge  Bestimmungen  hier 
nur  sehr  schwer  oder  vielleicht  gar  nicht  zu  geben.  Gleichwohl 
mochte  ich  nicht  unterlassen,  darauf  hingewiesen  zu  haben. 
Als  Beleg  mögen  folgende  Versuchsreihen  dienen: 


Visuelle,  bei  denen  der  Abstand  der  Electrodenpaare 
gesetzt  ist. 

Versuch  L 


5  Mm. 


Zahl  der 

Zuoküngsgrösse 

Zahl  der 

ZucknngggrÖBSe 

Zuckung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zncknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,3  Mm. 

2 

7,7  Mm, 

3 

0,3     - 

4 

7,7     - 

5 

0,3      - 

6 

6,7     - 

7 

0,3     - 

8 

7,8     - 

9 

0,5     - 

10 

7,8     - 

11 

0,3      . 

12 

7,9     - 

13 

0,5     - 

14 

8,0     - 

15 

0,5     - 

16 

8,1     - 

17 

0,5     - 

18 

8,1     - 

19 

0,2     - 

20 

8,1     - 

21 

0,3     - 

22 

8,2     - 

23 

0,3     - 

24 

8,3     - 

25 

0,3     - 

26 

8,4     - 
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Zahl  der 
Zuckung. 


Zuckungegrösse 

bei  niobt  polarisir- 

ten  Nerven. 


Zahl  der 
Zuckung. 


Zuekungsgrösee 

bei  polaris! rten 

Nerven. 


27  0,3  Mm.  28  8,4  Mm. 

29  0,5     -  30  8,4     - 

31  0,5     -  32  8,4     . 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  s  35  Mm. 
Versuch  IL 


XkIiI    dai- 

Znokangsgrösse 

Zahl    dAr 

Znckangggrösse 

Zncknng. 

bei  nieht  polarigir- 
ten  Nerven. 

MJtklll.      UVa 

Zneknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,7  Mm. 

2 

7,4  Mm. 

3 

0,4      - 

4 

7,8     - 

5 

0,7      - 

6 

7,6     - 

7 

0,8     - 

8 

7,8     - 

9 

0,5     - 

10 

7,9     - 

11 

0,6     - 

12 

7,0     - 

13 

0,7     - 

14 

7,9     - 

15 

0,7     - 

16 

7,9     - 

17 

0,5     - 

18 

7,9     - 

19 

0,5     - 

20 

7,9     - 

21 

0,2     - 

22 

7,9     - 

23 

0,4     - 

24 

7,8     - 

25 

0,1      - 

26 

7,9      - 

27 

0,4     - 

28 

7,9     - 

29 

0,4     - 

80 

7,9     - 

31 

0,4     - 

32 

7,0     - 

33 

0,3     - 

34 

7,8     - 

35 

0,1     - 

36 

7,9     - 

37 

0,3     - 

38 

7,8     - 

39 

-    0,1     - 

40 

7,9     - 

41 

0,3     - 

42 

7,8     - 

43 

0,1     - 

44 

7,8     - 

gastroknemius  war  s  36  Mm. 
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Ver8U( 

5h  III. 

Zahl   der 

ZnoknngBgrösse 

Zahl  der 

Zocknngsgrösse 

• 

Zuckung. 

bei  nicht  polarieir- 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,3  Mm. 

2 

7,4  Mm. 

3 

0,5     - 

4 

7,5      - 

5 

0,6     - 

6 

7,7      - 

7 

0,9     - 

8 

7,7      - 

9 

0,7     - 

10 

7,7      - 

11 

0,2      - 

12 

7,5      - 

13 

0,2      - 

14 

7,6      - 

15 

0,6     - 

16 

7,9      - 

17 

0,3     - 

18 

7,9      - 

19 

0,6     - 

20 

7,9     - 

21 

0,6     - 

22 

8,0     - 

23 

0,6     - 

24 

7,9      - 

25 

0,6     - 

26 

7,9      - 

27 

0,3     - 

28 

8,0      - 

29 

0,2     - 

30 

.     8,0     - 

31 

0,2     - 

32 

8,0     - 

33 

0,4     - 

34 

8,1      - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  36  Mm. 


B.   Versuche,  bei  denen  der  Abstand  der  Electrodenpaare : 

gesetzt  ist 


:20  lfm 


Versuch   I. 


Zahl  der 
Zncknng. 

Zacknng8grÖ8se 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerren. 

Zahl  der 
Znokang. 

Znokongegrösse 

bei  polarisirten 

Nerren. 

1 

3 
5 

7 

2,0  Mm. 
2,0     - 
2,0     - 
2,0     - 

2 
4 
6 
8 

3.5  Mm. 

3.6  - 
3,5     - 
3,5     - 

der  Erregbarkeit  vor  dem  absteigenden  Strome. 


Zahl   der 

ZncknngsgrÖBse 

.  Zahl  der 

Znoknngsgrdgge 

Zneknng. 

bei  nicht  polarigir- 
ten  Nerven. 

Zneknng. 

bei  polarigirten 
Nerren. 

9 

2,0  Mm. 

10 

3,5  Mm. 

11 

2,0     - 

12 

3,5     - 

13 

2,0      - 

14 

3,5     - 

15 

2,0     - 

16 

3,0     - 

17 

2,0     - 

18 

2,9     - 

19 

2,0     - 

20 

2,0     - 

21 

2,0     - 

22 

2,0     - 

23 

2,0     - 

24 

2,0     - 

25 

2,0     - 

26 

2,0     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug«  35  Mm. 


Versuch  IL 

Zfthl    der 

ZncknngsgrÖBse 

Zahl   dfir 

Znckungsgrösse 

MJtklH      UCJT 

Zneknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zneknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,9  Mm. 

2 

2,7  Mm. 

3 

1,0     - 

4 

2,7      - 

5 

1,1     - 

6 

2,3     - 

7 

1,1     - 

8 

2,2     - 

9 

1,1     - 

10 

3,0     - 

11 

1,2      - 

12 

3,2     - 

13 

1,2     - 

14 

2,4     - 

15 

1,2     - 

16 

2,7     - 

17 

1,2     - 

18 

2,4     . 

19 

1,2     - 

20 

2,4     - 

21 

1,2     - 

22 

2,3     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  39  Mm. 
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Versuch  III. 

Zahl  der 

ZnckungsgrÖBse 

Zahl  der 

Zacknngsgrösse 

Zuckung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Znoknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,8  Mm. 

2 

3,1  Mm. 

3 

0,3     - 

4 

4,0.    - 

5 

0,3     - 

6 

3,5      - 

7 

0,6     - 

8 

3,9      - 

9 

0,3     - 

10 

3,0     - 

11 

0,5     - 

12 

4,1     - 

13 

0,5     - 

14 

2,2     - 

15 

0,5     - 

16 

2,4     - 

17  • 

0,5     - 

18 

3,1      - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  34  Mm. 

Von  den  übrigen  nicht  in  specie  mitzutheilenden  Versuchs- 
reihen erlaube  ich  mir  nun  noch  die  berechneten  Mittelwerthe 
der  Zuckungszuwächse  zu  geben. 


Mittelwerth  des  Zaeknngsznwaoh- 

Mittelwerth  des  Zackangsznwaeh- 

ses  bei  einem  Abstände  der  Eleo- 

ses  bei  einem  Abstände  der  Elee- 

trodenpaare  von  5  Mm. 

trodenpaare  von  20  Mm. 

+  6,4  Mm. 

+  1,5  Mm. 

+  7,9     - 

+  6,2      - 

+  7,2      - 

+  5,9      - 

+  9,4     - 

+  5,2      - 

+  7,3     - 

+  5,8     - 

+  7,6      - 

+  3,0     - 

+  7,9  .  - 

+  2,4     - 

+  6,8     - 

+  2,7     - 

Nach  derselben  Methode  der  Mittelwerthe  habe  ich  sodann 
ähnliche  Versuchsreihen  entworfen,  für  den  Fall,  dass  nicht 
wie  hier  ein  Schlieissungsinductionsstrom  als  Beiz  auftrat,  son- 
dern die  Schliessung  einer  Kette,  und  zwar  in  aufsteigender 
Richtung,   was  zur  Compensation  der  aus  der  Einmischung 
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der  Ströme  des  Electrotonus  entstehenden  Fehler  durchaus 
nothwendig  ist.  Die  Versuchsreihen  führten  zu  genau  denselben 
Resultaten  wie  die  bereits  mitgetheilten. 

In  gleicher  Weise  wurde  wie  bei  dem  aufsteigenden  Kat- 
electrotonus  der  Beweis  mit  Hülfe  der  chemischen  Reizung 
nach  einer  der  Methode  der  Mittelwerthe  ähnlichen  gefuhrt. 

Für  alle  diese  Methoden  sind  mutatis  mutandis  dieselben 
Fehlerquellen  und  Bedenken  vorhanden,  welche  aber  unser 
Resultat  nicht  beeinträchtigt  haben,  was  durch  dieselben  Ver- 
suche und  Betrachtungen  widerlegt  wird,  welche  wir  bereits 
oben  weitläufig  auseinandergesetzt  haben. 

2.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  des 
absteigenden  extrapolaren  Katelectrotonus  von 
der  Entfernung  der  negativen  Electrode  mit  Hülfe 
der  Methode  der  Verschiebung  der  Reizelectroden. 

Ich  habe  die  Art  der  Anwendung  dieser  Methode  nebst 
ihrer  Rechtfertigung  bereits  oben  (p.  215  ff.)  dargelegt,  sodass 
wir  uns  den  Versuchen  unmittelbar  zuwenden  können,  von 
denen  ich  einige  Beispiele  mittheile. 


Versuch   I. 
Abstand  der  Electrodenpaare  ==  5  Mm. 


Z»U  der 
Zneknng. 

ZnckangBgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

ZaokQDgggröaae 

bei  poUrisirten 

Nerven. 

1 

3 
5 

7 

1,3  Mm. 

1.3  . 

1.4  . 

1,4  - 

2 
4 
6 
8 

6.2  Mm. 

6.3  - 

6.5  - 

6.6  - 

Nunmehr  wird  der  Abstand  durch  Verschiebung  der  Reiz- 
electroden =  20  Mm.  gesetzt  und  mit  dem  Versuche  fort- 
gefahren : 

rrilfftr.  Der  cODSttDle  eleetriuhe  Slron.  22 
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Zahl  der 

Zuekangsgrösse 

Zahl  der 

Znokongsgrösse 

Zuckung. 

bei  nicht  polariair- 
ten  Nerven. 

Zuckaitg. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

9 

1,6  Mm. 

10 

4,2  Mm. 

11 

1,5     - 

12 

4,0      - 

13 

1,7     - 

14 

4,5      - 

15 

1,6     - 

16 

3,5     - 

17 

1,8     - 

18 

3,3     - 

19 

1,7     - 

20 

4,5     - 

21 

1,8     - 

22 

3,4     - 

23 

1,9     - 

24 

3,5     - 

Hierauf  wird  wieder  der  Abstand  s= 


25 

1,0  Mm. 

26 

27 

0,6     - 

28 

29 

0,6     - 

30 

31 

0,6     - 

32 

33 

0,5     - 

34 

35 

1,2     - 

36 

5  Mm.  gesetzt: 

7,0  Mm. 
6,7     - 

7.3  - 

7.4  - 
7,6     - 

7.5  - 


Versuch  IL 
Abstand  =  5  Mm. 


Zahl   der 
Zneknng. 

Znckungsgrösse 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zahl  der 
Zaekang. 

Zttckangsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerran. 

1 
3 
5 

0,5  Mm. 
0,5     - 
0,5      - 

2 
4 
6 

8,1  Mm. 

8.1  - 

8.2  - 

Hierauf  wird  der  Abstand  =  20  Mm.  gesetzt: 


7 

9 

11 


0,5  Mm. 
0,5      - 

0,5      - 


8 
10 

12 


8,2  Mm. 

3,9     - 

4,8     - 


der  Elrregburkeit  vor  dem  absteigendeii  Strome. 

Endlich  abermals  der  Abstand  a  5  Mm.: 
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Zahl  der 

ZuekangBgrösse 

Zahl  der 

Zaeknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Znokang. 

bei  polariairten 
Nerven. 

13 

0,2  Mm. 

U 

7,1  Mm. 

15 

0,5      - 

16 

7,1     - 

17 

0,5      - 

18 

7,5     - 

19 

0,5     - 

20 

7,5     - 

21 

0,3     - 

22 

6,6     - 

23 

0,4     - 

24 

7,3     - 

3.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  des 
absteigenden  extrapolaren  Katelectrotonus  von  der 
Entfernung  der  negativen  Electrode  mit  Hülfe  der 
Methode  der  Verschiebung  der  dem  polarisirenden 
Strome  angehörenden  Electroden. 

Die  Darlegung  und  Begründung  dieser  Methode  hat  be- 
reits oben  (p.  221  ff.)  stattgeftinden,  sodass  ich  hier  nur  einen 
Punkt  noch  zu  besprechen  brauche.  Wir  wollen  nämlich  bei 
dieser  Methode  die  stärkere  Wirkung  von  demjenigen  polari- 
sirenden Strome  sehen,  welcher  dem  Muskel  näher  den  Nerven 
durchfliesst.  Oben  aber  fanden  wir,  dass  im  Allgemeinen  die 
tieferen  Stellen  eine  grössere  specifische  Eknpfänglichkeit  für 
den  electrotonischen  Zustand  haben,  sodass  also  der  Erfolg 
der  Steigerung  der  Stromwirkung  mit  seiner  Annäherung  an 
die  gereizte  Stelle  eine  andere  Deutung  möglich  macht  als 
diejenige,  welche  uns  jetzt  von  Interesse  ist.  Ich  kann  in- 
dessen gegen  diese  Deutung  nur  den  allerdings  gewichtigen 
Wahrscheinlichkeitsgrund  anfahren,  dass  dieselbe  unmöglich 
for  die  vier  Combinationen  der  Untersuchung  die  Erklärung 
abgeben  kann,  nothwendig  bei  zweien  nicht  ausreicht,  ja  so- 
gar unmöglich  ist,  während  man  doch  nicht  wohl  bezweifeln 
kann,  dass  der  Erfolg  bei  allen  vier  Combinationen  aus  der- 
selbe Ursache  ableitbar  sei. 

22* 
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Der  Versuch  bestätigt  nun  auch  nach  dieser  Methode 
das  Gresetz  auf  das  Schönste.  Ich  theile  einige  dieser  Yersuchs- 
reihen  mit. 


Versuch  L 
Abstand  *  20  Mm. 


Zahl  der 
Znekang. 

Zncknag8grÖ88e 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zahl  der 
Zuckong. 

Zacknngs  grosse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 
3 

5 
7 
9 

0,6  Mm. 
0,6     - 
0,7     - 
0,8     - 
0,4     - 

2 

•      4 

6 

8 

10 

3,1  Mm. 
2,1      - 
1,3      - 
0,9     - 
1,0     - 

leb  mache  hierauf  den  Abstand  =>  7  Mm.  und  setze  den 

Versuch  fort: 

11 

0,3  Mm. 

12 

7,2  Mm. 

13 

0,4     - 

14 

7,3     - 

15 

0,4    - 

16 

7,4     - 

17 

0,4     - 

18 

7,4     - 

19 

0,5     - 

20 

7,2     - 

21 

0,5     - 

22 

7,1      - 

23 

0,5     - 

24 

6,8     - 

25 

0,4     - 

26 

6,8     - 

27 

0,4     - 

28 

6,5     - 

29 

0,5     - 

30 

6,4     - 

31 

0,7     - 

32 

6,2      - 

33 

1,0     ' 

34 

6,5     - 

Ich  la8S3  diesem  Versuche  noch  einen  folgen,  welcher 
einer  der  besten  ist,  die  ich  besitze,  da  die  Constanz  in  der 
Stärke  der  Zuckungen  trotz  des  fortwährenden  Wechsels  von 
natürlichem  Zustand  und  Electrotouus  gewiss  überraschend  ist 


der  Erregbarkeit  vor  dem  absteigenden  Strome. 


341 


Versuch  IL 
Abstand  =  20  Mm. 


Zabl  der 

ZnckuDgggrÖMe 

Zahl   der 

Zncknngsgrögse 

Zoekang. 

bei  niebt  poUrigir- 
ten  Nerren. 

Zoeknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

0,3     - 

2 

3,6      - 

3 

0,3     - 

4 

5,1     - 

5 

0,3     - 

6 

5,1     - 

7 

0,3     - 

8 

5,1     - 

9 

0,3     - 

10 

5,1     - 

11 

0,4     - 

12 

5,1     - 

13 

0,3     - 

14 

5,1     - 

15 

0,3     - 

16 

5,1     - 

17 

0,5     - 

18 

5,1     - 

Hierauf  wird  der  Abstand  der  Electrodenpaare 
gesetzt  und  mit  dem  Versuche  fortgefahren: 


5  Mm. 


19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
87 
39 
il 
43 
45 
47 


0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,1 


20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 


10,7 
10,6 
10,8 
10,8 
10,8 
10,8 
10,8 
10,7 
10,6 
10,8 
10,9 
10,8 
10,8 
10,8 
10,8 


Wir  haben  also  auch  durch  diese  Methode  das  Gesetz 
in  recht  auffalliger  Weise  constatiren  können.     Die  Control- 
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versuche  wurden  ebenso  wie  bei  der  analogen  Frage  des  auf- 
steigenden Katelectrotonus  angestellt. 


4.    Näohweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  dös 

absteigenden  extrapolaren  Katelectrotonus  von  der 

Entfernung  der  negativen  Electrode  mit  Hülfe  der 

Methode   der  chemischen  Reizung. 

Die  genaue  Discussion  dieser  Methode  habe  ich  bereits 
oben  bei  Erörterung  der  analogen  Fragen  (p.  227  flf.)  ge- 
geben. Die  Resultate,  zu  denen  man  auf  diese  Weise  ge- 
fuhrt wird,  sind  durchaus  dieselben,  wie  beim  aufsteigenden 
Katelectrotonus.  Natiirlich  muss  nur  bei  letzterem  die  Strom- 
starke die  uns  bekannte  Grenze  nicht  überschritten  haben, 
was  in  gewisser,  aber  anderer  Beziehung  auch  für  diese  De- 
monstration des  Gesetzes  beim  absteigenden  Katelectrotonus 
Geltung  hat.  Man  darf  nämlich  natürlich  nicht  den  Strom 
so  stark  nehmen,  dass  bereits  von  der  entfernten  polarisirten 
Stelle  her  der  Muskel  zum  Maximum  des  Tetanus  veranlasst 
wird,  welches,  beiläufig  bemerkt,  das  Zuckungsmaximum  um 
Vieles,  bis  zum  Doppelten,  übersteigt.  Bei  der  electrischen 
Beizung  ist  dies  weniger  nothwendig,  weil  man  hier  den  Beiz 
selbst  beliebig  abschwächen  kann. 

Die  erhaltenen  Curven  nun  befolgen  genau  dasselbe  Ge- 
setz wie  diejenigen,  welche  ich  in  Fig.  10,  11  und  12  mitge- 
theilt  habe,  sodass  ich  mich  auf  diese  und  ihre  Erklärung 
(s.  p.  233  ff.)  beziehen  kann,  welche  mutatis  mutandis  auch 
hier  ihre  Anwendung  findet. 

Somit  war  denn  auch  für  den  absteigenden  Katelectro- 
tonus das  allgemeine  Gesetz  erwiesen,  dass  die  Stärke  des 
absteigenden  extrapolaren  Katelectrotonus  mit  der 
Entfernung  von  der  negativen  Electrode  abnimmt 
und   schliesslich  verschwindet. 
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Kapitel  IE. 

Untenmchimg  der  Abhingigkeit  des  absteigenden  extrapelaren 
Katelectrotonns  von  der  SUrke  des  canstanten  electratonisirenden 

Stromes. 

Es  wird  audi  hier  wie  bei  Untersuchung  des  aufsteigen- 
den Kateleotrotonus  unsere  Aufgabe  sein,  den  Lauf  der  Function 
der  Stromstärke  äusserst  genau  zu  überwachen,  damit  uns 
nicht  ein  möglicherweise  vorhandener  ausgezeichneter  Punkt 
der  untersuchten  Curve  entgehen  möge.  Die  freilich  lang- 
wierige und  wenig  unterhaltende,  äusserst  zeitraubende,  aber 
dafür  auch  durchaus  sichere  und  exaete  Methode  habe  ich 
bereits  oben  (p.  236  ff.)  beim  aufsteigenden  Katelectrotonns 
dargelegt.  Sie  ist  auch  hier  mit  derselben  Soi^alt  in  An- 
wendung gebracht  worden  und  fahrte  mich  schliesslich  zu 
dem  einfachen,  ganz  allgemeinen  Gesetze: 

^dass  die  Stärke  des  absteigenden  extra- 
polaren Katelectrotonns  mit  der  Strom- 
stärke von  Null    aus    fortwährend  wächst.^ 

Einen  ausgezeichneten  Punkt  besitzt  die  Curve  nicht;  er 
wurde  uns  nicht  haben  entgehen  können,  womit  ich  aber  nur 
behauptet  haben  will,  dass  die  Function  niemals  mit  weiter 
wachsender  Stromstärke  abnimmt.  Dagegen  kann  ich  nicht 
sagen,  ob  sie  vielleicht  nicht  bei  höherer  Stromstärke  concav 
gegen  die  Abscisse  wird,  während  sie  vorher  convex  war,  weil 
sie  sich  einem  Maximum  nähert. 

Was  die  quantitativen  Verhältnisse  betrifft,  so  fällt  auch 
hier  zunächst  die  äusserst  geringe  Stromstärke  auf,  welche  bereits 
den  absteigenden  Katelectrotonns  in  merkbarem  Grade  hervor- 
bringt. So  habe  ich  denselben  auch  hier  mit  Hülfe  des  Nerven- 
stromes, welcher  als  polarisirender  Strom  angewendet  wurde, 
darthun  können.  Ich  werde  diesen  Versuch  unten  mittfaeüen. 
Was  nun  den  Beweis  des  Anwachsens  der  Function  mit  der 
Stromstärke   betrifft,   so  wird  er  stets  so  gestellt,  dass  man 
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durch  Abschwächung  der  Reizung  mit  Hülfe  des  schwächeren 
polarisirenden  Stromes  eben  eine  geringe  Wirkung  desselben 
wahrnimmt,  welche  dann  durch  Uebergehen  zur  höheren 
Stromstärke  vermehrt  wird.  —  Der  Beweis,  dass  der  Kat- 
electrotonus  sich  aber  grössere  Strecken  mit  wachsender 
Stromstärke  fortpflanze,  wurde  genau  so  wie  beim  Anelectro- 
tonus  gosteUt,  und  auch  hier  wie  dort  dargethan,  dass  keine 
asymptotische  Grenze  nachweisbar  sei,  bis  zur  welcher  sich 
überhaupt  der  Katelectrotonus  fortzupflanzen  vermöge. 

Als  Beleg  mögen  nun  einige  Versuche  aus  meiner  zahl- 
reichen Samndung  hier  eine  Stelle  finden. 


Versuch  I. 

(Anwendung  des  Nervenstromes  als  polarisirenden  Stromes  in 
absteigender  Richtung.) 


Zahl  der 

Zookungsgrösse 

'     Zahl  der 

Znokangsgrösae 

Zacknng. 

bei  nieht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zaokiing. 

bei  polarigirten 
Nerven. 

1 

1,2  Mm. 

2 

3,0  Mm. 

3 

1,2     - 

4 

8,0     - 

5 

0,4     - 

6 

3,0     - 

7 

0,4     - 

8 

1,9     - 

9 

0,4     - 

10 

2,1     - 

11 

0,4     - 

12 

1,5     - 

13 

0,4     - 

14 

1,7     - 

15 

0,4     - 

16 

1,9     - 

17 

0,4     - 

18 

2,0     - 

19 

0,6     - 

20 

2,1     - 

21 

0,1     - 

22 

1,5     - 

23 

0,5     - 

24 

1,1     - 

Die  polarisirte  Länge  betrug  20  Mm.  Der  Nervenstrom 
war  von  der  centralen  Hälfte  des  polarisirenden  Iscfaiadicas 
abgeleitet,  weil  die  electromotorische  Kraft  nach  einer  Angabe 
du  Bois-Beymond's  in  der  oberen  stärker  ist. 
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Versuch  IL 

A.  Schwadier  Strom.     Ablenkung  der  Nadel  des  Museums- 
multipUcatora  bei  halber  Länge  =  1*. 

Zahl    der 
Zaekang. 

ZnekangigTÖMe 

b«i  nieht  polarisif 

tan  N«rT«i. 

Z»U  der 
Zaekung. 

bei  polsrieirten 
Nerren. 

1 

3 
5 
7 

0,9  Mm. 
0,9     - 
0,9     - 
0,9     - 

2 

4 

6 
8 

3,0  Mm. 
2,5     . 
2,8     - 
3,0     - 

B.  Starker  Strom  mit  Ablenkung  »  26*. 

9 
11 
13 

15 

0,3    - 
0,9     - 
0,4     - 
0,4     - 

10 
12 
14 
16 

8,0     - 
8,5     - 
8,7     - 
9,0     - 

C.  "Wieder  schwacher  Strom. 

17 
19 
21 
23 

0,4     - 
0,9     - 
0,4     - 
0,9     - 

18 
20 
22 
24 

4,0     - 
4,3     - 
4,3     - 
4,3     - 

D.  Wieder  stärkerer  Strom. 

25 

27 
29 
31 

0,3     - 
0,3     - 
0,3     - 
0,3     - 

26 
28 
30 
32 

9,0     - 
9,2     - 
9,2     - 
9,2     - 

E.  Wieder  schwächerer  Strom. 

33 
35 
37 
89 

0,3     - 
0,3     - 
0,8     - 
0,3     - 

34 
36 
38 
40 

5,8     - 

5.1  - 

5.2  - 

5.3  - 
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F.  Wieder  stärkerer  Strom. 


Zahl  d«r 
Znokung. 

Znoknngggrösse 

bei  nicht  polarisir- 

teil  Nerven. 

Zahl  der 
Zncknng. 

Zuokungsgrösse 

bei  polariairten 

Nerven. 

41 

43 
15 

47 

1,0  Mm. 
1,0     - 
0,3     - 
0,4     - 

42 
44 
46 
48 

9,5  Mm. 
9,5     - 
9,5     - 
9,5      - 

Aehnlich  wie  diese  Verhältnisse  nehmen  sich  nun  bei 
Vergleidiung  der  höheren  Stromstarken  die  Tabellen  aus; 
nur  hat  man  in  der  Columne  für  die  Zuckungsgrösse  bei 
nicht  polarisirten  Nerven  die  Werthe  0,0  Mm.  Ich  bin  auch 
hier  wie  bisher  vom  Werthe  0  bis  zur  Stromstärke  von 
10  Grove 'sehen  Elementen  gegangen. 


Kapitel  IV. 

Untersachnng  der  AbhingigkeH  des  absteigenden  extrapolaren 
Katelectrotonns  von  der  Länge  der  intrapolaren  Strecke. 

Die  Methoden,  welche  hier  in  Anwendung  kommen,  sind 
mutatis  mutandis  dieselben,  welche  oben  von  mir  ausführlich 
dargelegt  wurden  (s.  p.  249  ff.).  Nach  beiden  Methoden  wurde 
nun  für  jede  Stromstärke  die  bereits  oben  (Abschn.  I.  Kap.  IV) 
verzeichneten  Verhältnisse  der  Längen  durchgeprüft.  Das 
allgemeine  Gesetz,  zu  welchem  die  so  mühevolle  UntersuchuDg 
fahrte,  lässt  sich  wieder  einfach  dahin  aussprechen: 

„dass   der   absteigende  Katelectrotonus.  mit 
wachsender  Länge    in  rascher  Zunahme   be- 
griffen  sei.* 
Ich  habe  dies  Gesetz  bei  jeder  Stromstärke  bestätigt  ge- 
funden.    Nur    ist  dasselbe    bei    hohen   Stromeskräften    nicht 
mehr  so  scharf  ausgesprochen  wie  bei  niederen.     Als  bewei- 
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sendes  Beispiel  des  allgemeinen  Gesetzes  mögen  folgende 
Versuche  noch  mitgetheilt  werden,  bei  denen  der  Reis  ein 
absteigender  Scbliessungsinduotionsschlag  war. 


Versuch  I. 
A.    Kurze  Strecke, 


ZabI  der 
Zacknng. 

Znekangsgrösse 

bei  niobt  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zaoknng. 

Zaeknngsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

3 
5 

7 
9 

0,9  Mm. 
1,0      - 
0,9     - 
0,9      - 
0,8     - 

2 
4 
6 
8 
10 

5,7  Mm. 
5,6      - 
5,9     - 
5,9     - 
5,5     - 

B. 

Lang! 

5  Stredce. 

11 

0,8     - 

12 

6,8 

13 

0,9     - 

14 

6,7 

15 

0,8     - 

16 

6,6 

17 

0,8     - 

18 

6,6 

19 

1,0     - 

20 

6,5 

Die  Specialbedingungen  waren :  1  :  L  =5  I4  Mm.  :  5  Mm. 
Ablenkung  der  Nadel  bei  halber  Multiplicatorlänge  von  der 
langen  Strecke  aus  ==  3,5®,  von  der  kurzen  =  4®.  Die 
Lange  des  Musculus  gastroknemius  betrug  35  Mm. 

Versuch  II. 
A.    Kurze  Strecke. 


Zahl  der 
Zneknng. 

ZncknngggrÖBse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zaoknng. 

Znckangsgrösse 

bei  polariairten 

Nerven. 

1 
3 
5 

1,3  Mm. 
1,8     - 
1,3     - 

2 

4 
6 

3,9  Mm. 
4,3      - 
4,3      . 
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Zahl  der 
Znoknng. 

Znckungsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Znoknng. 

Zacknngsgrögge 

bei  polarisirten 

Nerven. 

7 

9 

11 

13 

1,3  Mm. 
1,3     - 
1,3     - 
1,2     - 

8 
10 
12 
14 

4,1  Mm. 
3,8      - 
3,1      - 
3,1      - 

B.    Lange  Strecke. 


15 

1,2     - 

16 

6,8 

17 

1,1      - 

18 

6,8 

19 

1,0     - 

20 

6,5 

21 

1,1     - 

22 

6,9 

23 

1,1     - 

24 

6,9 

25 

1,0     - 

26 

6,8 

27 

0,9     - 

28 

6,8 

29 

1,3     - 

30 

6,9 

31 

1,0     - 

32 

6,8 

Bei  diesem  Versuche  war  1  :  L  =  1^  Mm. :  30  Mm.  Der 
Schenkel  zeigt  von  der  langen  Strecke  das  sogenannt  ver- 
kehrte Nobili'sche  Gesetz,  d.  h.  nur  Oeffnungszuckung  bei 
absteigendem ,  nur  Schliessungszuckung  bei  aufiSteigendem 
Sü-ome.  Merkwürdig  war,  dass  auch  der  andere  Schenkel 
von  der  langen  Strecke  aus  dasselbe  Verhalten  mit  Bezug 
auf  das  Zuckungsgesetz  darbot.  —  Die  Stromstarke  von  der 
langen  Strecke  brachte  eine  Ablenkung  von  4",  von  der  kur- 
zen eine  von  7®  hervor.  Die  Länge  des  Musculus  gastrokne- 
mius  betrug  36  Mm. 

Endlich  sei  hier  noch  die  Bemerkung  gemacht,  dass  ich 
auch  Versuchsreihen  besitze,  wo  viele  Male  mit  demselben 
Erfolge  mit  langer  und  kurzer  Strecke  abgewechselt  wurde. 

Ich  habe  nun  ausserdem  noch  den  Einfluss  der  Länge 
mit  Hülfe  der  chemischen  Reizung  constatirt,  ganz  so,  wie 
es  beim  aufsteigenden  Katelectrotonus  dargelegt  worden  ist. 
Die  Resultate  waren  dieselben,   wie  die  mit  electrischer  Rei- 
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zung  erhaltenen.  Die  Controlversache  bleiben  mutatie  mntandis 
ebenfalls  dieselben,  wie  bei  der  analogen  Frage,  welche  sich 
auf  den  aufsteigenden  Eatelectrotonus  bezieht. 


Kapitel  V. 

UBtennchnDg  der  Abhängigkeit  des  absteigenden  extrapolaren 
Katelectrotonas  von  der  Zeit. 

Die  Methoden  bleiben  wiederum  dieselben,  welche  bei 
Behandlung  der  Abhängigkeit  des  aufsteigenden  extrapolaren 
Katelectrotonus  von  der  Zeit  in  Anwendung  gekommen  sind 
(s.  p.  264  ff.) 

Die  Gesetze,  zu  welchen  die  Untersuchung  führt,  unter- 
scheiden sich  nur  in  einigen  wenigen  Punkten  von  den  ana- 
logen des  aufsteigenden  Eatelectrotonus.  Doch  durfte  auch 
diese  Nichtübereinstimmung  wohl  nur  scheinbar  sein. 

Bei  der  Schliessung  des  polarisirenden  Stromes  erscheint 
mit  den  Sinnen  entschwindender  Geschwindigkeit  der  abstei- 
gende Katelectrotonus  und  wächst  dann  noch  rasch  um  ein 
Geringes  an.  Bei  fortdauernder  Schliessung  nimmt  er  ganz 
allmälig  und  sehr  langsam  wieder  ab,  wobei  zugleich  die  Nerven- 
länge, welche  er  beherrscht,  sich  verkleinert.  Ebenso  plötz- 
lich, wie  der  Katelectrotonus  bei  der  Schliessung  erschienen, 
verschwindet  er  wieder  bei  der  Oeffnung  und  geht  durch  die 
negative  Modification  dann  in  die  positive  über,  welche  nur 
selir  langsam  wieder  nach  Minuten  den  Nerven  verlässt.  Im 
Speciellen  stellen  sich  nun  diese  Verhältnisse  folgendermaassen 
dar.  Wendet  man  schwache  modificirende  Ströme  an,  so  be- 
obachtet man  bei  einigermaassen  schneller  Reizung  nach  Oeff- 
nung des  Stromes  eine  schwache  negative  Modification, 
die  aber  bald  in  die  positive  übergeht.  Die  letztere 
verschwindet  wieder  nur  sehr  langsam  aus  dem  Nerven. 
Offenbar  ist  dies  genau  dasselbe  Verhalten,  welches  wir  bei 
Untersuchung   des   Abklingens   des   aufsteigenden   Katelectro- 
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toniifl  kennen  gelernt  haben.  Wendet  man  aber  mittelstarke 
und  starke  modificirende  Ströme  auf  den  Nerven  an,  so  tritt 
die  positive  Modification  mit  solcher  Elraft  und  Schnelligkeit 
nach  der  Oeffnung  des  Stromes  auf,  dass  es  bei  frischen 
Nerven  nicht  leicht  gelingt,  einmal  eine  Spur  von  negativer 
Modification  noch  bei  äusserst  rascher  Beizung  nach  der  Oeff- 
nung des  modificirenden  Stromes  zu  erhaschen.  Jener  oben 
angegebene  Kunstgriff  bringt  aber  auch  bei  hohen  Stromes- 
kräften die  negative  Modification  unfehlbar  zum  Vorschein 
(s.  p.  274).  Also  auch  in  diesem  Punkte  stimmt  der  abklin- 
gende absteigende  Katelectrotonus  durchaus  mit  dem  aufstei- 
genden überein.  -—  Was  nun  den  Einfluss  der  Stromesdauer 
betrifft,  so  schien  mir  diese  bei  frischen  Nerven  wenig  zn 
ändern;  denn  bei  stärkeren  Strömen  und  Schliessung  bis  zu 
einer  \  Stunde  erschien  nach  der  Oeffnung  eine  ausserordent- 
lich starke  positive  Modification.  Bei  schwächeren  Strömen 
aber  ist  wegen  d^  geringeren  modificirenden  Wirkung  die 
Untersuchung  sehr  erschwert,  obschon  ich  for  eine  und  meh- 
rere Minuten  das  oben  ausgesprodiene  Gesetz  ebenfalls  ver- 
bürgen kann. 

Ich  gebe  nunmehr  noch  einige  Versuche,  um  dem  Leser 
eine  Anschauung  von  den  quantitativen  Veruiderungen  vorzu- 
legen, welche  in  Bezug  auf  Erregbarkeit  und  Zeit  hier  zu 
beobachten  sind. 


A.   Sehr  schwacher  Strom. 

Versuch  I. 
Iste  Schliessung  von  1  Secunde.    Beizintervall  ss  15^'. 


Zahl  der 
Zuoknng. 

Znekangsgrösse 

bei  nicht  modiflcir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zoekung. 

Zttokongagröaae 
bei  modifloirten 

Nerven . 

1 

1,2  Mm. 

2 
3 
4 
5 
6 

0,9  Mm. 
1,5      - 
1,8      - 
1,8      - 
1,2      - 

dar  Brregbärkeit  vor  dem  absteigenden  Strome. 

2te  Schliessang  von  2^\   Reizintervall  as  15^'. 
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Zahl  der   . 
Zuckung. 

bei  nicht  modifioir- 
ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zackung. 

Zaeknngtgrösse 

bei  modi&eirteii 

Neryen. 

7 

2,2  Mm. 

8 

0,5  Mm. 

9 

2,1      - 

10 

2,3     - 

11 

2,3     - 

12 

2,8     - 

13 

2,3     - 

3  te  Schliessung  von  2 ' 


14 


0,9  Mm. 


4te  Schliessnng  von  2' 


19 


1,7  Mm. 


25 


1,5  Mm. 


Reizintervall  =  15". 

15 

0,1  Mm 

16 

1,4     - 

17 

1,8     - 

18 

1,2     - 

Beizintervi 

»11  =  15". 

20 

0,0  Mm. 

21 

1,7     - 

22 

0,9     - 

23 

2,4     - 

24 

2,4     - 

Beizintervt 

ill=15". 

26 

0,0  Mm. 

27 

2,4     - 

28 

1,4     - 

B.   Starker  Strom. 

Versuch  IL 

(Bei  diesem  Versuche  wird  immer  abgewartet,  bis  die 
Modificatioa  erst  ganz  unmerkbar  geworden,  und  dann  au£9 
Neue  modificirt.  Auf  diese  Weise  sieht  man  die  negative  Modi- 
ficatiou  nicht.) 
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Iste  Schliessung  von  V\  Beizmtervall  =  30^'. 


Zahl  der 
Zuckung. 

Zuckungagrösse 

hei  nicht  modifioir- 

ten  Neryen. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zucknngagröaae 

bei  modiftoirten 

Nerven. 

1 

0,5  Mm. 

2 

3 
4 
5 
6 

5,8  Mm. 
5,3     . 
4,2      . 
3,5     . 
0,8     - 

2te  Schliessnog  von  1".    Reizintervall  ■=  30' 
1,7  Mm. 


8 

4,9  Mm. 

9 

4,2     - 

10 

4,1      - 

11 

3,9     - 

12 

4,2     - 

13 

*,1     - 

14 

2,8     - 

15 

2,6     - 

16 

1,8     - 

17 

0,6     - 

18 

'T 

0,1     - 

Versuch  III. 
(Bei  diesem  Versuche  wird  das  Verschwinden  der  Modi- 
fication  nicht  abgewartet,   sondern  der  Beiz  compensirt,  um 
die  negative  Modification  zur  Erscheinung  zu  bringen.) 
Iste  Schliessung  von  1".  Beizintervall  «  30". 


Zahl   der 
Znckung. 

Zuokungsgrosse 

bei  nicht  modificir- 

ten  Nerven. 

Zahl   der 
Zaoknng. 

ZnokangsgrÖBM 

b«i  modifloirten 

Nerven. 

1 

0,2  Mm. 

2 
3 

4 

1,5  Mm. 
2,1     - 
2,9     - 

der  Erregharkeit  vor  dem  absteigenden  Strome. 
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2te  Schliessung  von  1".     Reizintervall  =  30".     Compensation 

der  Reizung. 


Zahl  der 
Zacknng. 

Zncknngsgrögge 

bei  niebt  modifi- 

oirten  Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zneknngsgrösse 

bei  modiflcirten 

Nerven. 

5 

0,2  Mm. 

6 

7 
8 
9 

1,0  Mm. 

1,8     - 
2,0     - 
2,3     - 

3te  Schliessung.    Dieselben  Bedingungen. 

10 

2,1  Mm. 

11 
12 
13 

2,0  Mm.  (!) 
3,2     - 
8,5     - 

4te  Schliessung.    Dieselben  Bedingungen  wie  bisher. 

14 

3,5  Mm.                   15 

16 

5te  Schliessung. 

2,3  Mm. 
8,8     - 

17 

3,8  Mm. 

18 
19 
20 
21 

3.1  Mm. 

3.2  - 
3,9     - 
3,9     - 

6te  Schliessung. 

22 

2,7  Mm. 

23 
24 
25 

0,0  Mm. 
2,2     - 
3,6     - 

7te  Schliessung. 

26 

3,9  Mm. 

27 
28 

1.0  Mm. 

4.1  - 

PflAger,  Der  conttanle  eleetrische  Strom. 
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Absohn.  IV. 

8te  Schliessung. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zuckungsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

ZaekungsgrösBe 

bei  polarisirten 

Nerven. 

29 

0,5  Mm. 

30 

0,0  Mm. 

31 

•     2,2     - 

32 

2,0     - 

33 

1,7      - 

34 

2,3     - 

35 

2,0     - 

36 

0,5     - 

Bei  diesem  Versuche  war  die  positive  Modification  nicht 
so   stark  wie   bei   anderen;    er   zeichnet   sich   aber   durch    die 

grosse  Deutlichkeit  der  negativen  Modification  aus. 

* 

Wie  man  demnach  bemerkt,  unterscheidet  sich  der  ab- 
klingende Katelectrotonus  vom  abklingenden  Anelectrotonus 
nur  in  dem  einen  sehr  zarten  Punkte,  welcher  gewiss  leicht 
übersehen  wird,  wenn  man  nicht  gute  Messapparate  und  si- 
chere Methoden  zur  Hand  hat. 


Abschnitt  Y. 

Untersaehiing  der  Verändeiung  der  Erregbarkeit  hinter 
dem  absteigenden  Strome. 


Die  Untersuchung  des  aufsteigenden  Anelectrotonus  bietet 
zwar  nunmehr,  nachdem  uns  die  Methoden  zur  Hand  liegen, 
ja  der  Natur  der  Sache  nach  mutatis  mutandis  dieselben  blei- 
ben wie  beim  absteigenden  Anelectrotonus,  keine  grossen 
Schwierigkeiten.  Die  Resultate  aber,  zu  welchen  die  Unter- 
suchung auch  hier  wieder  führt,  sind  von  so  eigenthümlicher, 
so  wunderbarer  Art,  dass  sie  auf  den  ersten  Blick  schwer  in 
Einklang  mit  mechanischen  Vorstellungen  zu  bringen  sind, 
weshalb  ja  bekanntlich  auch  Eckhard  schon  fast  a  priori 
dieselben  widerlegen  zu  können  meinte.  Diese  Resultate  miissen 
deshalb  mit  aller  erdenklichen  Sorgfalt  geprüft  werden,  so- 
dass wir  Nichts  unversucht  lassen  wollen,  was  geeignet  sein 
könnte,  ihre  Glaubwürdigkeit  über  jeden  Zweifel  zu  erheben. 
Es  ist  mir  nun,  so  glaube  ich  gewiss,  die  Erbringung  eines 
durchaus  strengen  Beweises  gelungen.  Um  aber  auch  dem 
Leser  die  üeberzeugung  hiervon  zu  verschaflfen,  werde  ich 
bei  diesem  Abschnitte  wiederum  etwas  länger  als  bei  dem 
vorigen  verweilen  müssen,  weil  eben  seine  Resultate  von  so 
einschneidender  theoretischer  Wichtigkeit  sind  mit  Bezug  auf 
die  Lehre  von  der  eigentlichen  Natur  des  sogenannten  Nerven- 
princips. 
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Kapitel  I. 
Naohweisnng  des  eztrapolaren  aufstehenden  Anelectrotonos. 

Die  Untersuchung  der  hinter  dem  absteigenden  Strome 
auftretenden  Erregbarkeitsänderungen  hat  mich  zu  dem  ganz 
allgemeinen  Gesetze  gefuhrt,  dass  ausnahmlos  die  Erreg- 
barkeit verändert  und   zwar  herabgesetzt  ist. 

Der  Beweis  wurde  nach  denselben  Methoden  wie  beim 
absteigenden  extrapolaren  Anelectrotonus  geführt.  Zur  Be- 
gründung des  oben  ausgesprochenen  Gesetzes  gebe  ich  zuerst 
eine  Versuchsreihe,  bei  welcher  der  Reiz  ein  Kettenstrom  ist, 
der  in  absteigender  Richtung  durch  den  Nerven  geleitet  wird. 
Der  Grund,  weshalb  wir  den  Strom  absteigend  wählen,  ist 
bereits  oben  discutirt  worden  (s.  p.  278). 

Versuch  I. 


Zahl  der 

Zuckungsgrösse 

Zahl  der 

Zuckungsgrösse 

Zaokung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuekang. 

hei  polarisirten 
Nerven. 

1 

7,5  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

7,3     - 

4 

0,0     - 

5 

5,3     - 

6 

0,0      - 

7 

5,9     - 

8 

0,0     - 

9 

5,9     - 

10 

0,0     - 

11 

5,9     - 

12 

0,0     - 

13 

5,9     - 

14 

0,0     - 

15 

6,0     - 

16 

0,0     - 

17 

5,9     - 

18 

0,0     - 

19 

6,0     - 

20 

0,0     - 

21 

5,7     - 

22 

0,0     - 

23 

6,2     - 

24 

0,0     - 

25 

5,8     - 

26 

•0,0     - 

27 

5,9     - 

28 

0,0     - 

29 

6,2     - 

30 

0,0     - 

der  Erregbarkeit  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
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Der  Abstand  der  Electrodenpaare  betrug  7  Mm.  Ablen- 
kung der  Multiplicatornadel  bei  halber  Länge  =  7\^.  Die 
Länge  des  Musculus  gastroknemius  =  35  Mm. 

Hierauf  theile  ich  einen  Versuch  mit,  bei  welchem  der 
Keiz  ein  absteigender  Schliessungsinductionsschlag  war. 


Versuch  IL 


Zahl  der 

ZnckuDgegrösse 

Zahl  der 

Znckangggröase 

Zncknog. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuoknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

6,1  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

7,7    - 

4 

0,0    - 

5 

8,2    - 

6 

0,0    - 

7 

8,1    - 

8 

0,0    - 

9 

8,0    - 

10 

0,0    - 

11 

8,0    - 

12 

0,0    - 

13 

7,4    - 

14 

0,0    - 

15 

7,6     - 

16 

0,0    - 

17 

7,5    - 

18 

0,0    - 

19 

7,7    - 

20 

0,0    - 

21 

7,7     - 

22 

0,0     - 

23 

7,8     - 

24 

0,0     - 

25 

8,0     - 

26 

0,0     - 

27 

8,0     - 

28 

0,0     - 

29 

8,0     - 

30 

0,0     - 

31 

8,0     - 

32 

0,0     - 

33 

8,1     - 

34 

0,0     - 

35 

8,1     - 

36 

0,0     - 

37 

8,1     - 

38 

0,0     - 

39 

8,2     - 

40 

0,0     - 

41 

8,2     - 

42 

0,0     - 

43 

8,3     - 

44 

0,0     - 

Der  Abstand  der  Electrodenpaare  war  =  5  Mm.  Die 
Ablenkung  der  Nadel  bei  halber  Multiplicatorlänge  war  =  40®. 
Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  =  35  Mm.  —  Sowohl 
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bei  Versuch  I  wie  bei  Versuch  II  lag  das  Electrodenpaar  des 
constanten  Stromes  dem  Nervus  ischiadicus  dicht  über  dem 
Musculus  gastroknemius  an. 

Die  Controlversuche  sind  hier  stets  wie  bei  den  vorigen 
Abschnitten  angestellt  worden  und  führten  auch  hier  zum 
Beweise,  dass  die  Erregbarkeitsänderung  eine  acht  physio- 
logische Erscheinung  ist. 

Sehr  schön  ist  der  chemische  Versuch,  welcher  den  Be- 
weis so  evident  giebt,  dass  es  unmöglich  ist,  daran  einen 
Zweifel  zu  haben.  Man  applicirt  über  dem  constanten  Strome 
auf  eine  grössere  Länge  des  Nerven  einen  Tropfen  concen- 
trirter  Kochsalzlösung.  Alsbald  beginnt  ein  heftiger  Tetanus, 
der  sofort  verschwindet,  wenn  der  absteigende  Strom  durch 
den  Nerven  geschlossen  wird.  Ich  kenne  keinen  Einwand, 
der  sich  irgend  wie  gegen  die  Beweiskraft  dieses  Versuches 
beibringen  liesse. 

Auch  bei  der  Untersuchung  des  aufsteigenden  Anelectro- 
tonus  in  Bezug  auf  den  Einfluss  der  Richtung  des  reizenden 
Stromes  im  Nerven  wird  man  zu  denselben  Resultaten  geführt, 
welche  ich  bereits  früher  dargelegt  habe  (s.  besonders  p.  283). 
Es  erweisen  sich  nämlich  die  Nervenstrecken  hinter  dem  ab- 
steigenden Strome  in  ihrer  Erregbarkeit  herabgesetzt,  welches 
auch  der  Winkel  mit  der  Primitivfaser  sein  möge,  unter  wel- 
chem der  Strom  in  die  Nerven  eintritt.  Wir  kommen  mithin 
auch  hier  zu  denselben  Schlüssen,  welche  wir  bereits  oben 
(s.  a.  a.  O.)  gezogen  haben. 

Ich  wende  mich  nunmehr  sofort  zur  Untersuchung  der 
Abhängigkeit  der  Stärke  des  aufsteigenden  Anelectrotonus  von 
seinen  verschiedenen  Variabein. 


der  Erregbarkeit  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
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Kapitel  ü. 

Ueber  den  Einflnss  des  Abstandes  einer  gegebenen  Nervenstrecke 

?on  den  Electroden  des  constanten  Stromes  anf  die  Stärke  des 

extrapolaren  aufsteigenden  Anelectrotonns. 

Die  üntersuchungsresultate  führten  mich  auch  hier  zu 
der  allgemeinen  Thatsache,  dass  der  aufsteigende  Anelec- 
trotonns in  der  Nähe  der  Electroden  des  constanten  Stro- 
mes am  stärksten  entwickelt  ist  und  von  hier  aus  mit  der 
Entfernung  stetig  abnimmt,  um  schliesslich  unmerkbar  zu 
werden.  Hierin  beruht  nun  offenbar  keine  Paradoxie,  sondern 
darin,  dass  man  mit  Hülfe  der  Zuckung  dieses  Gesetz  wirk- 
lich demonstriren  kann,  was  in  eigenthümlichen  Beziehnngen 
der  Molekeln  und  in  der  Natur  der  Reizung  als  solcher  seinen 
letzten,  äusserst  wichtigen  Grund  hat. 

1.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  des 
aufsteigeilden  extrapolaren  Anelectrotonns  von  der 
Entfernung  der  positiven  Electrode  mit  Hülfe  der 
Methode    der    Mittelwerthe    und    des    Reizes    einer 

Kette. 

Mit  Bezug  auf  die  Discussion  der  speciellen  Methode 
verweise  ich  auf  eine  frühere  Stelle,  wo  dieselbe  begründet 
worden  (s.  p.  186  ff.).  Die  Stromstärke  wurde  mit  Hülfe 
von  Rheochord  und  Multiplicator  wieder  wie  früher  bei  allen 
Versuchen  auf  derselben  Grosse  erhalten. 


Venuche,  bei  denen  der  Abstand  der  Electrodenpaare 
gesetzt 


5  Mm. 


Versuch  I. 

Zahl  der 
Zackung. 

Zackungsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zuckungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

3 

4,0  Mm. 
4,4     - 

2 
4 

0,0  Mm. 
0,0     - 

860 


üntersncbang.    Abschn.  V.    Untersuchnng  der  Veranderang 


Zahl  der 

Znckungsgrösse 

Zahl  der 

Zackangsgrösse 

Zuoknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zaoknng. 

bei  polarieirten 
Kerren. 

5 

4,5  Mm. 

6 

0,0  Mm. 

7 

5,0      - 

8 

0,0     - 

9 

5,3     - 

10 

0,0     - 

11 

5,6     - 

12 

0,0     - 

13 

5,8     - 

U 

0,0     - 

15 

5,7     - 

16 

0,0     - 

17 

5,8     - 

18 

0,0     - 

19 

6,0     - 

20 

0,0     - 

21 

6,1     - 

22 

0,0     - 

-23 

5,9     - 

24 

0,0     - 

25 

5,8     - 

26 

0,0     - 

27 

6,0     - 

28 

0,0     - 

29 

6,0     - 

30 
32 

0,0     - 

31 

6,0     - 

0,0     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  34  Mm. 
Wegen  der  Jahreszeit  (Mitte  December)  sind  die  Zuckungen 
so  klein. 


Versuch  IL 


Zahl  der 

Znckungsgrösse 

Zahl   der 

Zucknngsgrösae 

Zuckung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarisirtep 
Nerven. 

1 

4,1  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

5,3     - 

4 

0,0     - 

5 

5,3     - 

6 

0,0     - 

7 

5,3     - 

8 

0,0     - 

9 

5,4     - 

10 

0,0     - 

11 

5,3     - 

12 

0,0     - 

13 

5,3     - 

14 

0,0     - 

15 

5,3     - 

16 

0,0      - 

17 

5,2     - 

18 

0,0     - 

der  Erregbarkeit  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
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Zahl   der 

Zucknngsgrösse 

Zahl  der 

ZaeknngggrÖBge 

Zaeknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarislrten 
Nerven. 

19 

5,4  Mm. 

20 

0,0  Mm. 

21 

5,4     - 

22 

0,0     - 

23 

5,4     - 

24 

0,0     - 

25 

5,3     - 

26 

0,0     - 

27 

5,3     - 

28 

0,0     - 

29 

5,3     - 

30 

0,0     - 

31 

5,4     - 

32 

0,0     - 

33 

5,4     - 

34 

0,0     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  34  Mm. 


Versuch  III. 


Zahl  der 

Znckangggrösse 

Zahl  der 

Znokungsgrösse 

Zuckung. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zucknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

5,3  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

5,7     - 

4 

0,0      - 

5 

5,6     - 

6 

0,0     - 

7 

5,8     - 

8 

0,0     - 

9 

5,5     - 

10 

0,0     - 

11 

5,5     - 

12 

0,0     - 

13 

5,8     - 

14 

0,0     - 

15 

6,1     - 

16 

0,0     - 

17 

6,4     - 

18 

0,0     - 

19 

5,8     - 

20 

0,0     - 

21 

6,1      - 

22 

0,0     - 

23 

6,2     - 

24 

0,0     - 

25 

6,2     - 

26 

0,0     - 

27 

6,3     - 

28 

0,0     - 

29 

6,2     - 

30 

0,0     - 

31 

6,0      - 

32 

0,0     - 

33 

5,7      - 

34 

0,0     - 

362 


Untersuohang,    Abscho.  V.    Unterfiaohaog  der  Veränderang 


Zahl  der 
Zuckung. 

Zuckungggrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zuckungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

35 
37 
39 

5,4  Mm. 

5.4  . 

5.5  - 

36 
38 
40 

0,0  Mm. 
0,0     . 
0,0     . 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  33  Mm. 


B.   Venuche,  bei  denen  der  Abstand  der  Electrodenpaare  «  20  Mm. 

gesetzt  war. 

Versuch  I. 


Zahl  der 

Zackangggrögge 

Zahl  der 

Znckang8grÖ8se 

Zncknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zackung. 

bei  polarisirten 
Nerren. 

1 

3,6  Mm. 

2 

1,5  Mm. 

3 

5,1     - 

4 

1,7      - 

5 

5,3     - 

6 

0,9      - 

7 

5,4     - 

8 

0,9      - 

9 

4,6     - 

10 

1,7      - 

11 

4,5     - 

12 

1,0      - 

13 

4,6     - 

14 

0,0      - 

15 

4,8     - 

16 

1,5     - 

17 

5,0     - 

18 

2,6     - 

19 

4,6     - 

20 

1,0     - 

21 

4,6     - 

22 

1,7     - 

23 

4,6     - 

24 

0,0     - 

25 

4,7     - 

26 

1,0     - 

27 

4,2     - 

28 

1,7     - 

29 

4,2     - 

30 

1,6      - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  35  Mm. 


der  Erregbarkeit  hinter  dem  absteigenden  Strome, 
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Versuch   II. 


Zahl  der 
Znoknng. 

Zaokangggrösse 

bei  nicht  poUrigir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zaokung. 

Znokungggrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

3,9  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

4,0     - 

4 

0,0     - 

5 

4,1     - 

6 

0,0     - 

7 

5,1     - 

8 

0,0     - 

9 

5,1     - 

10 

0,1      - 

11 

4,9     - 

12 

0,3     - 

13 

4,1      - 

14 

2,3     - 

15 

4,3     - 

16 

0,9     - 

17 

4,4     - 

18 

0,9     - 

19 

4,2      - 

20 

0,0     - 

21 

4,2      - 

22 

0,0     - 

23 

4,7     - 

24 

0,0     - 

25 

5,1     - 

26 

0,0     - 

27 

4,5     - 

28 

0,5     - 

29 

4,5     - 

30 

1,1     -• 

31 

4,3     - 

32 

1,6      - 

33 

5,1     - 

34 

1,6     - 

35 

4,7     - 

36 

0,8     - 

37  . 

4,5     - 

38 

0,2     - 

39 

4,8     - 

40 

0,2     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  38  Mm. 


Versu 

ch  m. 

Zahl  der 
Zncknng. 

Znoknngsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zncknng. 

Zuoknng8grÖ88e 

bei  polariairten 

Nerven. 

1 

8 
5 

4,1  MmT 
5,8     - 
4,5     - 

2 
4 
6 

2,9  Mm. 
8,1      - 
1,4     - 

864 


Untersaohnng.    Abschn.  V.    Untersachuog  der  Veranderang 


Zahl  der 

Zaokungsgrösse 

Zahl  der 

Zacknngggrösse 

Zaeknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zaekvng. 

l>ei  polarisirten 
Nerven. 

7 

4,4  Mm. 

8 

1,4  Mm. 

9 

4,4     - 

10 

1,4     - 

11 

5,4     - 

12 

1,8     - 

13 

4,5     - 

14 

.      1,4     - 

15 

4,2     . 

16 

1,3     - 

17 

4,5     - 

18 

1,6      - 

19 

4,3     - 

20 

1,6     - 

21 

4,4     - 

22 

1,6      - 

23 

4,3     - 

24 

1,5     - 

25 

4,4     - 

26 

1,5     - 

27 

4,9     - 

28 

1,5     - 

29 

4,3     - 

30 

0,9     - 

31 

4,1     - 

32 

1,4     - 

33 

4,7      - 

34 

1,5     - 

35 

4,7      - 

36 

1,5     - 

37 

4,8     - 

38 

1,5     - 

39 

4,8     - 

40 

1,5     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  38  Mm. 
Es  ist  der  zweite  Schenkel  desselben  Frosches,  an  dem  auch 
der  vorige  Versuch  angestellt  ist. 


Versnche,  bei  denen  dw  Abstand  der  Elecirodenpaare  sss  95  lfm. 
gesetzt  war. 

Versuch  I. 


Zahl  der 
Zuckung. 

Zncknngsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

ZncknngsgrSsse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

3 

5 

7 

4,7  Mm. 

4.6  - 

4.7  - 
4,7     - 

2 

"4 

6 

8 

4.1  Mm. 

4.2  - 
4,0     - 

4.3  - 

der  Erregbarl^eit  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
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Zahl  der 

Zncknngggrösse 

Zahl  der 

ZaokungggrÖBae 

Zneknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  NeTven. 

Znckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

9 

4,7  Mm. 

10 

4,3  Mm. 

11 

4,3      - 

12 

4,0     - 

13 

4,8     - 

14 

3,6     - 

15 

4,7      - 

16 

3,8     - 

17 

4,6      - 

18 

4,2     - 

19 

4,8     - 

20 

4,4     - 

21 

4,7      - 

22 

4,2     - 

23 

4,6     - 

24 

4,1      - 

25 

4,9     - 

26 

4,1      - 

27 

4,6      - 

28 

4,1      - 

29 

4,7      - 

30 

3,4     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  38  Mm. 


Versu 

ch  II. 

Zahl  der 

Zncknngagrösse 

Zahl  der 

Znokungsgrösse 

Znoknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

4,0  Mm. 

2 

3,8  Mm. 

3 

3,8     - 

4 

2,9     - 

5 

3,5     - 

6 

2,1     - 

7 

3,5     - 

8 

2,6     - 

9 

3,5     - 

10 

2,1     - 

11 

3,6     - 

12 

1,7     - 

13 

3,3     - 

14 

1,4     - 

15 

4,0     - 

16 

1,4     - 

17 

3,7     - 

18 

3,2     - 

19 

8,9     - 

20 

3,2     - 

21 

4,4     - 

22 

1,9     - 

23 

4,1     - 

24 

2,5     - 

25 

4,1     - 

26 

3,2     - 

27 

.3,2     - 

28 

3,1     - 
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üntersuchang.    Abschn.  V.    Untersncbnng  der  Veranderang 


Zahl  der 
Zacknng. 

Zuokungsgrösse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

ZneknngagrösM 

bei  polarisirten 

Nerven. 

29 
31 

33 

3,3  Mm. 

3.5  - 

3.6  - 

30 
32 
34 

1,3  Mm. 
1,3      - 
1,6      - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  34  Mm. 
Versuch  III. 


Zahl  der 

Zackangagrögge 

Zahl  der 

ZncknngggrÖBse 

Zncknng. 

bei  niebt  polarigir- 
ten  Nerven. 

Zncknng. 

bei  polarigirten 
Nerven. 

1 

4,6  Mm. 

2 

2,5  Mm. 

3 

3,1     - 

4 

3,0      - 

5 

3,2     - 

6 

2,0     - 

7 

2,7     - 

8 

2,7      - 

9 

2,8     - 

10 

2,8     - 

11 

3,3     - 

12 

2,9     - 

13 

3,0     - 

14 

2,3     - 

15 

2,0     - 

16 

0,3     - 

17 

2,2     - 

18 

2,2     - 

19 

2,6     - 

20 

2,7      - 

21 

2,9     - 

22 

1,8     - 

23 

2,2     - 

24 

2,1      - 

25 

2,4     - 

26 

1,9     - 

27 

2,3     - 

28 

2,0     - 

29 

2,0     - 

30 

1,8      - 

31 

2,0     - 

32 

1,8     - 

33 

1,9     - 

34 

1,8     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  34  Mm. 
Es  ist  der  andere  Schenkel  desselben  Frosches,  an  dem  auch 
der  vorige  Versuch  angestellt  wurde. 

Eine  oberflächliche  Betrachtung  der  neun  Beobachtungs- 
reihen zeigt  das  Gesetz  ganz  evident,  dass  der  absolut  ge- 
nommene Zuckungszüwachs  um  so  grösser  ausßillt,  je  weniger 


der  Erregbarkeit  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
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die  gereizte  Stelle  von  der  positiven  Electrode  entfernt  ist. 
Denn  bei  dem  Abstände  von  5  Mm.  wird  diejenige  Beizung, 
welche  fast  das  Zuckungsmaximum  hervorbringt,  sofort  un- 
wirksam, wenn  der  constante  absteigende  polarisirende  Strom 
geschlossen  ist.  Wählt  man  aber  den  Abstand  von  20  Mm., 
so  verschwindet  die  mittelstarke  Zuckung  meist  nicht  mehr, 
wie  vorher  die  starke.  Gleichwohl  wurde  sie  auch  oft  noch 
durch  die  Schliessung  des  Stromes  aufgehoben,  stets  aber 
sehr  bedeutend  geschwächt.  Wenn  wir  aber  den  Maximal- 
abstand nahmen,  so  war  der  Regel  nach  nur  noch  eine  geringe 
Wirkung  im  gesetzmässigen  Sinne  vorhanden  und  selten 
trat  eine  etwas  deutlichere  Verkleinerung  der  Zuckung  durch 
den  Anclectrotonus  auf. 

Ich  gebe  endlich  noch  in  einer  Tabelle  die  aus  den  übri- 
gen angestellten  Versuchsreihen  berechneten  Mitte  Iwerthe  des 
Zuckungszuwachses  für  die  verschiedenen  Entfernungen: 


Mittlerer  Zackangs- 

Mittlerer  Znckungs- 

Mittlerer  Zaokaiigs- 

ZQwaeha  bei 

einem 

zuwachs  bei  einem 

znwacbs  bei 

einem 

Abstand  der  Electro- 

Abstand  der  Electro- 

Abstand  der  Blectro- 

denpaare  ac 

5  Mm. 

denpaare   ss 

20  Hm. 

denpaare  ^ 

35  Mm. 

—  6,1  Mm. 

-4,3 

Mm. 

—  2,3  Mm. 

-  5,9 

- 

-3,4 

- 

-  1,1 

- 

—  5,8 

- 

-  3,2 

- 

-  1,1 

-   ■ 

-  5,7 

- 

-3,1 

- 

-  1,0 

- 

—  5,6 

- 

-2,8 

- 

—  0,8 

- 

-  5,4 

- 

-2,5 

- 

—  0,6 

- 

—  5,8 

- 

-  2,1 

- 

—  0,5 

- 

-  5,1 

- 

-  1,1 

- 

-0,2 

- 

2.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Starke  des 
aufsteigenden  extrapolaren  Anelectrotonus  von  der 
Entfernung  der  positiven  Electrode  mit  Hülfe  der 
Methode  der  Mittelwerthe  und  des  Reizes  eines 
Schli  essung  sin  du  ctionsschlages. 
Die  Richtung  des  Schliessungsschlages  ist  im  Nerven  die 
absteigende.     Mutatis  mutandis  bleibt  diese  Methode  in  allen 
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Untersuchung.    Abschn.  V.    Untersucbung  der  Veränderung 


Verhältnissen  dieselbe,  wie  beim  absteigenden  Anelectrotonus 
(s.  p.  176  ff.).  Es  wurde  nun  für  zwei  Distanzen  nach  dieser 
Methode  der  mittlere  Zuckungszuwachs  bestimmt.  Der  pola- 
risirenden  Stromstarke  entsprach  bei  diesen  Versuchen  eine 
Ablenkung  von  80®  bei  halber  Multiplicatorlänge.  Als  Bei- 
spiele mögen  wiederum  je  3  Versuche  für  eine  Distanz  folgen. 


Versache,  bei  denen  der  Abstand  der  Electrodei^aare 
gesetzt  ist 

Versuch  I. 


5  NuiL 


Zahl  der 

Zackangagrögse 

Zahl  der 

ZaoknngsgrÖBse 

Zncknng. 

bei  nicbt  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zucknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

4,9  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

5,8     - 

4 

0,0       - 

5 

5,5     - 

6 

0,0     - 

7 

5,5     - 

8 

0,0     - 

9 

5,8     - 

10 

0,0     - 

11 

6,0     - 

12 

0,0     - 

13 

6,2     - 

14 

0,0     - 

15 

6,6     - 

16 

0,0     - 

17 

6,7     - 

18 

0,0     - 

19 

6,9     - 

20 

0,0     - 

21 

6,9     - 

22 

0,0     - 

23 

7,1     - 

24 

0,0     - 

25 

7,2     - 

26 

0,0     - 

27 

7,2     - 

28 

0,0     - 

29 

7,4     - 

30 

0,0      - 

31 

7,4     - 

32 

0,0     - 

33 

7,4     - 

34 

0,0     - 

35 

7,4      - 

36 

0,0     - 

37 

7,4      - 

38 

0,0     - 

39 

7,4      - 

40 

0,0     - 

40 

7,5     - 

41 

0,0     - 

41 

7,4     - 

42 

0,0     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  35  Mm. 


der  Erregbarkeit  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
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Versuch  II. 


Zahl  der 

ZoeknngtigrösM 

Zahl  der 

Zookangsgrösse 

Zneknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zncknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

5,9  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

6,1     - 

4 

1,1     - 

5 

6,4     - 

6 

0,0     - 

7 

6,3     - 

8 

0,0     - 

9 

6,2     - 

10 

0,0     - 

11 

6,4     - 

12 

0,0     - 

13 

6,4     - 

14 

0,0     - 

15 

6,5     - 

16 

0,0    . 

17 

6,5     - 

18 

0,0     - 

19 

6,5     - 

•20 

0,0     - 

21 

6,5     - 

22 

0,0     - 

23 

6,5     - 

24 

0,0     - 

25 

6,6     - 

26 

0,0     - 

27 

6,7      - 

28 

0,0    .- 

29 

6,7     - 

30 

0,0     - 

31 

6,6     - 

32 

0,0     - 

33 

6,6     - 

34 

0,0     - 

35 

6,7      - 

36 

0,0     - 

37 

6,7     - 

88 

0,0     -    ' 

39 

6,8     - 

40 

0,0     - 

Die  Länge  des  Musculus  gästroknemius  war  s=z  34  Mm. 


.Versu 

ch  m. 

Zahl  der 
Zackiing. 

Zaokongsgrösae 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung.  . 

Zuokungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

8 
5 

6,0  Mm. 
6,0     - 
6,0     . 

2 
4 
6 

0,0  Mm. 

0,0      - 

0,0     - 

Pfliftr,  Der  cooflaiite  eleetrisehe  Stron. 


24 
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Untersacbong.   Abadin.  V.    Untertaohaag  der  Veriaderong 


7.&lt1     iIav 

Zaeknogsgrösse 

7.stM    AtiT 

ZnekangagrösM 

ZiMkaag. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

ZMkaiif. 

bei  poluisirten 
Nerren. 

7 

6,2  Mm. 

8 

0,0  Mm. 

9 

6,3     - 

10 

0,0     - 

11 

6,4     - 

12 

0,0     - 

13      . 

6,6     - 

14     , 

0,0     - 

15 

6,5     - 

16 

0,0     - 

17 

6,6     - 

18 

0,0     - 

19 

6,7     - 

20 

0,0     r 

21 

7,0     - 

22 

0,0     - 

23 

6,9     - 

24 

0,0     - 

25 

7,2     - 

26 

0,0     - 

27 

7,2     - 

28 

0,0     r 

29 

7,3     -. 

30 

0,0     - 

31 

7,4     - 

32 

0,0     - 

33 

7,4     -. 

34     . 

0,0     - 

35 

7,7     - 

36 

0,0     - 

37 

7,7     - 

38 

0,0     - 

39 

7,4     - 

40 

0,0     - 

Die  Länge  des  Mnsculus  ^astroknemius  war  =  35  Mm. 


B.  Tenmeli«,  bei  denen 


der  Abstand  der  Bedvodeiq^aare 
gesetat  ist 


Versuch  I. 

Zabl  der 
Zaekang. 

Zuekangsgrösse 

bei  nielit  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Zncknng. 

Zaeknngagröaae 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 
3 

5 

7 

9 

11 

3,6  Mm. 
4,9     - 
4,1     - 
3,1     - 
3,8     - 
3,5     - 

2 
4 

6 

8 

10 

12 

3,2  Mm. 
4,9     - 
2,4     - 
2,8     - 
2,2     - 
2,2     - 

der  Exregbarkeit  hinter  dem  absteigeDdeo  Strome. 
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Zahl  dw 

Zneknngggrösse 

Zahl  der 

ZneknngBgrösg. 

Znoknng. 

bei  nieht  polarisir* 
ten  NArren. 

Zuckung. 

b«i  polariairten 
Nerren. 

13 

3,1  Mm. 

14 

2,2  Mm. 

15 

8,1      - 

16 

1,8     -. 

17 

3,0    - 

18 

1,8     - 

19 

2,7     - 

20 

1,8     - 

21 

2,6     - 

22 

0,3     - 

23 

2,6     - 

24 

0,4     - 

25 

1,8     - 

26       . 

1,0     - 

27 

2,7     - 

28 

1,8     - 

29 

2,7     - 

30 

0,4     - 

31 

1,8     - 

82 

0,5     - 

33 

1,0     - 

34 

0,5     - 

35 

1,0     - 

36 

0,5     - 

37 

1,7     - 

88 

0,5     - 

Die  Lange  des  Musculus  gastroknemius  war  =  36  Mm. 


Versuch  IL 


Zahl  d«r 

ZaekangsgrÖMe 

Zahl  der 

ZaeknngegrSsse 

Zneknng. 

bei  nieht  pojarisir 
ten  Nerven. 

Znekong. 

bei  polarieirten 
Herren. 

1 

3,8  Mm. 

2 

2,2  Mm. 

8 

3,4    . 

4 

2,6      - 

5 

3,5     - 

6 

1,4      - 

7 

5,5     - 

8 

2,4     - 

9 

4,9     - 

10 

2,2     - 

11 

5,5     - 

12 

3,0     - 

18 

6,1     - 

14 

3,9     - 

15 

4,1     - 

16 

2,8     - 

17 

4,5     - 

18 

3,0     - 

19 

5,4     - 

20 

3,0     - 

21 

5,6     - 

22 

3,9     - 

23 

3,8     - 

24 

1,5     .. 

S73 


Untersachong«    Abschn.  V«    Untersuchang  der  Verinderang 


Zahl  der 

ZooknngagrÖMe 

Zahl  der 

ZockangsgrösM 

ZuckuDg. 

bei  nioht  poUrisir- 
ten  Nerven. 

Zaokung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

25 

4,2  Mm. 

26 

2,1  Mm. 

£7 

4,1     - 

28 

2,4     - 

29 

4,9     - 

30 

3,9     - 

31 

4,9     - 

32 

3,8     - 

33 

4,4     - 

34 

1,9     - 

35 

4,5     - 

36 

1,9     - 

37 

5,1     - 

38 

3,5     - 

39 

2,5     - 

40 

2,6     - 

41 

2,5     - 

42 

2,5     - 

43 

2,5     - 

44 

2,5     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemii^s  war  =s  35  Mm. 


Versu 

ch  III. 

Zahl   der 

Zucknngggrösse 

Zahl   der 

ZnckniigagrSaae 

Zneknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten Nerves.. 

Zneknng. 

bei   polariairten 
Nerven. 

1 

&,6  Mm. 

2 

o,o  Jnmi  ■ 

3 

5,9,    - 

4 

3,4.    - 

5 

4,2     - 

6 

1,5     - 

1    ■ 

4,8..  -.    .    . 

8.   . 

9»9     - 

9 

5,2     - 

10 

3,0     .- 

11    . 

5,2     - 

12 

8,4     . 

13 

4,0     H 

14 

1,9     - 

15 

4,5     - 

16 

2,1     - 

17 

2,9     . 

18 

2,2     .- 

19 

3,8     - 

20 

1,9     - 

21 

3,1     - 

22 

1,5     - 

23 

2,3     .. 

24 

0,6     - 

25 

\6     - 

26 

0,6     .- 

27 

1,2     - 

28 

0,2     - 

29 

3,4     - 

30 

3,7     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  :»  35  Mm. 


der  Erregbarkeit  hinter  dem  absteigenden  Strome: 
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Von  den  übrigen  Versuchsreihen,  welche  wegen. Mangel 
an  Raum  nicht  mitgetheilt  werden  können,  erlaube. ich  mir, 
hier  noch  die  berechneten  Mittclwerthe  des  Zuckungszuwachses 
für  die  verschiedenen  Entfernungen  in  einer  Tabelle  zusammen- 
zustellen: 


Mittelwerth  des  Zacknngsznwaoh- 

Mittelwerth  des  Zuckungszuwach- 

ses  bei  einem  Abstände  der  Elee- 

ses 

bei  einem  Abstände  der  Elec- 

trodenpaare  von  6  Mm. 

trodenpaare  von  25  Mm. 

—  8,1  Mm. 

—  4,2  Mm. 

-7,8     - 

-3,5     - 

-  7,7     - 

-2,9     - 

-7,7      - 

-  1,5     - 

-  7,5     -■ 

-  1,8     - 

-7,0     - 

-  1,1     - 

—  6,9     - 

-0,9     - 

-6,7     - 

-  0,7     - 

-6,5     - 

-0,3     - 

Ich  brauche  wohl  kaum  hier  nochmals  hervorzuheben, 
dass  sorgfaltig  stets  dai'auf  geachtet,  wurde ,  für  diese  Ver- 
suchsreihen Frösche  von  nahezu  gleicher  Grosse  zu  wählen, 
weil  natürlich  dadurch  annähernd  ein  stets  gleich  dicker  Nerv 
und  ausserdem  gleich  grosse  Zuckungen  verbürgt  werden 
können.  Aus  diesem  Gfrunde  ist  bisher  auch  stets  die  Länge 
des  Musculus  gastroknemius  angegeben  worden,  welcher  bei 
stets  gleicher  Belastung  gemessen  wurde.  Ferner  habe  ich  aber 
natürlich  bei  diesen  Versuchsreihen  darauf  gesehen,  dass  der 
Mittelwerth  der  Zuckung  bei  nicht  polarisirten  Nerven  grösser 
war  beim  Abstände  von  5  Mm.  als  bei  dem  von  25  Mm. 

Aus  allen  diesen  Zahlen  erhellt  unser  Gesetz  sofort  auf 
das  Evidenteste,  demzufolge  der  Zuckungszuwachs  in  rascher 
Abnahme  begriffen  ist,  wenn  der  Reiz  sich  von  den  Electro- 
den  des  coostantefn  Stromes  entfernt« 

Die  Controlversuche  und  Fehlerquellen  bleiben  dieselben 
wie  beim  absteigenden  Anelecirotonus.  Sie  sind  auch  hier 
wie  dart  sorgfältig  stets  berücksichtigt  worden  (s.  p.  299  ff.). 
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üntenndbimg.    Absohn.  Y.    Untennchang  der  Teriaderftng 


3.    Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke   des 

aufsteigenden  extrapolaren  Anelectrotonus  von  der 

Entfernung  der  positiven  Electrode  mit  Hülfe   der 

Methode  der  Verschiebung  der  Beizelectroden. 

▲.  Anwendung  des  Kettenstromes  In  absteigender  Richtang  als  rei- 
senden Stromes. 

Versuch  I. 
Abstand  der  Electrodenpaare  =  5  Mm. 


Zahl    der 

ZneknDgsgrSMe 

Zahl  der 

ZaekungsgrösM 

Zneknng. 

bei  nioht  polsrisir- 
ton  NerTen. 

Zacknng. 

bai  poUrisirten 
Nerren. 

1 

11,2  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

11,2     - 

4 

0,0      - 

5 

10,1     - 

6 

0,0     - 

7 

10,9     - 

8 

0,0     - 

Hierauf  setze  ich  den  Abstand  s=  15  Mm.  und  fSthre  fort: 

9 

5,6  Mm. 

10 

2,7  Mm. 

11 

5,6     - 

12 

2,7     - 

13 

5,8     - 

14 

2,8     - 

15 

5,4     - 

16 

2,8     - 

17 

5,6     - 

18 

3,2     - 

Hierauf  mache  ich  den  Abstand  =  30  Mm.   Fortsetzung 

des  Versuches: 

19 

3,1  Mm. 

20 

3,4  Mm. 

21 

8,4     - 

22 

3,0    - 

23 

3,5     - 

24 

3,1     - 

25 

3,5     - 

26 

3,1     - 

Abermals  wird  der  Abstand  =  5  Mm.  gesetzt: 

27 

10,1  Mm. 

28 

0,0  Mm. 

29 

10,5     - 

80 

0,0     - 

31 

10,8    - 

32 

0,0     - 

88 

11,2     - 

34 

0,0     - 

der  Erregbarkeit  hinter  dem  abateigenden  Strome. 
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Man  kann  wohl  kaum  sich  einen  Versnch  wünschen,  wel- 
cher auf  einmal  soviel  lehrt  wie  dieser;  denn  bei  einem  Ab- 
stände von  5  Mm.  wird  die  enorme  Zuckung  von  über  1 1  Mm. 
durch  den  Strom  unmöglich  gemacht,  sodass  also  hier  der 
Zackungssuwachs  geradezu  über  11  Mm.  beträgt.  Bei  einem 
Abstände  von  30  Mm.  aber  erscheint  die  bereits  schwache 
Zuckung  nuir  um  eine  ganz  geringe  Grosse  (einige  Zehntheile 
eines  Millimeters)  geschwächt.  Trotz  der  gewaltigen  Zuckung 
war  bei  diesem  Versuche  die  Länge  des  Musculus  gastroknemius 
nur  SIS  34  Mm. 


VersB 

ich  n. 

Abstand  s=  5  Mm. 

Znlll    dar 

ZookongsgrÖBse 

Zahl  der 

Znckangsgrösse 

Zaekong. 

bei  niebt  polarisir- 
ton  Nerven. 

»JtmUX.     Uvxr 

Znckang. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

1 

8,5  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

8,5     - 

4 

0,0     - 

5 

8,9     - 

6 

0,0     - 

7 

8,1     - 

8 

0,0     - 

Abstand  =  15  Mm. 

9 

5,4  Mm. 

10 

3,9  Mm. 

11 

5,5     - 

12 

4,8     - 

13 

4,8     - 

14 

2,4     - 

15 

5,6     - 

16 

2,1     - 

17 

5,4     - 

18 

3,8     -                           i 

19 

4,9     - 

20 

3,7     -                          , 

Abstand  =  30  Mm. 

■■ 

21 

3,0  Mm. 

22 

3,1  Mm.                       ^ 

23 

2,9     - 

24 

2,9     -                          i 

2& 

3,2     - 

26 

3,2     -                          1 

27 

3,2     - 

28 

3,2     - 

29 

8,2     - 

30 

3,2     - 

S76 


Untersnchung.   Abschn.  V.   üotenachnng  der  Veribdtniiig 
Abstand  wieder  =s  5  Mm. 


Zahl  der 
Znokung. 


31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 


ZaoknngBgrösse 

Zahl  der 

Zaekangggröase 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Znckang. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

5,6  Mm. 

32 

0,0  Mm. 

5,7     - 

34 

0,0     - 

5,9     - 

36 

0,0     - 

7,6     - 

38 

0,0     - 

7,6     - 

40 

0,0     - 

7,5     - 

42 

0,0     - 

6,6     - 

44  ■ 

0,0      - 

Die  Bedingungen  waren  wie  beim  vorigen  Versuche. 
Die  Lange  des  Musculus  gastroknemius  war  =  36  Mm. 


Versuch  TTT. 
Abstand  gleich  von  Anfang  =  35  Mm. 


Zahl  der 
Znckong. 


1 

3 
5 

7 


ZuckuDgagrösse 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 


4,0  Mm. 
3,4     - 
2,8     - 
2,8     - 


Zahl  der 
Zncknng. 


2 

4 
6 
8 


Nunmehr  wird  der  Abstand  =  20  Mm 


9 
11 
13 
15 
17 
19 


4.1  Mm. 
3,8     - 
4,0     - 

4.0  - 

4.2  - 

4.1  - 


10 
12 
14 
16 
18 
20 


Zncknngsgrösse 
bei  polarisirten 
Nerven. 


2.1  Mm. 

3.2  - 
2,8  - 
2,8     - 

gesetzt: 

0,4  Mm. 
1,2     - 

1,2  •- 

2.1  - 

1.2  - 
0,9 


Endlich  setze  ich  den  Abstand  =  5  Mm.  und  erhalte: 
21         I         4,9  Mm.        I         22         I        0,0  Bim. 
^*        I         ß'8     -  I         24  0,0     -. 


der  BnregbarkeH  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
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Zahl  der 
Zuckung. 

ZnckungsgrÖBse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zalil  der 
Znolcnng. 

Zueknngggröaae 

bei  polarisirten 

Nerven. 

25. 
27 
29 
31 

8,6  Mm. 
8,6     - 
8,8     - 
7,0     - 

26 

28 
30 
32 

0,0  Mm. 
0,0.    - 
0,0     - 
0,0     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  ss  S&Mm. 

Obschon  ich  nun  noch  viele  derartige  Versuchsreihen  be- 
sitze,  so  darf  ich  den  Leser  doch  versichern,  dass  alle  das 
Gesetz  mit  derselben  Strenge  wiederspiegeln,  wie  die  mitge- 
theilten,  obgleich  bei  diesen  Versuchen  alles  zu  Ungunsten 
des  Experimentes  eingeführt  worden  ist.  Aber  selbst  die 
Summation  einer  Reihe  äusserst  ungünstiger  Verhältnisse, 
welche  das  Gesetz  zu  verwischen  streben,  vermag  dasselbe 
deBBo<^  nicht  im  Geringsten  in  Schatten  zu  stellen. 

•  Um  Resultate  wie  die  angegebenen  zu  erhalten,  verfährt 
man  am  Besten  folgendermassen.  Wenn  der  Versuch  an  dem 
Nerv -Muskelpräparate  mit  dem  Abstände  von  5  Mm.  begon- 
nen wird,  so  wählt  man  nun  zunächst  diejenige  Stärke  des 
reizenden  Stromes,  welche  nahezu  das  Zuckungsmaximum 
hervorbringt.  Doch  möge  die  Hubhöhe  dieses  nicht  ganz 
erreichen.  Hierauf  lässt  man  den  polarisirenden  Strom  mit 
Hülfe  des  Rheochords  so  lange  anschwellen,  bis  er  soeben 
diese  dem  Maximum  nahe  Zuckung  total'  zu  Null  herabbringt. 
Der  Sicherheit  halber  kann  man  den  Strom  noch  um  einen 
geringen  aliquoten  Theil  vermehren.  Man  darf  aber  alsdann 
sicher  sein,  dass  in  einer  Distanz  von  40  Mm.,  welche  bei 
grossen  Fröschen  herstellbar  ist,  die  Reizung  noch  ganz  un- 
geschwächt auftritt  und  auch  so  nach  dem  Muskel  hinabgeht. 

Wird  der  Versuch  aber  im  Anfange  gleich  mit  dem  Ab- 
stände der  Electrodenpaare  begonnen,  welcher  gleich  35 — 40 
Mm.  ist,  so  nehme  man  den  reizenden  Strom  so  schwach, 
dass  nur  eine  sehr  kleine  Zuckung  durch  ihn  hervorgebracht 
wird  und  schwäche  dann  den  Constanten  polarisirenden  Str<)s];ii 


S7S 


üntersnohiing.    Abscho.  V.    Untersnehnng  der  VerändernDg 


80  lange,  bis  eben  seine  Wirkung  unmerkbar  zu  werden  an- 
fangt. Auf  diese  Weise  gelingt  es  unfehlbar,  sehr  leicht  das 
Gesetz  mit  grosser  Deutlichkeit  darznthun.  Mutatis  mntan- 
dis  bitte  ich  den  Leser,  das  Gesagte  auf  alle  diejenigen  Ver- 
suche zu  übertrageii,  welche  nach  der  Methode  der  Yersdiie- 
bung  der  reizenden  Electroden  angestellt  sind. 


B.    ▼«rsiidto   mit  Anwendimg  des  SchlieMniiigtüiductioiiflstroiiis  In 
absteigender  Eichtnng. 


Versuch  L 
Abstand  »s  25  Mm. 


Zahl  d«r 

ZnekungggTÖsse 

Zahl  dar 

Zoeknngagr&sae 

Zaeknng. 

bei  nicht  polarisir- 
ten  Nerren. 

Znokung. 

bei  polariairten 
Nerren. 

1 

5,1  Mm. 

2 

4,5  Mm. 

8 

5,1      - 

4 

4,6     - 

5 

5,1      - 

6 

4,6     - 

7 

5,1      - 

8 

4,6     - 

9 

5,1     - 

10 

4,6     - 

11 

5,1     - 

12 

4,7     - 

13 

5,1     - 

14 

4,7     - 

15 

4,6     - 

16 

8,6     - 

17 

4,6     - 

18 

8,7     - 

19 

4,1     - 

20 

8,5     - 

21 

3,7     - 

22 

2,0     - 

Hierauf  wird  der  Abstand  =  5  Hm.  gesetzt: 


23 

6,7     - 

24 

0,0 

25 

6,6     - 

26 

0,0 

27 

6,6     - 

28 

0,0 

29 

6,5     - 

30 

0,0 

Hierauf  machte  ich  den  Abstand  wieder  =  25  Mm.  und 
fiihr  fort: 


der  Eirregbarkeit  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
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Zahl  der 

Zahl  der 

ZaekangagrSsse 

Zuekang. 

bei  nieht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zucknog. 

bei  polarieirten 
Nerven. 

31 

3,2  Mm. 

32 

1,4  Mm. 

38 

4,3     - 

34 

1,5     - 

85 

5,2     - 

36 

3,5     - 

37 

5,4     - 

38 

3,2     - 

Ich  seta 

Ee  abermals  den  A 

bstand  =  5  Mm.  uod  erhalte: 

39 

5,1  Mm. 

40 

0,0  Mm. 

41 

6,2     - 

42 

0,0     - 

43 

6,5     - 

44 

0,0     - 

45 

6,4     - 

46 

0,0     - 

47 

6,6     - 

48 

0,0     - 

49 

6,6     - 

50 

0,0     - 

61 

6,8     - 

52 

0,0     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemins  war  s»  37  Mm. 


Versuch.  IL 
Abstand  r=  5  Mm. 


Z»U  der 

ZoeknngegrSsse 

Zahl  der 

Zaekongsgrösse 

Zneknng. 

bei  nieht  polkrisir- 
ten  Nerven. 

Zneknng. 

bei  polarisirton 
Nerven. 

1 

5,7  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

5,8     - 

4 

0,0      - 

5 

6,5     - 

6 

0,0     - 

7 

6,3     - 

8 

0,0     - 

9 

6,4     - 

10 

0,0     - 

11 

7,8     - 

12 

0,0     - 

13 

8,0     - 

14 

0,0     - 

Hierauf  wird  der  Abstand 


15 
17 


6,4  Mm. 
6,8     - 


15  Mm. 

gesetzt: 

16 
18 

4,4  Mm, 
8,8     - 

380 


üntersnchoog,    Abscbn.  V.    Untorsnchoag  der  VeraBdeniDg 


Zahl  der 
Znckang. 

Zackungsgrösse 

bei  nicht  polari- 

sirten  Nerven.' 

Zahl  der 
Zncknog. 

ZncknngsgrÖBse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

19 
21 
23 
25 

6.7  Mm. 
5,9     - 

5.8  - 
5,6     - 

20 

22 
24 
26 

.     4,3  Mm. 
3,7     - 
8,3     - 
3,1     - 

Hierauf  mache  ich  den  Abstand  =  30  Mm.  und  setze  den 
Versuch  fort: 

Mm. 


27 

5,0  Mm. 

28 

5,0 

29 

5,0     - 

30 

31 

4,1     - 

32 

33 

4,1     - 

34 

35 

4,1     - 

36 

87 

4,1     - 

38 

Endlich  mache  ich  wiederum  den  Abstand  =  5  Mm.  und 
setze  den  Versuch  fort: 


39 

7,0  Mm.  . 

40 

0,0  Mm 

41 

7,8     - 

42 

0,0     - 

43 

7,8     - 

44 

0,0     - 

45 

8,0     - 

46 

0,0     - 

t>ie  Länge  des  Musculus  gastroknemius .  beträgt  34  Mm. 
Dies  ist  ein  sehr  wichtiger  Versuch,  weil  bei  dem  Abstand 
von  5  Mm.  die  Maximalzuckungen  ausgelöscht  werden  durch 
den  Strom,  während  bei  dem  Abstände  von  30  Mm.  die  Rei- 
zung absolut  ungeschwächt  durch  jene  unerregbaren  Stellen 
hindurchgeht.  Ich  vermag  mit  meinem  Mikrometer  bei  der 
schwachen  Vergrösserung  noch  -^  Mm.  sicher  zu  schätzen. 
Da  aber  die  Länge  der  Striche,  und  auch  die  hier  stets  an- 
gegebenen Zahlen,  das  Doppelte  der  wirklichen  betragen,  so 
konnte  ich  also  eine  Veränderung  der  Hubhohe  von  -^  Mm. 
noch  sicher  messen.  Bei  dem  grossen  Abstände  wurde  die 
Zuckung  demnach  selbst  um  noch  nicht  -^-^  Mm.  geschwächt 


der  Erregbarkeit  hioter  dem  absteigeDden  Strome. 
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Versuch  HL 
Abstand  »  30  Mm. 


Zahl  d.r 
Zneknng. 

Zaoknng*grÖBM 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Znoknng. 

Zaok«ng«(^88« 

bei  polMisirten 

Nerven. 

1 
3 
5 

7 
9 

2,2  Mm. 
1,7     - 
1,6     - 

1.5  - 

1.6  - 

•     2 

4 

6 

8 

10 

2,1  Mm. 

1,7     - 

1.5  - 
IJi.  - 

1.6  - 

Abstand  hierauf  «= 

>  15  Mm.  gesetzt: 

11 

3,5  Mm. 

12 

1,2  Mm 

13 

3,5     - 

14 

2,1      - 

15 

3,6     - 

16 

2,2     - 

17 

3,7     - 

18 

2,8     - 

19 

3,5     - 

20 

2,0     - 

21 

3,6   .. 

22 

a^i    - 

38 

2,»     - 

24 

0,5     - 

25 

2,5     - 

26 

0,5     - 

27 

8,0     - 

28 

0,»    - 

Abstand  endlich  wieder  =  5  '. 

Mm.: 

29 

4,4     - 

30 

0,0  Mm. 

31 

4,4     - 

32 

0,0     - 

33 

5,0     - 

34 

0,0     - 

35 

5,0     - 

36 

0,0     - 

37 

5,0     - 

38 

0,0     - 

39 

5,1     - 

40 

0,0     - 

41 

5,1     - 

42 

0,0     - 

43 

5,2     - 

44 

0,0     - 

Die  Lange  des  Musculus  gastroknemius  war  «  36  Mm. 

Die   Contrqly^rsuehe  auf  Siromschleifen  und  unipolare 
Wirkungen' wurden  sorgfaltigst  stets  angestellt,  wie  dies  wi«H 
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derholt  auseinandergesetzt  ist.  Alle  übrigen  gegen  den  Yer- 
such  noch  möglichen  Bedenken  sind  bereits  bei  dem  abstei- 
genden Anelectrotonus  diskutirt.  Es  kann  demnach  keinen 
Zweifel  leiden,  dass  in  der  That  der  absolut  genommene  Znk- 
kungSKUwaohs  bei  ausreichender  Entfernung  des  Reizes  von 
dem  Constanten  Strom  verschwinde,  so  paradox  es  audi  Vie- 
len, wie  mir  selber,  erschienen  ist.  Wir  werden  später  auf 
die  theoretische  Erörterung  dieses  Punktes  genauer  zurädL- 
zugehen  haben. 

4.  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  des 
aufsteigenden  extrapolaren  Anelectrotonus  von 
der  Entfernung  der  positiven  Electrode  mit  Hülfe 
der  Verschiebung  der  dem  polarisirenden  Strome 
angehörenden  Electroden. 

Ich  habe  bereits  oben  die  Zulässigkeit  dieser  Methode, 
sowie  die  Bedenken,  welche  sich  ihr  entgegenstellen,  bei  der 
Behandlung  des  aufsteigenden  Katelectrotonus  (s.  p.  221  und 
figd.)  ausfährlich  besprochen.  Die  Anwendung  der  Yerschie- 
bung  der  dem  polarisirenden  Strome  angebörenden  Electroden 
zur  Nachweisung  der  Abhängigkeit  der  Stärke  des  Zuwachses 
von  der  Entfernung  der  intrapolaren  Strecke  unterliegt  hier 
indessen  keinem  ernstlichen  Bedenken,  weil  nämlich  die  höhe- 
ren Theile  des  Nervus  ischiadicus  im  Allgemeinen  eine  ge- 
ringere specifische  Empfänglichkeit  für  d^n  electrotonischen 
Zustand  zeigen,  was  durch  Versuche,  die  man  am  obem  nnd 
untern  Theile  des  Nerven  bei  gleichem  Abstände  der  Electro- 
denpaare  anstellt,  nachgewiesen  werden  kann.  Man  legt  des- 
halb das  Electrodenpaar  des  constanten  Stromes  einmal  nahe 
dem  Musculus  gastroknemius  an  den  Nervus  ischiadicus  und 
einmal  an  den  plexus  sacralis,  während  die  Beizung  immer 
dieselbe  Stelle  des  plexus  erregt.  Am  besten  verfährt  man 
so,  dass  man  dem  Nerven  drei  unpolarisirbare  Electroden- 
paäre  applicirt,  von  denen  zwei  für  den  constanten  Strom 
bestimm^  sind,  welcher  mit  Hülfe  einer  Wippe  bald  der  dem 
Beize  nahen,  bald  der  von  ihm  weiter  entfernten  Strecke  sa- 


der  Brr^btrkeil  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
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geführt  werden  soll.  Das  Electrodenpaar  grosseren  Wider- 
stMides  moss  als  nahes  Electrodenpaar  gewählt  und  naeh 
jedem  Versuche  bestimmt  werden,  ob  auch  gewiss  der  durch 
die  nahe  Strecke  fliessende  Strom  der  schwächere  ist.  Denn 
in  diesem  Falle  kann  man  um  so  mehr  die  Vermehrung  der 
Wirkung  bei  der  Annäherung  wirklich  aus  dieser  ableiten, 
als  auch  noch  wegen  der  Vermehrung  des  Querschnittes  in 
der  nahen  Strecke  nothwendig  eine  noch  grössere  Abnahme 
der  Stromesdichte  herbeigeführt  wird.  Freilich  springt,  wie 
natürlich)  bei  Vergleichung  zweier  tieferen  Stellen  des  Ischia- 
dicus  von  gleichem  Querschnitt  der  Erfolg  entschieden  deut- 
licher, schärfer  und  charakteristischer  hervor.  Als  JBelegor 
werden  zwei  Beispiele  genügen: 


Versuch. I. 

(Anwendung  eines  absteigenden  Eettenstromes  als  Reiz.    Das 
Electrodenpaar  des  constanten  Stromes  wurde  verschoben.) 

Abstand  »  5  Mm. 


Zahl  der 

ZocknagagröMe 

Zabl   der 

ZaoknngigrdMe 

Zoeknng. 

M  aidit  polMrisir- 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polMrisirten 
Nerven. 

1 

8,1  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

7,9     - 

4 

0,0     - 

5 

6,8     - 

6 

0,0     - 

7 

6,8     - 

8 

0,0     - 

9 

6,9     - 

10 

0,0     - 

11 

5,9     - 

12 

0,0     - 

Hierauf  Abstand  »  25  Mm. 

13 

5,3     - 

14 

4,2 

15 

5,3     - 

16 

4,3 

17 

5,3     - 

18 

4,3 

10 

5,3     - 

20 

4,4 

21 

5,5     - 

22 

4,8 
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Hierauf  Abstand  «  35  Mm. 


Zahl  der 

Zackangagrösse 

Zahl  der 

ZnoknngsgrösM 

Zuokung. 

b«i  nicht  polarisir- 
ten  Nerven. 

Zaeknag. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

23 

4,3  Mm. 

24 

3,8  Mm. 

25 

3,8     - 

26 

3,8      - 

27 

3,6     - 

28 

3,6      - 

29 

3,6     - 

80 

3,6      - 

Endlich  wieder  Abstand  «  5  Mm. 

81 

5,7     - 

32 

[        0,0     - 

33 

5,4     - 

84 

0,0     - 

35 

5,4     - 

36 

0,0     - 

87 

5,3     - 

38 

0,0     - 

Die  Länge  des  Musculns  gastroknemius  betrag  84  Mm. 


Versucji  IL 

(Anwendung  des  4i)>gtfiig^-p den  tSo^)'**ff#"w*'^"^nctionftSfihlagffi 

als  Reiz.     Zwei   Electrodenpaare  £ar  den  constanten   Strom, 

sodass   er  mit  Hülfe  einer  Wippe  bald  der  nahen,  bald  der 

fernen  zu  polarisirenden  Str^ke  zugeführt  werden  kann.) 

A.    Der  constante  Strom  fliesst  durch  die  nahe  Strecke. 
Abstand  «=  5  Mm. 


Zahl  der 
Zuckung. 

Zaekungsgrösse 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zahl  der 
Znckang. 

Zaoknngagrösae 

bei  polarisirten 

Nerven. 

1 

7,1  Mm. 

2 

4,2  Mm. 

3 

7,8     - 

4 

2,7     - 

5 

5,0     - 

6 

0,0     - 

7 

5,8     - 

8 

0,0     - 

« 

5,6      - 

10 

0,0     - 

14 

5,7     - 

12 

0,0     - 

13 

5,9     - 

14      '    1 

0,0     - 

der  Erregbarkeit  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
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Zahl   der 
Zuckung. 

Zncknngsgrösse 

bei  niobt.  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zabl  der 
Zuekang. 

ZackungBgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

15 

17 
19 

5,7  Mm. 
5,9     - 
5,3     - 

16 
18 
20 

1,2  Mm. 

1,1      - 
0,0     - 

B.    Ich   lege   die  Wippe   um,   sodass   der  Strom   nun  durch 
die  ferne  Strecke  gehen  muss.     Abstand  «=  20  Mm. 


21 

2,8  Mm. 

22 

2,8  Mm 

23 

2,8     - 

24 

2,8     - 

25 

2,8     - 

26 

2,8     - 

27 

2,7     - 

28 

2,9     - 

29 

2,6     - 

30 

2,7     - 

31 

0,9     - 

32 

0,9     - 

C.    Sodann  lasse  ich  abermals  den  polarisirenden  Strom  durch 
die  nahe  Strecke  fliessen  und  erhalte: 


33 

4,1  Mm. 

34 

0,0  Mm 

35 

4,2     - 

36 

0,0     - 

37 

3,9     - 

38 

0,0     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  34  Mm. 
—  Die  constante  Ablenkung  der  Multiplicatornadel  war  von 
der  nahen  Strecke  die  geringere. 

Die  Controlversuche  auf  Stromschleifen  und  unipolare 
Wirkungen  wurden  stets  sorgfältigst  nach  jedem  Versuche 
angestellt,  wie  dies  oben   dargelegt  worden  ist. 


5.    Nachweisung   der   Abhängigkeit   der   Stärke    des 

aufsteigenden  extrapolaren  Anelectrotonus  von  der 

Entfernung   der  positiven  Electrode  mit  Hülfe  der 

Methode   der   chemischen  Reizung. 

Ich  habe  diese  Methode  ausführlich  discutirt  bei  der  ana- 
logen Frage  des  aufsteigenden  Eatelectrotonus  (s.  p.  227  und 


Priäger,  Der  conilanle  electrische  Slrom. 
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flgd.).  Dieselbe  ist  mutatis  mutandis  genau  diejenige,  welche 
auch  beim  absteigenden  Anelectrotonus  angewandt  worden 
ist  und  fuhrt  zu  absolut  denselben  Resultaten,  weshalb  alles 
dort  Gesagte  buchstäblich  auf  hierher  zu  übertragen  ist. 

Wir  können  demnach  nunmehr  unbedenklich  das  Gesetz 
aussprechen : 

dass  die  Grosse  des  absolut  genommenen 
Zuckungszuwachses  um  so  bedeutender  ist, 
je  näher  die  gereizte  anelectrotonisirte 
Stelle    der  positiven  Electrode  liegt. 


Kapitel  III. 

Dntersnchnng  der  Abh&ngigkeit  des  ansteigenden  extrapolaren 
inelectrotonns  von  der  St&rke  des  constanten  polarisirenden 

Stromes.  i 

Es  wird  hier  wiederum  unsere  Aufgabe  sein,  den  polari- 
sirenden Strom  von  Null  aus  stetig  mit  Hülfe  des  Bheochords 
anschwellen  zu  lassen,  indem  wir  für  jeden  neuen  Werth  der 
Stromstärke  uns  natürlich  ein  frisches  Präparat  wählen.  Ich 
verfuhr  ganz  in  derselben  Weise,  welche  ich  oben  beim  auf- 
steigenden Katelectrotonus  ausführlich  dargelegt  habe.  (S. 
p.  236  u.  flgd.)  Das  Resultat,  zu  welchem  ich  gelangte, 
lässt  sich  einfach  dahin  aussprechen, 

dass     die    Stärke    des     Anelectrotonus     mit 
wachsender    Stromstärke   stetig  anschwillt, 
wobei    sich    derselbe    über    immer   grossere 
Strecken   des  Nerven   auszubreiten  strebt. 
Das  Zeichen  des  Zuckungszuwachses  ist  bei  allen  "Wer- 
then    negativ.      Derselbe    tritt   bereits    merkbar    bei    solchen 
Stromstärken  hervor,  welche  von   einerlei   Ordnung  mit  dem 
Nervenstrome  sind.     Zur  Nach  Weisung  der   stetigen  Zunahme 
des  negativen  Zuwachses  wähle  man  eine  Reihe  von   Strom- 
stärken a,  b,  c,  d^  etc.  unter  dem  Maximalwerthe  heraus  und 


der  Erregbarkeit  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
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vergleiche  die  Wirkungen  von  a  mit  b,  b  mit  c,  c  mit  d  und 
so  fort.  Ich  gebe  als  Beleg  für  die  äusserste  Empfänglichkeit 
des  Nerven  für  schwache  Ströme  folgenden  Versuch,  bei  wel- 
chem zum  Nerven  eine  Nebenschliessung  von  1  Cm.,  sage 
nur  1  Cm.  Eisendraht  von  0,3  Mm.  Dicke  angebracht  war, 
während  der  Rheochord  mit  einem  kleinen  Grove 'sehen  Ele- 
mente der  oben  beschriebenen  Art  in  Verbindung  stand. 


Versuch  L 


Zahl  der 

Zuckangggrösse 

Zahl  der 

Zuokangsgrösse 

Znckung. 

bei  nicht  polarigir- 
ten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polariairten 
Nerven. 

1 

2,3  Mm. 

2 

0,0  Mm. 

3 

2,3     - 

4 

0,5     - 

5 

2,2     - 

6 

0,0     - 

7 

1,2     - 

8 

0,0     - 

9 

2,6     - 

10 

0,0     - 

11 

4,3     - 

12 

1,2     - 

13 

4,3     - 

14 

0,5     - 

15 

5,4     - 

16 

3,1     - 

17 

4,8     - 

18 

3,3     - 

19 

5,2      - 

20 

2,5     - 

21 

3,2     - 

22 

1,9     - 

23 

4,2      - 

24 

0,9     - 

25 

5,2     - 

26 

1,5     - 

27 

5,3     - 

28 

1,6     - 

29 

3,9     - 

30 

0,0     - 

31 

2,0      - 

32 

0,0     - 

Der  polarisirende  Strom  afficirt  die  Nadel  bei  doppelter 
Multiplicatorlänge  nicht  mehr  bemerkbar  und  erzeugt  keine 
Spur  von  Zuckung.  —  Die  Länge  des  Musculus  gastrokne- 
mius  war  =  37  Mm. 

Die  anderen  Versuchsreihen  zur  Nachweisung  des  An- 
wachsens des  aufsteigenden  Anelectrotonus  mit  der  Strom- 
stärke fuhren  zu  genau  denselben  Ergebnissen  wie  diejenigen, 

25* 
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welche  bei  dem  absteigenden  Anelectrotonus  mitgetheilt  wor- 
den sind. 

Diejenige  Stromstärke,  welche,  wenn  sie  aufsteigend 
fliesst,  der  Umkehr  des  Zeichens  des  Zuckungszuwachses 
entspricht,  der  von  der  katelectrotonisirten  Strecke  ausgelöst 
wird,  bedingt  absteigend  fliessend  heftigen  negativen  Zuwachs 
auf  der  anelectrotonisirten  Strecke. 


Kapitel  IV. 

Untersnchnng  der  Abhängigkeit  des  anikteigenden  eztrapolaren 
Anelectrotoniis  von  der  L&nge  der  intrapolaren  StreÄo. 

Ich  habe  den  Einfluss  der  Länge  auf  die  Stärke  des 
aufsteigenden  Anelectrotonus  nach  denselben  beiden  Metho- 
den erforscht,  welche  oben  ausfuhrlich  dargestellt  und  be- 
gründet wurden.  (S.  248  u.  flgd.)  Für  die  a.  a.  O.  ange- 
gebenen Verhältnisse  der  Längen  und  alle  Werthe  der  Strom- 
stärken habe  ich  diese  Yariabele  durchexperimentirt,um  schliess- 
lich zu  dem  einfachen  Gesetze  zu  gelangen: 

dass    die     Stärke    des     Anelectrotonus     mit 
wachsender   Länge    in    mächtiger    Zunahme 
begriffen  sei. 
Es  möge  hier   ein  mit   schwachem    Strome    angestellter 
Versuch  als  Beispiel  genügen. 

Versuch. 
A.    Kurze  Strecke. 


Zahl  der 
Zoeknng. 

Znoknngsgrösse 

bei  nicht  polarisir» 

ten  Nerren. 

Zahl  der 
Zackung. 

Znckangsgrösse 
bei  polaris! rten 

Nerven. 

1 

3 
5 

2,0  Mm. 

2.0  - 

1.1  - 

2 

4 
6 

1.5  Mm. 

1.6  - 
0,4     - 

der  Erregbarkeit  hinter  dem  absteigenden  Strome. 
B.    Lange  Strecke. 
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Zahl  der 
Zocknng. 

Zackungsgrdsse 

bei  nicht  polarisir- 

ten  Nerven. 

Zahl  der 
Znoknng. 

Zaekungggröaae 

bei  polarisirten 

Neryen. 

7 

9 

11 

3,5  Mm. 
4,2     - 
4,5     - 

8 
10 

12 

0,0  Mm. 
0,0     - 
0,0     - 

C. 

Kurze  Stredke. 

13 
15 
17 

2,5     - 
2,5     - 
2,1      - 

14 
16 
18 

1,8 
2,0 
1,8 

D. 

Lange  Strecke. 

19 
21 
23 

3,9     - 
3,9     - 
4,4     - 

20 
22 
24 

0,0 
0,0 
0,0 

E. 

Kurze  Strecke. 

25 
27 
29 

2,1     - 
1,9     - 
1,8     - 

26 
28 
30 

2,0 
0,6 
1,5 

F. 

Lange  Strecke. 

31 
33 
35 

2,9     - 
2,6     - 
2,5     - 

32 
34 
36 

0,0 
0,0 
0,0 

G. 

Kurze  Strecke. 

37 
39 
41 

1,8     - 

1,4     - 
0,4     - 

38 
40 
42 

0,9 
1,0 
0,8 

H. 

Lange  Strecke. 

43 
45 

2,4     - 
2,6     - 

44 
46 

0,0 
0,0 
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Die  lange  Strecke  verhielt  sich  zur  kurzen  Strecke  wie 
1  Mm.  :  15  Mm.  —  Die  constante  Ablenkung  der  Multipli- 
catomadel  von  der  kurzen  Strecke  betrug  bei  halber  Multi- 
plicatorlänge  4,5®,  von  der  langen  Strecke  3".  —  Die  lange 
Strecke  enthielt  die  kurze  nicht.  —  Der  Musculus  gastro- 
knemius  hatte  eine  Länge  von  34  Mm.  —  Als  Reiz  gebrauchte 
ich  einen  absteigenden  Schliessungsinductionsschlag. 


Kapitel  V. 

üntersnchnng  der  Abhängigkeit  des  anfisteigenden  eztrapolaren 
Anelectrotonas  von  der  Zeit. 

Mit  Bezug  auf  die  hier  anzuwendenden  Methoden  habe 
ich  mich  wiederum  zu  beziehen  auf  die  oben  bereits  darge- 
legte Discussion  derselben.  (S.  p.  264  u.  flgd.)  Was  aber 
die  hiermit  erhaltenen  Resultate  betrifft,  so  stimmen  dieselben 
durchaus  mit  denen  überein,  welche  wir  bereits  für  den  ab- 
steigenden Anelectrotonus  ermittelt  haben. 

Es  wächst  demgemäss  der  aufsteigende  Anelectrotonus 
sehr  langsam  nach  der  Schliessung  des  polarisirenden  Stro- 
mes an.  Dieses  Anwachsen  wird  um  so  schneller  geschehen, 
je  öfter  bereits  derselbe  Strom  geschlossen  wurde,  oder  je 
stärker  der  Strom  überhaupt  ist.  Darum  wurde  bei  allen 
vorhergehenden  Versuchen,  welche  mit  andern  vergleichbare 
Resultate  liefern  sollten,  stets  25  Sekunden  nach  der  Schlies- 
sung gewartet,  ehe  die  Reizung  vorgenommen  worden  ist. 
Man  würde  sonst  sehr  trügerische  Resultate  erhalten  können. 
Während  der  Schliessung  nimmt  dann  später  der  Anelec- 
trotonus, nachdem  seine  Flutzeit  vorbei  ist,  bei  fortdauernder 
Schliessung  in  seiner  Wirkung  wieder  langsam  ab.  Bei  der 
OeflGaung  der  Kette  aber  tritt  augenblicklich  die  reine  posi- 
tive Modification  auf,  welche  sich  durchaus  ebenso  verhält, 
wie  es  beim  absteigenden  Anelectrotonus  genauer  darge- 
stellt   worden    ist.      Da   die  Versuchsreihen    durchaus   dem- 
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selben  Gesetze  gehorchen,  so  erlässt  mir  wohl  der  Leser  hier 
die  Mitiheilung  derselben. 

Nur  ein  Punkt  bleibt  noch  zu  erwähnen,  welcher  eine 
Ausnahme  zu  bilden  scheint  zwischen  dem  auf-  und  abstei- 
genden Anelectrotonus.  Wenn  man  nämlich  starke  Ströme 
längere  Zeit  geschlossen  lässt  und  dann  wieder  die  Modifi- 
cation  untersucht,  so  wird  man  sie  oft  statt  positiv  nun 
scheinbar  negativ  finden,  was  beim  absteigenden  Anelectro- 
tonus nicht  vorkommt.  Indessen  ist  dies  Verhalten  genau 
so,  wie  wir  es  auch  bei  Untersuchung  des  Abklingens  des 
aufsteigenden  Katelectrotonus  fanden.  In  Wirklichkeit  scheint 
mir  dasselbe  aber  nicht  im  Widerspruch  mit  dem  Satze,  dass 
die  auf  der  anelectrotonisirten  Strecke  zurückbleibenden  Zu- 
stände durchaus  identisch  sind,  mag  der  Anelectrotonus  auf- 
oder  absteigend  gewesen  sein.  Denn  jene  scheinbare  Aus- 
nahme war  aus  andern  Gründen  gar  nicht  anders  zu  er- 
warten, sodass  sie  darum  unser  Gesetz  auch  nicht  direct 
angreift.  Man  darf  sogar  behaupten,  dass  wir  uns  im  höch- 
sten Grade  wundern  müssten,  wenn  diese  scheinbare  Aus- 
nahme nicht  aufgetreten  wäre.  Der  starke  Strom  zerstört 
offenbar  die  Leitungsfähigkeit  der  durchflossenen  Strecke,  so- 
dass alsdann  natürlich  die  Reizung  durch  diese  nur  sehr  ge- 
schwächt oder  gar  nicht  mehr  hindurchgeht,  wodurch  der 
Schein  entsteht,  als  sei  die  unmittelbar  gereizte  Strecke 
selbst  unerregbar  geworden.  Etwas  erholt  sich  nach  einigen 
Minuten  die  intrapolare  Strecke  und  dann  geht  die  oberhalb 
aasgelöste  Reizung  auch  wieder  mit  ziemlicher  Stärke  hin- 
durch, sodass  selbst  noch  eine  schwache  positive  Modification 
auftreten  kann.  Je  länger  freilich  der  Strom  eingewirkt  hat 
und  je  stärker  er  war,  um  so  weniger  wird  man  dann  die 
positive  Modification  noch  beobachten,  können.  Aus  diesen 
Gründen  scheint  mir  nun  der  Satz  durchaus  gerechtfertigt, 

dass  sich  die  Gesetze  des  abklingenden  auf- 
steigenden Anelectrotonus  von  denen  des 
absteigenden  in  Nichts  unterscheiden. 


Abschnitt  VI. 

Ilntersacbung  der  Yeränderung  der  Erregbarkeit  in  der 
aufsteigend  durcbflossenen  Strecke. 


Kapitel  I. 

üntersnchnng  der  Terändening  der  totalen  Enegbarkeit  in  der 
aufsteigend  dnrchflossenen  Strecke  als  Fnnction  der  Stromstärke. 

Wenn  die  Untersuchung  des  extrapolaren  Electrotonus 
mit  grossen  Schwierigkeiten  und  Mühen  verknüpft  gewesen, 
die  der  Leser  nie  so  tief  empfindet,  wie  der  Experimentator 
selber,  so  tritt  hier  bei  Erforschung  des  intrapolaren  Electro- 
tonus eine  noch  bei  Weitem  grossere  Verwicklung  auf.  Die 
Ausdauer  aber,  welche  das  vorgesteckte  grosse  Ziel  der 
Gewinnung  neuer  Grundlagen  zur  Molecularhypothese  der 
Nervenmaterie  in  uns  erzeugte  zur  Ueberwindung  jener  Hin- 
dernisse, hat  uns  auch  hier  angespornt,  das  Aeusserste  zu 
erstreben.  Gleichwohl  kann  ich  nicht  behaupten,  dass  ich 
in  allen  Punkten  so  weit  vorgedrungen  wäre,  wie  ich  es 
wünschte,  obschon  es  mir  auch  hier  wenigstens  mit  Hülfe  einer 
Methode  gelungen  ist,  eine  ungefähre  Vorstellung  zu  gewm- 
nen  von  dem  intrapolaren  Bindeglied,  das  den  Anelectroto- 
nus  mit  dem  Katelectrotonus  verknüpft. 

Ich  wende  mich  zunächst  zu  einer  Aufgabe,  welche 
bereits  mehrmals  von  anderen  Forschem  (du  Bois-Rey- 
mond,  Eckhard,  Matteucci)  theils  theoretisch  diskutirt, 
theils  experimentell  behandelt  worden  ist.  Es  ist  dies  das 
Problem   nach  dem  Einflüsse   der  absoluten  Ordinatenhöhen, 
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zwischen  welchen  eine  und  dieselbe  electrische  Dichtigkeits- 
schwankung vor  sich  geht. 

Um  aber  sogleich  mit  Bewusstsein  der  Möglichkeiten, 
welche  hier  auftreten  können,  'an  die  Frage  zu  gehen,  er- 
laube ich  mir  zunächst  auf  folgenden  Umstand  aufmerksam  zu 
machen. 

Man  wird  bei  der  Berechnung  des  Erfolges  der  Reizung 
einer  Nervenstrecke  von  gegebener  Länge  stets  die  Aufgabe 
zu  lösen  im  Stande  sein,  wenn  man,  alles  Uebrige  als  be- 
kannt vorausgesetzt,  weiss,  wie  der  Zustand  jedes  Längen- 
differentials des  Nerven  beschaffen  ist.  Bei  Reizung  eines 
einzigen  unendlich  dünnen  Querschnittes  der  Faser  würde 
man  demnach  aus  dem  Erfolg  ceteris  paribus  genau  den  Zu- 
stand des  gegebenen  Querschnittes  kennen  lernen  können. 
Erregt  man  aber  eine  längere  Strecke,  so  betheiligen  sich 
die  verschiedenen  Elemente  der  gereizten  Nervenlänge  natür- 
lich im  Allgemeinen  sämmtlich  daran  und  zwar  jedes  nach  Mass- 
gabe des  ihm  zukommenden  Zustandes.  Hier  —  und  das  ist  ja 
der  gewöhnliche  Fall  —  wird  man  demnach  aus  dem  beob- 
achteten Erfolge  durchaus  nicht  schliessen  dürfen,  dass  ein 
beliebiger  Querschnitt,  welcher  aus  der  gereizten  Länge  her- 
ausgegriffen wird,  nun  wirklich  auch  den  Zustand  darbiete, 
welchen  die  Erregung  der  gesammten  anzudeuten  scheint. 
Denn  diese  giebt  uns  ja  nur  eine  Resultante  aus  den  Wirkungen 
aller  Theile.  Gleichwohl  ist  die  Kenntniss  dieser  Resultante 
bereits  von  hohem  Werthe,  sobald  wir  nur  jene  Betrachtung 
nicht  aus  dem  Auge  verlieren.  "Wenn  wir  also  im  Hinblick 
hierauf  dennoch  von  der  Erregbarkeit  einer  grösseren  Nerven- 
strecke reden,  so  wollen  wir  diese  bezeichnen  als  die  totale 
Erregbarkeit  derselben.  Im  Gegensatz  hierzu  werde  ich  aber 
die  wirkliche  absolute  Erregbarkeit  eines  Elementes  mit  dem 
Ausdrucke  der  partiellen  Erregbarkeit  kenntlich  machen. 

Bei  Untersuchung  der  totalen  Erregbarkeit  der  intra- 
polaren Strecke  also  hat  man  sich  nun  zunächst  nach  einer 
Methode  umzusehen,  die  der  Frage  wirklich  gewachsen  ist. 
Von  den  bis  jetzt  eingeschlagenen   sind  alle  trügerisch  oder 
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unbequem  und  haben  deshalb  auch  den  Gegenstand  nicht  zu 
ergründen  vermocht. 

•  Die  von  mir  angewandte  Methode  war  folgende  (s.  Fig.  17). 
Den  Werth  der  absoluten  Ordinatenhöhe ,  von  welcher  aus 
die  reizende  Stromesschwankung  beginnen  sollte,  wollte  ich 
im  Nerven  (NN)  mit  Hülfe  des  Bheochordes  (P1P2PSP4)  ^^^" 
stellen.  Dieser  gestattet  ja  jede  beliebige  Grosse  mit  äusserster 
Feinheit  einzufuhren.  Nichts  war  dann  nothwendig,  als  im 
Experimentirkreise  (SjSjSa),  der  also  den  Nerven  enthielt, 
plötzlich  an  einer  Stelle  eine  electromotorischc  Kraft  von 
gegebener  Grösse  und  Dauer  anzubringen,  um  ebenso  augen- 
blicklich eine  Stromschwankung  von  gegebener  Grösse,  Dauer 
und  Richtung  zu  haben.  Was  war  einfacher,  als  nun  in  den 
Experimentirkreis  noch  eine  secundäre  Rolle  (S)  einzuschalten, 
die  vom  Constanten  Strome  mit  durchflössen  war,  dessen 
Stärke  stets  durch  den  Museumsmultip  licator  (M)  controlirt 
wurde.  In  der  Nähe  der  secundären  war  dann  noch  eine 
primäre  Inductionsspirale  (P)  aufgestellt,  welche  leicht  er- 
laubte, die  in  dem  secundären  Kreise  vorhandene  electro- 
motorische  Kraft  nach  Belieben  auf  einige  Augenblicke  zu 
ändern.  Zu  dem  Zwecke  stand  dieselbe  mit  ihren  Enden 
durch  die  Drahtleitungen  p^ ,  p^,  Ps  nait  der  Kette  K,  in 
Verbindung.  Durch  den  electromagnetischen  Fallapparat  (f) 
konnte  der  primäre  Kreis  nun  im  Quecksilbemäpfchen  (e) 
stets  mit  derselben  Geschwindigkeit  geschlossen  werden.  Mit 
einer  gegebenen  Inductionssch wankung  reizte  ich  einmal  den 
Nerven,  während  die  nach  dem  Rheochord  fuhrende  Leitung 
(z^yi  und  72^2)  der  Säule  Ki  bei  u^  unterbrochen  war. 
In  diesem  Falle  war  der  Kreis  des  Inductionsstromes  ja  ge- 
schlossen durch  den  Rheochord.  Sodann  schloss  ich  den 
Säulenkreis  bei  u,,  womit  sich  der  Strom  auch  durch  die 
secundäre  Spirale  (S)  ergoss,  zu  welchem  sich  dann  natür- 
lich jeder  Inductionsstrom  algebraisch  addirte.  Der  Wider- 
stand des  Ifreises,  der  den  Nerven  enthält,  ist  in  beiden  Fäl- 
len fast  absolut  gleich.  Bei  der  Erregung  des  Inductions- 
stromes ohne  Constanten  Strom  ist  er  um  eine  sehr  kleine 
Grösse  bedeutender,  weil  nämlich  die  zu  dem  Rheochord  an- 
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gebrachte  Nebenschliessung,  welche  jetzt  der  Säulenkreis  bil- 
det, den  Widerstand  der  zwischen  9,  und  9,  gelegenen  Lei- 
tungen in  etwas  vermindert.  Was  will  das  aber  sagen  gegen 
den  Widerstand  der  InductionsroUe  von  fast  5000  Windungen 
feinen  Drahtes  und  ganz  besonders  des  Nerven  und  der  zur 
Vermeidung  der  Polarisation  eingeführten  ungeheueren  Wider- 
stände. Um  indessen  selbst  dem  grössten  Skeptiker  Genüge 
zu  leisten,  habe  ich  in  denjenigen  Fällen,  wo  der  bemerkte 
Umstand  dem  Experimente  zu  Gunsten  war,  folgende  An- 
ordnung getroffen.  Durch  Umlegung  der  Wippe  (w)  des 
Commutators  C  ohne  Kreuz  nämlich  brachte  ich  statt  der 
Säulenleitung  zu  der  Bheochordleitung  eine  neben schliessende 
Leitung  von  kurzem  dicken  Kupferdraht  an,  indem  ich  das 
Quecksilbernäpfchen  a  mit  ß  verband,  wodurch  also  nun  die 
Verhältnisse  zu  Ungunsten  des  Experimentes  eingeführt  wa- 
ren. Wenn  die  Verringerung  der  totalen  Erregbarkeit  durch 
den  Strom  demonstrirt  werden  sollte,  wurde  natürlich  die 
Nebenschliessung  nicht  angebracht.  Lag  die  Wippe  w  nach 
rechts,  so  hatte  man  zunächst  den  Säulenkreis  zwischen 
den  Näpfchen  7  und  tf  unterbrochen,  während  statt  der  Säule 
nun  das  kurze  Drahtstück  aß  von  gewiss  viel  geringerem 
Widerstände  als  die  sechselementige  Säule  in  den  Kreis  auf- 
genommen war.  Erregte  ich  also  z.  B.  einen  aufsteigen- 
den Inductionsstrom ,  so  war  sein  Weg  folgender:  Er  ging 
aus  der  Bolle  (S)  nach  Leitung  S3  durch  den  Multiplicator 
(M)  nach  Klemme  p^  des  Rheochords  und  spaltete  sich  hier 
in  zwei  Arme,  welche  in  Pj  sich  wieder  vereinigten.  Der 
eine.  Arm  geht  über  x, ,  n,  Xj  nach  p,  zurück,  der  andere 
über  y,  durch  ot,  nach  a  und  ß,  und  sodann  über  ^e^  durch 
yi  ebenfalls  nach  Pj.  —  Lag  aber  die  Wippe  nach  links, 
so  bricht  der  Strom  der  Säule  K^  in  den  Nerven  ein,  wobei 
er  folgende  Wege  nimmt.  Von  P^  kommt  er  aus  Ki,  geht 
durch  Zj  nach  Näpfchen  tf,  von  ot^  durch  Leitung  y^  nach 
Klemme  pj  und  spaltet  sich  hier  in  zwei  Arme,  von  denen 
der  eine  durch  den  Experimentirkreis  geht  und  von  uns  be- 
nutzt wird,  während  der  andere  über  x,,  n,  x,,  p,,  y^ ,  ä,, 
y  durch  Leitung  z,  nach  Z^  zurückkehrt.     Der  zum  Experi- 
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mentirkreise  gehende  Zweigstrom  entspringt  aus  9| ,  fiiesst 
durch  s,  nach  a  zum  Nerven,  tritt  bei  b  aus  demselben  aus 
nach  Leitung  s, ,  um  sodann  die  secundäre  Spirale  S  zu 
durchströmen,  über  s,  nach  p^  zu  gehen  und  sich  hier  dem 
Hauptstrome  beizugesellen.  Der  Leitungs widerstand  ist  für 
den  Inductionsstrom  im  letztern  Falle  etwas  bedeutender  als 
wenn  die  Wippe  nach  rechts  liegt.  Wollte  ich  nun  zeigen, 
dass  die  Zuckung  während  der  Stromesdauer  starker  war,  so 
wurde  diese  Methode  gewählt.  Sollte  aber  bei  höheren  Strom- 
stärken das  Umgekehrte  demonstrirt  werden,  also  schwächere 
Zuckung  während  des  Stromes,  so  blieb  die  Wippe  (w)  stets 
nach  links  liegen  und  es  wiu*de  einfach  bei  Reizung  ohne 
den  Constanten  Strom  nur  bei  u,  in  z,  unterbrochen,  da- 
durch also  die  Nebenschliessung,  welche  die  Säule  (K^)  zur 
Leitung  (x^,  n,  x,)  bildete,  entfernt,  sodass  der  Inductions- 
schlag  von  9,  über  x,,  n,  x^  direct  ganz  nach  p,  ging.  Bei 
dieser  zweiten  Methode  ist  der  Inductionsstrom  also  starker, 
wenn  die  schwächere  Zuckung  beobachtet  werden  soll.  Da 
der  Inductionsstrom  endlich  beim  Durchsetzen  der  Säule  diese 
stets  in  derselben  Richtung  durchfliesst,  wie  der  von  ihr  selbst 
erzeugte  Strom,  so  wird  er  auch  keine  Polarisation  hervor- 
rufen, und  zwar  um  so  weniger,  als  unsere  Elemente  im 
besten  Zustande  waren,  den  man  zur  Vermeidung  der  durch  die 
Electrolyten  erzeugten  electromotorischen  Kraft  nur  herstellen 
kann.  Um  schliesslich  stets  sicher  zu  sein,  dass  mein  Inductions- 
strom die  gewünschte  Richtung  habe,  näherte  ich,  nachdem 
der  primäre  Kreis  geschlossen  war,  die  secundäre  der  pri- 
mären Spirale  langsam,  wodurch  sich  ein  schwacher,  der  Nadel 
des  Multiplicators  nicht  gefährlicher  Inductionsstrom  durch 
den  Experimentirkreis  ergoss,  welcher  dieselbe  Richtung  hatte, 
wie  der  durch  Schliessung  des  primären  Kreises  erzeugte. 
Der  Ausschlag  musste  nun  ferner  stets  dieselbe  Richtung  haben, 
wie  derjenige,  welchen  der  Säulenstrom  hervorrief.  Der  OeflT- 
nungsschlag  wurde  nach  der  oft  genannten  Methode  stets 
sowohl  vom  Nerven  wie  Multiplicator  abgeblendet.  So  können 
wir  denn  zur  Untersuchung  schreiten,  indem  wir  ganz  so, 
wie   es  oben   dargelegt  ist,   mit   Hülfe    von    Rheochord    und 
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Multiplicator  die  Erregbarkeitsveränderung  als  Function  der 
Stromstärke  erforschen. 

Ich  begann  natürlich  wieder  mit  sehr  schwachen  Strömen 
und  wählte  einen  schwachen  Schliessungsinductionsschlag  als 
Reiz,  der  bei  nicht  polarisirten  Nerven  nur  eine  spurweise 
Zuckung  hervorbrachte.  Ich  schloss  dann  den  Constanten 
Strom,  reizte  wieder  und  —  es  war  eine  mächtige  Zuk- 
kung  vorhanden.  Dann  reizte  ich  wieder  ohne  und  darauf 
mit  Strom,  um  zu  demselben  Ergebnisse  ausnahmslos  zu  ge- 
langen. Ich  wüsste  nunmehr  keinen  Einwand  gegen  diesen 
Erfolg  und  stehe  deshalb  nicht  an,  sofort  das  Gesetz  auszu- 
sprechen, dass  die  totale  Erregbarkeit  der  intrapolaren  Strecke 
erhöht  ist,  wenn  die  Stromesschwankung  zwischen  absolut 
höheren  Ordinatenwerthen  vor  sich  geht.  Lässt  man  aber 
den  Strom  mit  Hülfe  des  Bheochordes  immer  weiter  an- 
schwellen, so  ereignet  sich  nun  noch  einmal  das  merkwürdige 
Faktum,  dass  die  Function  ein  Maximum  erreicht,  um  dann 
abzunehmen,  bis  sie  wieder  zur  Abscisse  herabgekommen  ist. 
Es  wächst,  mit  andern  Worten,  die  totale  Erregbarkeit  nur 
bis  zu  einem  gewissen  Punkte,  und  nimmt  dann  wieder  bis 
zu  ihrem  ursprünglichen  Werthe  ab.  Bei  weiterem  Wachsen 
der  Stärke  des  constanten  polarisirenden  Stromes  schneidet 
die  Function  dann  die  Abscisse  und  wächst  mit  umge- 
kehrtem Zeichen  fortwährend  weiter.  Die  Function  verläuft 
also  genau  so,  wie  der  Zuwachs  oberhalb  des  aufsteigenden 
Stromes.  Am  Museumsmultiplicator  erzeugte  der  Strom, 
welcher  dem  Schneidepunkte  der  Funktion  mit  der  Abscisse 
entsprach,  eine  constante    Ablenkung  von  30  —  40®. 

Legt  man  die  Electroden  des  constanten  Stromes  recht 
dicht  an  den  Querschnitt,  so  stellt  sich  zuweilen  dieser  Werth 
noch  viel  kleiner  heraus,  sowie  er  auch  durch  die  modifici- 
rende  Kraft  des  Stromes  herabgesetzt  wird. 

Als  Beleg  mögen  nun  einige  Versuche  folgen,  wo  an 
jedem  der  ganze  Lauf  der  Function  dargestellt  ist,  indem 
ich  durch  Verlängerung  der  Nebenschliessung  am  grossen  Neu- 
silberrheochord ,  der  mit  6  Gro versehen  Elementen  in  Ver- 
bindung gesetzt  ist,  die  Stromstärke  stetig  anschwellen  lasse. 
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Ich  werde  demgemäss  bei   dem  Versuche  hier  stets   die  ein- 
geschalteten Längen  angeben. 


Versuch  I. 


7.nh1    dpr 

Zuckung8grÖ8se 

Zfthl    dar 

Zuckungsgrösse 

Länge  derRbeo- 

Zuckung. 

bei  nicht  polari- 
sirten  Nerven. 

MJtmUl     UVF 

Zuckung. 

bei  polarigirten 
Nerven. 

ctaord- Neben- 
schi iessnng. 

1 

1,1  Mm. 

2 

1,1  Mm. 

Minimum. 

3 

0,4     - 

4 

1,4     - 

- 

5 

0,7     - 

6 

1,9     - 

- 

7 

0,5     - 

8 

2,1      - 

- 

9 

0,5     - 

10 

3,9     - 

1  Cm. 

11 

0,8     - 

12 

3,9     - 

1      - 

13 

0,3     - 

14 

4,0      - 

10      - 

15 

1,5     - 

16 

4,2      - 

10      - 

17 

0,4     - 

18 

4,2      - 

20      - 

19 

0,5      - 

20 

4,2     - 

20      - 

21 

0,0     - 

22 

4,5      - 

30     - 

23 

0,8      - 

24 

4,7      - 

40      - 

25 

0,3     - 

26 

5,0     - 

50     - 

27 

0,3      - 

28 

4,6     - 

75      - 

29 

0,6     - 

30 

0,2     - 

100      - 

31 

5,0      - 

32 

0,1      - 

100      - 

33 

4,8      - 

34 

0,0     - 

150      - 

35 

4,8      - 

36 

0,0     ^ 

200      - 

37 

4,7     - 

38 

0,0     - 

250      - 

39 

4,8      - 

40 

0,0     - 

340     - 

41 

4,8      - 

42 

0,0     - 

510      - 

43 

4,8      - 

44 

0,0     - 

680      - 

45 

4,8      - 

46 

0,0      - 

850     - 

47 

4,8     - 

48 

0,0     - 

1020     - 

(Der  Strom  hat  jetzt  das  Maximum  seiner  Grösse,  welche 
6  Elemente  bei  dem  vorhandenen  Widerstände  hervorzubringen 
vermögen.) 

49     I      4,8  Mm.      |       50     |      0,0  Mm.      |  1360  Cm. 
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Um  nun  zu  sehen,  dass  dieser  Verlauf  nicht  in  der  mitt- 
lerweile stattgehabten  Veränderung  des  Präparates,  sondern 
in  der  Variation  der  Stromstärke  wirklich  seinen  Grund  ge- 
habt habe,  machte  ich  schliesslich  noch  einmal  die  neben- 
schliessende  Drahtlänge  =10  Cm.  und  erhielt: 


Zahl  der 
Zuckung. 

Zuckungsgrösse 
bei  nicht  polarisir- 
ten Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zuckungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

51 
53 
55 

0,2  Mm. 

1.4  - 

2.5  - 

52 
54 
56 

4,5  Mm. 
4,4     - 
4,4     - 

Die  andern  Nebenbedingungen  des  Versuchs  waren:  die 
Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  35  Mm.  —  Die 
Länge  der  intrapolaren  Strecke  war  =  4  Mm.  und  befand 
sich  unmittelbar  unter  dem  Abgange  der  Oberschenkeläste.  — 
Die  constante  Ablenkung  der  Multiplicatornadel  durch  den 
Strom,  welcher  dem  Schneidepunkte  der  Function  mit  der 
Abscisse  entsprach,  betrug  34^. 


Versuch   II. 


Zahl  der 
Zuckung. 

Zuckungsgrösse 
bei  nicht  polari- 
sirten Nerven. 

Zahl  der 
Zuckung. 

Zuckungsgrösse 

bei  polarisirten 

Nerven. 

Länge  derSheo- 

ohord-Neben- 

sohliessung. 

1 

3 

1,4  Mm. 
0,3     - 

2 
4 

2,3  Mm. 
3,1     - 

Minimum. 

5 

7 
9 

1,1      - 
0,8     - 
0,4     - 

6 

8 

10 

1,8     - 
4,6     - 
4,1     - 

5  Cm. 
5     - 

11 

1,4      - 

12 

4,2     - 

10     - 

13 
15 

17 

1,5      - 

1,7      - 
1,1      - 

14 
16 
18 

5,4     - 
5,3     - 
4,6     - 

20     - 
30     - 
40     - 
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Zahl  der 

Zackangggrösse 

Zahl   der 

Zackungggrösse 

Länge  der  Rheo- 

ZaokuDg. 

bei  nicht  polari- 
sirten  Nerven. 

MJtmU»     Uvi 

Znokung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

chord-Neben- 
schliessnng. 

19 

0,5  Mm. 

20 

4,5  Mm. 

50  Cm. 

21 

1,4     - 

22 

4,5      - 

75      - 

23 

1,5     - 

24 

1,5      - 

90     - 

25 

2,1     - 

26 

3,3     - 

90      - 

27 

1,2     - 

28 

1,1     - 

110      - 

29 

1,4     - 

30 

1,4     - 

130     - 

31 

2,9     - 

32 

1,8     - 

150      - 

33 

2,8     - 

34 

0,0     - 

170     - 

35 

4,1      - 

36 

0,0     - 

200      - 

37 

3,8     - 

38 

0,0     - 

340      - 

39 

4,2     - 

40 

0,0     - 

420      - 

41 

3,8     - 

42 

0,0     - 

510     - 

43 

3,9     - 

44 

0,0     - 

580     - 

45 

3,4     - 

46 

0,0      - 

680     - 

47 

3,5      - 

48 

0,0     . 

1020     - 

49 

3,1      - 

50 

0,0      - 

1360     - 

51 

2,0     - 

52 

3,8     - 

10     - 

53 

2,7      - 

54 

4,2     - 

10     - 

55 

1,4     - 

56 

4,4     - 

10     - 

Die  speciellen  Bedingungen  des  Versuches  waren:  Die 
Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  35  Mm.  —  Die 
Ablenkung  der  Multiplicatornadel  bei  halber  Länge  durch  die 
Stromstärke,  welche  dem  Schneidepunkt  der  Funktion  mit 
der  Abscisse  entspricht,  war  =  41**.  Doch  muss  man  bemer- 
ken, dass  der  Nerv  mit  dem  plexus  sacralis  auflag,  so  dass 
also  die  Stromdichte  im  plexus  vielleicht  doch  dieselbe  war.  — 
Die  Länge  der  intrapolaren  Strecke  mass  4  Mm.  und  stand 
um  8  Mm.  von  dem  Querschnitte  ab.  —  Dieser  und  der  vor- 
hergehende Versuch  sind  an  ein  und  demselben  Tage  an- 
gestellt. 
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Kapitel  ü. 

Einflnss  der  Unge  der  intrapolaren  polarisirten  Strecke  anf  die 
Grösse  der  totalen  Enegbarkeit  derselben. 

Die  Erforschung  des  Einflusses  der  Länge  wurde  von  mir 
so  angestellt,  dass  ich  nach  einer  der  Methode  der  ACttel- 
werthe  ähnlichen  die  im  ersten  Kapitel  angestellten  Versuche 
für  verschiedene  Längen  wiederholte. 

Das  Endergebniss  bestand  in  dem  merkwürdigen  Resul- 
tate, dass  der  Lauf  der  Funktion,  welche  den  Zuwachs  an 
totaler  Erregbarkeit  in  seiner  Abhängigkeit  von  der  Strom- 
stärke darstellt,  genau  derselbe  blieb,  welches  auch  die  pola- 
risirte  Länge  sein  mochte.  Ja  sogar  die  Stromstärken, 
welche  dem  Schneidepunkt  der  Function  mit  der  Abscisse 
entsprachen,  brachten  constante  Ablenkungen  für  die  verschie- 
denen Längen  hervor,  welche  so  wenig  verschieden  waren, 
dass  es  mir  fast  zweifellos  ist,  es  werde  für  alle  Längen  der 
Werth  derselbe  sein.  Die  Ablenkungen  blieben  nämlich  zwi- 
schen 30^  und  40®,  wobei  man  nun  gewiss  in  Anschlag  zu 
bringen  hat,  wie  oft  der  Querschnitt  der  Nerven  doch  mehr 
oder  weniger  variirt  selbst  bei  Fröschen,  die  gleich  lange 
Gastroknemien  haben,  so  dass  ein  ganz  uumittelbarer  Schluss 
von  dem  Einen  auf  das  Andere  dann  nicht  gestattet  ist,  wo 
es  wirklich  einmal  auf  absolute  Strenge  ankommt. 

Die  hier  eingeschlagene  Methode  das  aufgestellte  Pro- 
blem zu  lösen  ist  viel  einfacher  und  wohl  auch  zuverlässiger, 
als  wenn  wir  an  ein  und  demselben  Nerven  zwei  verschiedene 
intrapolare  Längen  mit  einander  hätten  vergleichen  wollen. 
Es  würde  nämlich  natürlich  mit  wachsender  Länge  auch  die 
Reizung  selbst  variiren,  weshalb  diese  erst  zu  ihrer  früheren 
Werthhöhe  compensirt  werden  müsste,  ehe  der  Einfiuss  der 
Polarisation  der  Länge  geprüft  werden  könnte. 

Als  Beleg  des  angeführten  Gesetzes  mögen  nun  folgende 
Versuche  genügen: 

Pfiflf  er.  Der  eonttante  eleetritcbe  Siron.  26 
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Versuch  I. 

(Die  Länge  der  polarisirten  Strecke  beträgt  10  Mm.) 
Drahtlänge  =  0.     Das  mögliche   Minimum  von   Neben- 
schliessung  am  Neusilberrheochord   ist  aber  wegen  des  sehr 
gewaltigen  Stromes   noch  etwas  zu  gross. 


7ahl   dar 

Zaeknngggrösse 

Zahl  der 

Zuckungggrösse 

Länge  derBheo- 

Zuckung. 

bei  nicht  polari- 
sirten Nerven. 

MJttUX      \äX3K 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

chord- Neben- 
schliessung. 

1 

0,6  Mm. 

2 

4,9  Mm. 

Minimum. 

3 

0,8     - 

4 

5,0     - 

- 

5 

1,3     - 

6 

8,5     - 

2  Cm. 

7 

2,1     - 

8 

9,1     - 

4     - 

9 

0,9      - 

10 

9,0     - 

6     - 

11 

0,0      - 

12 

9,3     - 

8      - 

13 

0,1      - 

14 

8,5     - 

10     - 

15 

0,5     - 

16 

8,6     - 

14     - 

17 

0,0     - 

18 

8,5     - 

20      - 

19 

0,2      - 

20 

8,6     - 

30     - 

21 

0,1      - 

22 

8,7     - 

40      - 

23 

1,4      - 

24 

8,0     - 

50     - 

25 

2,6     - 

26 

0,2     - 

60     - 

27 

2,6      - 

28 

0,2      - 

60     - 

29 

3,5      - 

30 

0,4     - 

75      - 

31 

2,8      - 

32 

7,0     - 

40     - 

33 

0,2      - 

34 

8,6     - 

30     - 

35 

2,2      - 

36 

0,0     - 

60     - 

37 

2,4     - 

38 

0,0     - 

80     - 

39 

6,0     - 

40 

0,0     - 

100     - 

41 

7,2     - 

42 

0,0     - 

120     - 

43 

8,0     - 

44 

0,0     - 

140     - 

45 

8,5     - 

46 

0,0     - 

160     - 

47 

8,4     - 

48 

0,0     - 

180     - 

49 

8,5     - 

50 

0,0     - 

200     - 

51 

8,0     - 

52 

0,0     - 

250     - 
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S^aTiI    i\tir 

ZnckDDgsgrösM 

Zahl    HAr 

ZaokuDgBgrösse 

Länge  der  Rbeo- 

Zuckung. 

bei  nicht  polari- 
girten  Nerven. 

Znokang. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

chord-Neben- 
schliessnng. 

53 

5,2  Mm. 

54 

0,0  Mm. 

340  Cm. 

55 

3,9     - 

56 

0,0       - 

425     - 

57 

5,4     - 

58 

0,0      - 

510     - 

59 

5,7     - 

60 

0,0      - 

595     - 

61 

6,6      - 

62 

0,0      - 

680     - 

63 

6,4      - 

64 

0,0     - 

850     - 

65 

5,2      - 

66 

0,0     - 

1020     - 

67 

2,4     - 

68 

5,9     - 

10     - 

69 

0,1      - 

70 

3,2     - 

10     - 

Die  Specialbedingungen  dieses  Versuches  waren  folgende. 
Wem  es  auffallt,  dass  die  Umkehr  des  Zeichens  hier  bereits 
bei  60  Cm.  Nebenschliessung  eintrat,  während  dies  früher  erst 
bei  grösseren  Längen  stattfand,  dem  bemerke  ich,  dass  die 
6  elementige  Säule  bei  diesem  Versuche  mit  ganz  concentrirter 
Säure  gefallt  war  und  deshalb  einen  äusserst  heftigen  Strom 
erzeugte.  Beim  Messen  der  Ablenkung  der  Multiplicatomadel 
durch  den  Strom,  dem  die  Umkehr  des  Zeichens  der  Funktion 
entspricht,  erhielt  ich  denn  auch  genau  denselben  Werth,  wie 
bei  einem  der  vorigen  Versuche,  nämlich  34®.  —  Die  Electro- 
den  lagen  an  dem  unteren  Theile  des  Nervus  ischiadicus.  — 
Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  36  Mm. 


Versuch  IL 
(Polarisirte  Länge  =  20  Mm.) 


Zahl   der 
ZuckaBg. 


Zackangsgrösse 

bei  nicht  polari- 

sirten  Nerven. 


Zahl  der 
Zackang. 


Zuckungsgrösse 

bei  polarigirten 

Nerven. 


Länge  derRheo- 
chord -Neben- 
schliessung. 


1 

3 
5 

7 


1,4  Mm. 
1,8     - 
1,0     - 
1,2     . 


2 
4 
6 

8 


2,2  Mm. 

1,9  - 

4,7  - 

5,5  - 


Minimum. 

2  Cm. 
4     - 


26 
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'7.ah\    Aar 

7a1i1    dAr 

ZnoknngSKröase 

Länge  derBheo- 

Zuckung. 

bei  nicht  polari- 
sirten  Nerven. 

Zuckang. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

ohord -Neben- 
Schliessung. 

9 

0,2  Mm. 

10 

4,9  Mm. 

10  Cm. 

11 

2,2     - 

12 

4,5     - 

20     - 

13 

2,2     - 

14 

4,2     - 

30     - 

15 

1,2      - 

16 

1,8     - 

40     - 

17 

3,0     - 

18 

0,0     - 

40     - 

19 

3,9     - 

20 

0,0     - 

40     - 

21 

1,9     - 

22 

0,0     - 

40     - 

23 

1,0     - 

24 

0,0     - 

50     - 

25 

3,7     - 

26 

1,6     - 

75     - 

27 

3,5     - 

28 

1,2     - 

90     - 

29 

3,5     - 

30 

0,0     - 

150     - 

31 

3,8     - 

32 

0,0     - 

200     - 

33 

3,5     - 

34 

0,0     - 

340     - 

35 

4,5     - 

36 

0,0     - 

510     - 

37 

4,6     - 

38 

0,0     - 

680     - 

39 

3,0     - 

40 

0,0     - 

1020     - 

41 

1,1     - 

42 

0,0     - 

20     - 

43 

0,5     - 

44 

3,2     - 

10     - 

'    45 

0,7     - 

46 

3,4     - 

10     - 

Die  Specialbedingungen  dieses  Versuches  waren:  Die 
obere  Hälfte  des  Nervus  iscbiadicus  ist  in  den  Kreis  als  Yer- 
suchsstrecke  eingeschaltet.  Die  Länge  des  Musculus  gastro- 
knemius  war  =  34  Mm.  —  Am  grossen  Neusilberrheochord 
waren  6  Grove'sche  Elemente  im  besten  Zustande  mit  un- 
yermischter  concentrirter  braunrother  rauchender  Salpetersäure. 
Die  constante  Ablenkung  der  Nadel  bei  halber  Multiplicator- 
länge  durch  die  Stromstärke,  welcher  anfänglich  (s.  die  acht- 
zehnte und  zweiundvierzigste  Zuckung)  die  Umkehr  des  Zei- 
chens der  Funktion  entsprach,  betrug  wieder  fast  genau  so 
viel  wie  vorher,  nämlich  32".  Bemerkenswerth  ist  hier  beson- 
ders die  durch  Modification  herbeigeführte  Herabdrückung  des 
Werthes,  bei  welchem  die  Function  ihr  Zeichen  umkehrt.  (An- 
fänglich bei  40  Cm.,  später  bei  ca.  15  Cm.  Nebenschliessung.) 
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Versuch  III. 
(Polarisirte  Länge  =  40  Mm.) 


Zahl  der 

ZnokungggrÖBse 

7.nh\    Aar 

Länge  derRheo- 

Zuckung. 

bei  nicht  polari- 
sirten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerren. 

chord-Neben- 
schliessang. 

1 

1,0  Mm. 

2 

5,5  Mm. 

1  Cm. 

3 

0,2       - 

4 

5,8     - 

1      - 

5 

0,5      - 

6 

6,2     - 

4     - 

7 

1,0     - 

8 

6,8     - 

6     - 

9 

0,1      - 

10 

7,5     - 

8     - 

11 

0,1     - 

12 

7,8     - 

10     - 

13 

1,0     - 

14 

7,9     - 

14     - 

15 

0,1     - 

16 

7,9      - 

20     - 

17 

1,0     - 

18 

7,5     - 

20     - 

19 

1,5     - 

20 

7,5     - 

30     - 

21 

1,5     - 

22 

7,5     - 

40     - 

23 

0,3     - 

24 

7,9      - 

50     - 

25 

0,6      - 

26 

7,2      - 

75     - 

27 

2,3      - 

28 

6,7      - 

96     - 

29 

2,3      - 

30 

6,1      - 

HO     - 

31 

2,4     - 

32 

5,8     - 

HO     - 

33 

0,2     - 

34 

0,8     - 

120     - 

35 

1,5     - 

36 

0,1     - 

140     - 

37 

4,0     - 

38 

0,0     - 

160     - 

39 

4,2      - 

40 

0,0     - 

180     - 

41 

3,8     - 

42 

0,0     - 

200     - 

43 

3,5     - 

44 

0,0     - 

340     - 

45 

3,6     - 

46 

0,0     - 

510     - 

47 

4,2     - 

48 

0,0     - 

680     - 

49 

3,7     - 

50 

0,0     - 

1020     - 

51 

0,2     - 

52 

8,4     - 

20     - 

53 

0,1     - 

54 

8,7     - 

20     - 

Ueber  die  Specialbedingungen  sind  folgende  Bemerkun- 
gen zu  machen:  Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  be- 
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trug  32  Mm.  —  Erst  bei  der  Länge  der  Nebenschliessung 
von  140  Cm.  fand  die  Umkehr  des  Zeichens  der  Funktion 
statt,  was  seinen  Grund  in  der  grossen  Nervenlänge  hat, 
welche  jetzt  eingeschaltet  war  und  darum  grössere  electromo- 
torische  Kräfte  beanspruchte,  damit  dieselbe  Stromstärke  den 
Experimentirkreis  durchfloss.  Merkwürdig  ist  nun  gewiss, 
dass  die  Ablenkung  der  Multiplicatornadel  durch  den  angege- 
benen Strom  wieder  nahezu  dieselbe  wie  vorher  war,  nämlich 
35°  betrug,  wonach  man  also  kaum  wird  zweifeln  können, 
dass  die  Stromstärke,  bei  welcher  die  Funktion  ihr  Zeichen 
umkehrt,  in  der  That  unabhängig  ist  von  der  Länge  der  po- 
larisirten  Nervenstrecke.  Wie  sollten  sonst  die  Ergebnisse  für 
so  sehr  verschiedene  Längen  so  genau  übereinstimmen  kön- 
nen, zumal  wenn  man  die  ungünstigen  Umstände  noch  in  Be- 
tracht zieht,  welche  sich  hier  der  absoluten  Strenge  hemmend 
in  den  Weg  stellen? 


Kapitel  HI. 

Nachweismig   der   TerSndening   der  totalen  Enegbarkeit  der 

intrapolaren  Strecke  als  FunetioD  der  StromstlAe  mit  Hfllfe 

der  chemischen  Reiznng. 

Die  Methode,  deren  ich  mich  hier  bedient  habe,  war  fol- 
gende. Auf  die  kleine  dreieckige  Glasplatte  des  kleinen  all- 
gemeinen Trägers  brachte  ich  einen  Tropfen  concentrirter 
Kochsalzlösung  und  schob  dieselbe  dann  sanft  unter  den  Ner- 
ven, so  dass  dieser  in  einer  Strecke  von  12  Mm.,  zwischen 
den  beiden  Electroden  bespült  wurde,  welche  20  Mm.  von 
einander  abstanden.  Vor  der  Application  der  Lösung  prüfe 
man,  ob  der  Nerv  bei  der  gewählten  Länge  alle  Stromstärken 
erträgt.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  muss  man  die  Empfind- 
lichkeit desselben  erst  abstumpfen,  indem  man  einen  stär^ 
keren  Strom  einige  Zeit  ihn  durchfliessen  lässt.  Sobald 
nun  nach  Application  der  Lösung  der  Tetanus  anfangt, 
entfernt  man  diese  vom  Nerven,  damit  sie  nicht  eine  Neben- 
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Schliessung  für  den  Strom  bilde.  Mit  feinem  Fliesspapier 
saugt  man  darauf  die  capillare  Schicht  von  Kochsalzlösung, 
welche  noch  auf  der  Obei-fläche  des  Nerven  zurückgeblieben 
ist,  auf  und  lässt  dann  den  Strom  von  Null  aus  anschwellen. 
Der  constante  Erfolg  besteht  darin,  dass  Ströme  von  der 
äussersten  Schwäche,  die  sonst  keinen  Tetanus  hervorbringen, 
den  vorhandenen  vermehren,  ja  solchen  erzeugen,  wenn  kei- 
ner vorhanden  war.  Mit  wachsender  Stromstärke  wächst  auch 
der  Tetanus.  Ueberschreitet  diese  aber  eine  gewisse  Grösse, 
so  nimmt  er  wieder  ab,  und  verschwindet  endlich  ganz,  ob- 
gleich er  augenblicklich  in  grösster  Stärke  vorhanden  sein 
kann,  wenn  der  starke  Strom  nun  unterbrochen  wird.  Das 
Resultat  ist  ganz  allgemein  gültig  und  durchaus  constant, 
so  verschieden  auch  die  Längen  der  intrapolaren  Strecke  sein 
mögen,  welche  ich  alle  durchexperimentirt  habe. 


Kapitel  IV. 

Rachweisung  der  TerlnderuDg  der  partiellen  Enegbarkeit  der 
intrapolaren  Strecke  als  Fnnction  der  Stromsttrke. 

Ich  schicke  diesem  Kapitel  einstweilen  den  Satz  voraus, 
dass  die  Untersuchung  der  Veränderung  der  totalen  Erregbar- 
keit in  de&  absteigend  durchflossenen  intrapolaren  Strecke 
mich  zu  genau  denselben  Gesetzen  geführt  hat,  wie  bei  der 
aufsteigend  durchflossenen.  Der  Bo^reis  dieses  Satzes  wird 
einen  Theil  des  Gegenstandes  des  nächstfolgenden  Abschnit- 
tes bilden. 

Nachdem  ich  selbst  in  der  Erforschung  der  Verhältnisse 
so  weit  vorgedrungen  war,  als  es  nunmehr  dem  Leser  bekannt 
ist,  erschien  es  bereits  ziemlich  klar,  wie  die  Curve  der  ver- 
änderten Erregbarkeit  wohl  zwischen  den  Electroden  verlau- 
fen möchte.  Ich  denke  mir  die  Zunahme  der  Erregbarkeit 
als  positive,  die  Abnahme  als  negative  Ordinaten  aufgetragen 
auf  die  zur  Abscisse  genommene  Axe  des  Nervus  ischiadicus. 
Die  Betrachtung,    welche   mich  bei  dem  noch  unbekannten 
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Verlaufe  des  intrapolaren  Theils  der  Curve  leitete,  ging  von 
folgenden  Grundgedanken  aus.  Es  ist  unmöglich  und  über- 
steigt an  Unwahrscheinlichkeit  alles  Denkbare,  dass  es  eine 
gewisse  Stromstarke  geben  soll,  welche  die  Erregbarkeit  und 
zwar  die  partielle  der  intrapolaren  Strecken  gar  nicht  verän- 
dert, während  jede  andere  Stromstärke  die  Erregbarkeit  er- 
höht, welche  kleiner  als  die  bezeichnete  ist,  jede  sie  herab- 
setzt, welche  grösser  als  diese  ausfällt.  Denn  ausserhalb  der 
Electroden  wachsen  die  durch  den  Electrotonus  bedingten 
Erregbarkeitsveränderungen  mit  wachsendem  Strome  stetig  an. 
Diese  secundären  Veränderungen  der  Erregbarkeit  müssen  aber 
doch  ihren  Grund  in  den  primären  Aenderungen  haben,  welche 
in  der  intrapolaren  Strecke  vorhanden  sind.  Da  nun  in  den 
extrapolaren  Strecken  bei  jeder  Stromstärke  die  Eiregbarkeit 
verändert  ist,  in  der  intrapolaren  aber  nicht,  so  ist  es  klar, 
dass  die  Erfolge  bei  Beizung  der  totalen  Strecke  nicht  mass- 
gebend sein  können,  wo  es  sich  um  Beurtheilung  der  par- 
tiellen Erregbarkeit  handelt.  Alle  Paradoxie  hört  sofort  auf, 
wenn  wir  annehmen,  dass  jene  Stromstärke,  welche  scheinbar 
wirkungslos  ist,  die  intrapolare  Strecke  in  zwei  Hälften  spal- 
tet, in  deren  einer  die  Erregbarkeit  erhöht,  in  deren  anderer 
sie  herabgesetzt  ist,  so  dass  die  Reizung  der  totalen  polari- 
sirten  Länge  keinen  anderen  Erfolg  zeigt,  als  die  Beizung 
der  totalen  nicht  polarisirten ,  weil  nämlich  die  Beizung  in 
der  einen  Nervenhälfte  denselben  Zuwachs  erlangt,  den  ihm 
j  die   andere  wieder  entzieht.     Wir  kommen  also  zu  dem  sehr 

I  wahrscheinlichen  Schlüssig,  dass  die  Curve  der  veränderten  Er- 

j  regbarkeit  die  Abscisse  zwisdhen  den  Electroden  schneide.  Wir 

vermögen  dies  indessen  noch  weiter  zu  begründen.   Wie  kommt 
!  es  nämlich  ferner,  dass  bei  schwachen  Strömen  der  Zuwachs 

.  der  totalen  Erregbarkeit   der  intrapolaren  Strecke  positiv  ist, 

bei  starken  negativ?  Wenn  der  Schneidepunkt  der  Curve  der 
i  natürlichen  Erregbarkeit  mit  der  Abscisse,  der  uns  ganz  aus- 

I  serordentlich   intei^ssirt,    zwischen   den   Electroden  liegt,  so 

muss,  das  ist  klar,  bei  schwachen  Strömen  der  intrapolare 
Eatelectrotonus  dem  Beize  einen  absolut  grösseren  Zuwachs 
eräieilen,    als  der  Anelectrotonus,    während    es    bei   starken 
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Strömen  umgekehrt  ist.  Eine  weitere  Betrachtung  giebt  auch 
hier  einige  Gesichtspunkte  an.  Sieht  man  nämlich  den  Aus- 
druck der  totalen  Erregbarkeit,  mit  welchem  wir  uns  bis  jetzt 
beschäftigt  haben,  als  identisch  an  mit  der  partiellen,  so 
müsste  bei  schwachen  Strömen  der  Schneidepunkt  der 
Curve  dicht  am  positiven  Pole  liegen.  Bei  starken  Strömen 
aber  hätte  man  ihn  unzweifelhaft  dicht  am  negativen  Pole  zu 
suchen.  Bei  der  Stätigkeit  aller  Dinge  in  der  Natur  kann 
das  nun  nicht  anders  stattfinden,  als  dass  der  Schneidepunkt, 
den  ich  von  jetzt  ab  den  „Indifferenzpunkf^  nenaen  will, 
mit  wachsender  Stromstärke  vom  positiven  zum  negativen 
Pole,  also  in  der  Richtung  des  Stromes  wandert.  Nur  eine 
höchst  gekünstelte  Annahme  über  das  allgemeine  Gesetz  un- 
serer Curven  könnte  ein  schwaches  Bedenken  an  unserer  Ver- 
muthung  aufstellen.  Soweit  gelang  es  mir,  den  Verlauf  der 
Curve  fast  a  priori  zu  erkennen,  noch  ehe  ich  einen  Versuch 
zur  weiteren  experimentellen  Begründung  der  so  wahrschein- 
lichen Betrachtung  unternommen  hatte. 

Die  Schwierigkeiten  nun,  welche  sich  bei  Erforschung 
der  Erregbarkeit  in  einem  gegebenen  Punkte  der  intrapolaren 
Strecke,  also  bei  Untersuchung  der  sogenannten  partiellen 
Erregbarkeit  mit  Hülfe  des  electrischen  Reizes  entgegenstellen, 
sind  ganz  ausserordentlich  gross.  Ich  ging  zunächst  an  einige 
Vorversuche.  Nachdem  ich  nämlich  das  Electrodenpaar  des  con- 
stanten  Stromes  mit  einer  Spannweite  von  30  Mm.  dem  Ner- 
ven angelegt  hatte,  verband  ich  beide  Electroden  mit  ein- 
ander, so  dass  sie  einen  dem  Nerven  angelegten  gleichartigen 
Bogen  darstellten,  in  dem  nirgends  eine  electromotorische  Kraft 
vorhanden  war.  Darauf  legte  ich  dem  Nerven  noch  eine 
Electrode  zwischen  jenen  beiden  Electroden  des  constanten 
Stromes  an  und  verband  dieselbe  mit  dem  einen  Pole  der 
secundären  Inductionsrolle  des  Schlittenmagnetelectromotors. 
Ich  brachte  darauf  eine  Drahtspitze  unmittelbar  sanft  mit 
dem  Nerven  in  Contact  an  deijenigen  Stelle,  wo  auch  die 
Electrode  anlag,  welche  mit  dem  Inductionsapparate  in  Ver- 
bindung stand.  Jener  Drahtspitze  aber  gab  ich  nach  dem 
Erdboden    eine  grosse  Ableitung,    von  der  ich  voraussetzen 
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konnte,  dass  sie  innerhalb  der  kurzen  Zeiten,  wo  sie  ge- 
braucht werden  sollte,  nicht  merkbar  variiren  würde.  Wie 
man  also  sieht,  wollte  ich  den  unipolaren  Inductionsschlag 
zur  Reizung  benutzen  und  denselben  quer  durch  den  Nerven 
fuhren.  Zur  Erregung  des  Oeffnungsschlages  diente  der  elec- 
tromagnetische  Fallapparat,  welcher  stets  mit  derselben  Ge- 
schwindigkeit die  Contacte  im  primären  Kreise  entfernte.*  Ich 
erhielt  so  allerdings  Zuckungen ;  wenn  ich  aber  dann  zwischen 
der  unipolar  reizenden  Electrode  und  der  des  constanten  Stro- 
mes, welche  nach  dem  Muskel  zu  gelegen  war,  den  Nerven 
unterband  und  dann  wieder  reizte,  waren  die  durch  unipolare 
Wirkung  vorher  erregten  Zuckungen  nicht  verschwunden,  was 
erst  dann  eintrat,  wenn  ich  den  gleichartigen  Bogen  unter- 
brach. Ein  Theil  des  Inductionsstromes  floss  also  stets  durch 
den  gesammten  Nerven  und  nicht  nur  durch  die  Stelle,  welche 
ich  allein  zu  erregen  wünschte.  Es  musste  mithin  diese  Me- 
thode als  unbrauchbar  aufgegeben  werden. 

Ich  wandte  mich  hierauf  zu  der  Quererregung  nach  Gal- 
vani's  Methode,  mit  Hülfe  eines  feuchten  Fadens,  welcher 
senkrecht  zur  Längsaxe  des  Nerven  zwischen  den  beiden 
Füssen  des  gleichartigen  Bogens  dem  Nerven  angelegt 
wurde.  Zur  Erregung  desselben  sollte  hier  nur  der  Schlies- 
sungsinductionsschlag  benutzt  werden,  der  ja  nach  meiner 
Entdeckung  der  unipolaren  Wirkung  entbehrt.  Der  hier  auf- 
tretende Uebelstand  bestand  nun  darin,  dass  bei  absolut  senk- 
rechter Lage  des  Nerven  über  dem  Faden  der  Schenkel  durch- 
aus ruhig  blieb,  selbst  als  ich  die  secundäre  Rolle  fast  ganz 
über  die  primäre  geschoben  hatte.  Verstärkte  ich  aber  den 
Strom  noch  mehr,  oder  legte  ich  den  Faden  nur  ein  wenig 
schief,  so  erschienen  allerdings  Zuckungen,  verschwanden  aber 
auch  nicht,  als  ich  dann  den  Frobeversuch  wie  vorher  mit 
der  Durchschneidung  oder  Unterbindung  anstellte.  Somit  ist 
auch  diese  Methode  als  unbrauchbar  aufzugeben,  womit  frei- 
lich die  Möglichkeit  der  Erforschung  der  partiellen  Erregbar- 
keit mit  Hülfe  der  electrischen  Heizung  sehr  in  die  Feme 
entrückt  ist. 

Es  sind  hier  offenbar  ganz  ähnliche  Schwierigkeiten,  welche 
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ja  auch  du  Bois-Beymond  verhindert  haben,  den  Electro- 
tonus  zwischen  den  Electroden  der  Wissenschaft  zugänglich 
zu  machen.  Gerade  aber  deshalb  dürfen  wir  nun,  die  wir 
von  ganz  anderer  Seite  her  dasselbe  Gebiet  angreifen,  Nichts 
unversucht  lassen,  welches  uns  einen  directen  Einblick  in  die 
intrapolaren  Veränderungen  geben  kann.  Bis  zu  einem  ge- 
wissen Ghrade  haben  wir%ereits  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit 
auf  dem  Wege  der  Speculation  den  eigentlichen  Sachverhalt 
erschlossen  und  glücklicherweise  ist  es  mir  endlich  mit  Hülfe 
der  Methode  der  chemischen  B»eizung  gelungen,  unsere  Ver- 
muthung  wirklich  strenge  zu  erweisen. 

Der  Gredanke,  welcher  mich  bei  der  chemischen  Reizung 
in  diese  Frage  leitete,  ging  von  obiger  Betrachtung  aus  und 
war  demgemäss  folgender.  Ich  wollte  eine  sehr  lange  Ner- 
venstrecke polarisiren,  welche  ich  mir  in  Gedanken  in  vier 
gleiche  Theile  zerlegte,  die  ich  in  der  Richtung  des  Stro- 
mes zählte.  Da  nun  mit  wachsender  Stromstärke  der  In- 
differenzpunkt vom  positiven  zum  negativen  Pole  wandert,  so^ 
hoffi;e  ich  fär  diejenigen,  bei  welchen  der  Indifferenzpunkt 
ein  gegebenes  Viertel  eben  passirt,  um  so  höhere  Werthe  zu 
erhalten,  je  näher  die  Reizung  dem  negativen  Pole  wäre.  Der 
Messung  der  Stromstärken  sübs^tuirte  ich  die  Messung  der 
eingeschalteten  nebenschliessenden  Längen  des  grossen  Neu- 
silberrheochords ,  der  mit  einer  SSule  in  Verbindung  gesetzt 
wurde,  deren  Strom  immer  genau  dieselbe  Stärke  hatte.  Um 
dies  zu  erreichen,  bediente  ich  mich  folgenden  Kunstgriffs,  da 
ich  keinen  Rheostaten  besass,  um  die  Stromstärke  im  Haupt- 
kreise genau  zu  reguliren.  Es  wurden  also  zunächst  die  bei- 
den Pole  der  Säule  mit  den  beiden  Enden  des  grossen  Rheo- 
chords  verbunden.  Einer  dieser  von  dem  Säulenpol  nach  dem 
Rheochord  fuhrenden  Drähte  hatte  eine  Unterbrechungsstelle, 
in  welche  ein  zweiter  Eisensaitenrheochord  eingeschaltet 
werden  konnte.  Der  Eisensaitenrheochord  war  aber  selbst 
wieder  mit  »einer  Säule  aus  zwei  Elementen  in  Verbindung 
unter  Vermittlung  eines  Po  hl 'sehen  Stromijenders.  In  den 
Hauptstromkreis  des  ersten  Rheochords  (desjenigen  von 
Neusilber)  war  nun  der  Museumsmultiplicator  mit  halber  Länge 
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und  kurzer  metallischer  Nebenschliessung  noch  eingeschaltet, 
so  dass  ich  aus  seiner  Ablenkung  genau  unterrichtet  war,  eine 
wie  grosse  Electricitatsmenge  sich  durch  die  grosse  Säule  er- 
goss.  Mit  Hülfe  des  zweiten  Eisensaitenrheochords  konnte 
ich  nun  natürlich  die  electromotorische  Kraft  des  Kreises  nach 
Belieben  genau  abändern  und  zwar  vermehren  oder  schwächen. 
So  war  also  dafür  gesorgt,  dass  bßi  allen  an  verschiedenen 
Tagen  hintereinander  angestellten  Versuchen  die  electromoto- 
rische Kraft  des  Experimentirkreises  immer  wieder  genau  den- 
selben Werth  hatte,  wenn  dieselben  Längen  des  grossen  Neu- 
silberrheochords  eingeschaltet  waren. 

Die  Resultate,  welche  ich  nach  dieser  Methode  erhielt,  er- 
schienen durchaus  befriedigend,  nicht  allein,  weil  sie  mit  unserer 
Vorhersagung  in  so  absoluter  Uebereinstimmung  waren,  son- 
dern weil  sich  die  Unterschiede  der  Stromstärken,  bei  welchen 
der  Indifferenzpunkt  die  verschiedenen  intrapolaren  Viertel 
passirt,  so  ausserordentlich  bedeutend  herausstellten.  Mit 
Hülfe  der  chemischen  Beizung  erregte  ich  nun  in  einer  Strecke 
von  4 — 8  Mm.  die  verschiedenen  Viertel,  während  die  totale 
intrapolare  Länge  möglichst  gross  genommen  wurde,  nämlich 
35  Mm.  Brachte  ich  die  Aetzung  im  Bereiche  des  ersten 
Viertels  an,  so  erschien  absolut  niemals  Tetanus,  wenn  keiner 
ohne  den  Strom  vorhanden  war,  mochte  die  angewandte 
Stromstärke  sein,  welche  sie  wollte.  War  aber  bereits  ohne 
den  Strom  spontan  etwas  Tetanus  nach  der  Aetzung  er- 
schienen, so  verminderten  auch  die  allerschwächsten  Strome, 
welche  überhaupt  nur  noch  eine  Spur  von  Wirkung  zeigten, 
diesen  ganz  entschieden  um  eine  geringe  Grosse.  Diese  Ver- 
ringerung zeigte  sich  aber  um  so  mächtiger,  je  höher  die  an- 
gewandte Stromstärke  war.  Bradite  ich  hingegen  die  Aetzung 
^m  zweiten  Viertel  an,  so  verringerten  gewöhnlich  auch  noch 
alle  Stromstärken  den  vorhandenen  Tetanus,  obwohl  zuweilen 
schon  bei  äusserst  geringen  Werthen  derselben  eine  Steige- 
rung stattfand.  Eine  sehr  kleine  Vermehrung  der  Stromstärke 
löschte  aber  auch  hier  sofort  den  Tetanus  aus,  und  so  blieb 
es,  welches  auch  die  Stromstärke  war,  die  ich  durch  den 
Nerven  gehen  liess.    Als  ich  aber  dann  die  Aetzung  im  dritten 
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Viertel  anbrachte,  erschien  die  erhöhte  Erregbarkeit  ganz  evi- 
dent; denn  bei  schwächsten  Strömen  hob  sich  bereits  der 
vorhandene  Tetanus,  wuchs  mit  wachsender  Stromstarke  und 
erst  bei  beträchtlichen  Werthen  nahm  diese  Steigerung  der 
Erregbarkeit  ab,  um  sodann  in  wirkliche  Verminderung  über- 
zugehen. Der  Indifferenzpunkt  hatte  das  dritte  Viertel  pas- 
sirt.  Wenn  ich  nun  endlich  gar  im  vierten  Viertel  die  Rei- 
zung anbrachte,  so  erregte  der  Strom  den  heftigsten  Tetanus 
und  erst  als  ich  bis  zu  äusserst  hohen  Werthen  stieg,  die 
weit  über  den  Werthen  des  dritten  Viertels  lagen,  trat  auch 
hier  die  Verminderung  der  Erregbarkeit  auf.  Der  Indifferenz- 
punkt hatte  nun  also  auch  das  vierte  Viertel  passirt.  Das 
Gesetz  lässt  sich  also  folgendermassen  aussprechen: 

Bei   Reizung    der    intrapolaren    Strecke    ist 
der  Zuwachs  der  Reizung,  als  Function  der 
Stromstärke  berechnet,  anfangs  positiv  und 
wird   mit   weiterem    Wachsen    der   Abscisse 
negativ.     Der  Werth   der  Abscisse  aber,  bei 
welcher    die    Function  ihr   Zeichen    ändert, 
ist    um    so    grösser,    je    weiter    die    gereizte 
Stelle  vom  positiven  Pole   entfernt  liegt. 
Ich  erlaube   mir  nun  für  die    verschiedenen  Viertel   die 
Werthe   der  nebenschliessenden   Rheochordlängen   anzugeben, 
bei  welchen  die  Function  ihr  Zeichen  in  den  Versuchen  um- 
kehrte, wenn  6  Elemente  am  grossen  Neusilberrheochord  an- 
gebracht waren. 

Tabelle. 
Die  intrapolare  Länge  war  =  35  Mm. 


Erstes  Viertel. 

Zweites  Viertel. 

Drittes  Viertel. 

Viertes  Viertel. 

0  Cm. 

54  Cm. 

240  Cm. 

712  Cm. 

0     - 

35     - 

160     - 

563     - 

0     - 

5     - 

100     - 

520     - 

0     - 

0     - 

480     - 

0     - 

0     - 

340     - 

0     - 
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Wir  haben  dieses  merkwürdige  Gesetz  so  gedeutet,  dass 
der  Indifferenzpunkt  eine  Verschiebung  erleide.  Doch  ist  es 
noch  gestattet  sich  vorzustellen,  dass  bei  constanter  Lage  des 
Indifferenzpunktes  die  anelectrotonisirten  Strecken  mit  wach- 
sender Stromstärke  in  höherem  Maasse  die  Leitungsfahigkeit 
der  Reizung  verlieren,  als  durch  Erhöhung  der  Erregbarkeit 
in  dem  Bereiche  des  intrapolaren  Katelectrotonus  compensirt 
werden  kann.  Wir  pflichten  dieser  Erklärung  aber  darum 
nicht  bei,  weil  die  Thatsachen  bei  Untersuchung  der  vom 
absteigenden  Strome  durdhflossenen  Strecken  absolut  diesel- 
ben sind,  wie  die  bei  aufsteigendem  Strome,  gleichwohl  aber 
letztere  Erklärung  nicht,  wohl  aber  die  erstere  mit  Nothwen- 
digkeit  forderen. 


Kapitel  V. 

Ueber  die  Abh&ngigkeit  der  totalen  Erregbarkeit  der  intrapolareB 
Strecke  von  der  Zeit. 

Ich  habe  hier  nur  die  totale  Erregbarkeit  der  intrapolaren 
Strecke  untersucht. 

Da  Katelectrotonus  und  Anelectrotonus  im  Spiele  sind, 
so  lässt  sich  zum  Theil  schon  a  priori  erwarten,  welches 
die  Resultate  sein  werden,  zu  denen  wir  gelangen  müs- 
sen. Es  lässt  sich  voraussehen,  dass,  da  die  Strecken,  auf 
welchen  nur  katelectrotonischer  Zustand  herrscht,  schon  so 
schwer  die  negative  Modification  zeigen,  diese  jetzt  noch  we- 
niger leicht  zur  Erscheinung  kommen  werde.  Ich  habe  die- 
selbe demgemäss  auch  nur  zuweilen  und  nicht  regelmässig 
bei  schneller  Reizung  nach  Unterbrechung  des  schwachen 
modificirenden  Stromes  beobachten  können.  Doch  schloss 
sich  auch  hier  der  negativen  Modification  bald  die  positive 
an.  Wählt  man  aber  mittelstarke  und  starke  Ströme,  so  ist 
augenblicklich  nach  der  Oeffnung  eine  mächtige  positive  Mo- 
dification vorhanden,  welche  zur  Erscheinung  tritt,  in  wel- 
cher Richtung  man  auch  den  reizenden  Strom  durch  die  intra- 
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polare  Strecke  fliessen  lässt.  Die  Dauer  dieser  positiTen 
Modification  ist  ungemein  bedeutend  und  erstreckt  sich  über 
viele  Minuten.  So  ist  das  Verhalten,  wenn  der  Strom  kür- 
zere Zeit  den  Nerven  durchflössen  hat.  Lässt  man  denselben 
aber  längere  Zeit  geschlossen,  welche  um  so  kürzer  sein  kann, 
je  stärker  derselbe  ist,  so  wird  man  nach  der  Oeffnung  die 
Modification  entschieden  negativ  finden.  Langsam  nur  ver- 
schwindet diese,  um  im  Anfange  noch  bei  ausreichend  kräf- 
tigem Nerven  einer  positiven  Modification  Platz  zu  machen. 
Es  lässt  sich  nicht  mit  Bestimmtheit  erweisen,  ob  diese  von 
uns  so  genannte  negative  Modification  lediglich  eine  Folge 
der  Zerstörung  der  Nerven  durch  Electrolyse  ist,  oder  ob 
der  Electrotonus  vielleicht  in  der  intrapolaren  Strecke  bei  so 
starken  Strömen  die  Oeffnung  derselben  merkbar  überdauert. 
Die  theilweise  Wiederherstellung  des  ursprünglichen  Zustan- 
des  macht  einigermassen  wahrscheinlich,  dass  auch  letzterer 
Umstand  bei  diesem  Phänomene  mitspiele. 

Ich  habe  leider  darauf  Verzicht  leisten  müssen,  den  Ein- 
fluss  der  Modification  auf  die  Erregbarkeit  der  intrapolaren 
Strecke  nach  allen  Richtungen  zu  verfolgen,  da  dies,  wie 
ich  bereits  früher  hervorhob,  eine  Arbeit  von  ganz  ausser- 
ordentlicher Ausdehnung  ist.  Denn  sie  begreift  ausser  den 
nach  der  Oeffnung  am  frischen  Nerven  nachweisbaren  so- 
wohl totalen  wie  partiellen  Veränderungen  der  Erregbarkeit, 
welche  für  Schwankungen  von  beliebig  gerichteten  Strömen 
einerlei  Zeichen  haben,  zunächst  den  merkwürdigen  Einfluss 
der  Modification  auf  das  Gesetz  der  Zuckung,  welches  wie- 
derum sowohl  für  die  ganze,  wie  für  einzelne  Theile  der 
intrapolaren  Strecke  zu  erforschen  bleibt.  Ausser  dieser 
grossen  Aufgabe,  bei  welcher  noch  mannigfache  Umstände 
Berücksichtigung  verdienen,  gehört  hierher  das  Studium  des 
Oeffnungstetanus ,  dessen  Ursachen  nach  Ritter  in  den  Be- 
wegungserscheinungen zu  suchen  sind,  welche  auf  der  intra- 
polaren Strecke  nach  der  Oeffiiung  des  Stromes  Platz  greifen. 


Abschnitt  VII. 

Untersucbiuig  der  Verändeiiiiig  der  Erregbarkeit  in  der 
absteigend  durcbflosseneii  Strecke. 


Kapitel  I. 

Untersncbiing  der  Ter&ndening  der  totalen  Erregbarkeit  ab 
Fanetion  der  Stromstärke. 

Ich  habe  im  ersten  Kapitel  des  vorigen  Abschnittes  so- 
wohl die  allgemeinen  Gesichtspunkte  angedeutet,  welche  uns 
bei  Behandlung  dieses  Gegenstandes  leiten  müssen,  wie  auch 
die  Methoden  dargelegt,  mit  Hälfe  deren  wir  die  hier  in  Be- 
tracht kommenden  Fragen  zu  lösen  gedenken. 

Das  Resultat,  zu  welchem  wir  gekommen  sind,  stimmt 
durchaus  überein  mit  demjenigen,  welches  wir  bei  Unter- 
suchung der  totalen  Erregbarkeit  in  der  aufsteigend  durch- 
flossenen  Strecke  erhalten  haben. 

Der  als  Function  der  Stromstärke  betrachtete 
Erregbarkeitszuwachs  ist  demgemäss  anfangs  po- 
sitiv, erreicht  ein  Maximum  und  geht  mit  weiter 
wachsender  Stromstärke  wieder  nach  Null  zurück, 
um  nach  eingetretenem  Zeichenwechsel  wieder 
fortwährend  zu  wachsen.  Der  Werth  der  Strom- 
stärke, bei  welcher  die  Function  ihr  Zeichen  um- 
kehrt, ist  wenig  oder  gar  nicht  von  demjenigen 
verschieden,  welchen  wir  bei*  Untersuchung  der 
aufsteigend  durchflossenen  Strecke  erhalten 
haben. 
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Ich  gebe  zur  Begründung  dieser  Gesetze  nun  einige  Ver- 
suche^ bei  welchen  alle  Verhältnisse  denjenigen  identisch  sind, 
welche  bei  Behandlung  der  analogen  Frage  im  vorigen  Ab- 
schnitte in  Anwendung  gekommen  sind.  Der  einzige  Unter- 
schied ist  natürlich,  dass  der  constante,  wie  der  Inductions- 
strom  die  absteigende  Richtung  im  Nerven  haben. 

Ich  theile  zunächst  einen  Versuch  mit,  bei  welchem  zwar 
der  grosse  Neusilberrheochord  angewandt  ist,  aber  nur  zwei 
Elemente  mit  demselben  in  Verbindung  gesetzt  waren.  Auf 
diese  Weise  sieht  man  besonders  schön  das  langsame  An- 
wachsen und  Wiederabnehmen  der  Function  mit  Einschluss 
der  Zeichenumkehr.  Wiederum  stehen  in  der  fünften  Co- 
lumne  stets  die  eingeschaltet  gewesenen  Längen  der  Rheo- 
chordnebenschliessung. 


Versuch  I. 


Zahl  der 
Znekong. 

Zuckangsgrösse 

7.lifi1    Aar 

Zaoknngsgrösse 

Länge  derBheo- 

bei  nicht  polari- 
sirten  Nerven. 

Zucknng. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

chord -Neben- 
schliessung. 

1 

1,5  Mm. 

2 

1,5  Mm. 

Minimum. 

3 

1,5     - 

4 

2,8     - 

- 

5 

2,1     - 

6 

4,1     - 

- 

7 

0,1      - 

8 

1,5     - 

- 

9 

1,6     - 

10 

5,7     - 

4  Cm. 

11 

1,6     - 

12 

5,7     - 

4     - 

13 

1,5      - 

U 

6,0     - 

6     - 

15 

1,6     - 

16 

6,1     - 

6     - 

17 

1,5     - 

18 

6,2     - 

8     - 

19 

0,0     - 

20 

6,5     - 

8     - 

21 

1,5     - 

22 

6,7      - 

10     - 

23 

0,1      - 

24 

7,0     - 

10     - 

25 

1,5      - 

26 

7,2      - 

14     - 

27 

0,0     - 

28 

7,4     - 

14     - 

29 

0,0     - 

30 

7,4     - 

20     - 

31 

0,0     - 

82 

7,5     - 

20     - 

Pfldf er,  Der  cootlante  eleetritehe  Strom. 
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Z&lil    dAr 

ZackoDgsgrösse 

Zahl  der 

Znckungsgrös^e 

Länge  derRheo- 

Znokang. 

bei  nicht  polari- 
sirten  Nerven. 

Znokung. 

bei  polsrigirten 
Nerven. 

chord-Neben- 
Schliessung. 

33 

0,5  Mm. 

34 

7,6  Mm. 

30  Cm. 

35 

0,5      - 

36 

7,7      - 

30     - 

37 

0,0     - 

38 

8,0     - 

40     - 

39 

0,0     - 

40 

8,0     - 

40     - 

41 

0,0     - 

42 

8,0     - 

50     - 

43 

0,4      - 

44 

8,2     - 

50     - 

45 

0,2      - 

46 

8,3     - 

70     - 

47 

1,4     - 

48 

8,3     - 

70     - 

49 

0,5      - 

50 

8,3     - 

90     - 

51 

0,9     - 

52 

8,3     - 

90     - 

53 

0,4     - 

54 

8,3     - 

110     - 

55 

0,5     - 

56 

8,5     - 

110     - 

57 

0,5     - 

58 

8,8     - 

150     -(I) 

59 

0,5     - 

60 

8,7     - 

150     - 

61 

1,5     - 

62 

7,4      - 

200     - 

63 

4,0     - 

64 

7,5      - 

200     - 

65 

4,3     - 

66 

6,1      - 

250     - 

67 

3,6     - 

68 

6,0     - 

250     - 

69 

1,2     - 

70 

5,2     - 

300     - 

71 

1,5     - 

72 

3,6      - 

300     - 

73 

1,1     - 

74 

2,3     - 

300     - 

75 

1,8     - 

76 

1,8      - 

300     -(!) 

77 

3,0     - 

78 

2,5     - 

300     -(!) 

79 

4,3     - 

80 

8,2     - 

350     - 

81 

4,8     - 

82 

2,0     - 

350     - 

83 

4,2     - 

84 

1,1      - 

350     - 

85 

4,3     - 

86 

0,0     - 

350     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastrokneruius  war  =  34  Mm. 
—  Die  Electroden  lagen  dem  plexus  sacralis  an.  Ihr  Ab- 
stand vom  Querschnitte  betrug  8  Mm.  An  diesem  sehr  m- 
structiven  Versuche  bemerkt  man  das  Wachsen  der  Function, 
bis  die  Länge  des  nebenschliessenden  Drahtes  150  Gm.  er- 
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reicht  hat.  Hierher  fällt  das  Maximum  des  Zuwachses,  wel- 
cher von  jetzt  ab  wieder  abnimmt,  bis  die  Länge  des  neben- 
schliessenden  Neusilberdrahtes  =  300  Cm.  geworden  ist. 
Doch  ist  bereits  der  Strom  so  stark,  dass  er  selber  durch 
Modification  den  Zuwachs  bedeutend  zu  verkleinern  strebt, 
weshalb  man  bei  der  ersten  Schliessung  positiven,  bei  der 
letzten  negativen  Zuwachs  wahrnahm.  Die  constante  Ab- 
lenkung der  Multiplicatornadel  bei  halber  Länge  betrug  41® 
durch  den  Strom,  dem  die  Umkehr  des  Zeichens  des  Zu- 
wachses entspricht.  Hätten  wir  den  Strom  nun  noch  weiter 
wachsen  lassen,  so  würde  der  Zuwachs  stets  negativ  geblieben 
sein,  was  wir  bei  den  folgenden  Versuchen  demonstriren  wol- 
len, wo  der  grosse  Neusilberrheochord,  der  mit  6  Grove- 
schen  Elementen  in  Verbindung  steht,  mit  allen  Saiten  nach 
und  nach  eingeschaltet  wird. 

Derartige  Versuche  wie  den  mitgetheilten  habe  ich  in 
grosser  Menge  angestellt,  für  geringe  Längen  der  intrapolaren 
Strecken  und  alle  möglichen  Abstände  derselben  vom  Muskel. 
Das  ßesultat  blieb  stets  dasselbe,  sowie  auch  dadurch  der 
Schneidepunkt  der  Function  nait  der  Abscisse  nur  wenig  oder 
vielleicht  gar  nicht  beeinflusst  zu  werden  schien. 


Kapitel  IL 

UntersuGhiiDg  der  Abh&ngigkeit  der  Erregbarkeit&ndemngeii  von 
der  Lilnge  der  intrapolareB  Strecke. 

Wie  wir  im  vorhergehenden  Kapitel  den  Zuckungszuwachs 
als  Function*  der  Stärke  des  polarisirenden  Stromes  für  kleine 
intrapolare  Längen  erforscht  haben  ^  so  bleibt  uns  hier  die- 
selbe Aufgabe  für  alle  möglichen  Längen  zu  lösen.  Das  Ver- 
fahren ist  dasselbe  wie  vorher  und  führt  zu  denselben  Resul- 
taten, sodass  auch  hier  bei  jedweder  Länge  die  Erscheinungen 
genau  so  auftreten,  wie  es  im  vorigen  Kapitel  dargestellt 
worden  ist.  Zur  Begründung  theile  ich  nun  folgende  Ver- 
suche mit. 
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^rotig 


Zahl  der 
Znckang. 


Zuokungsgrösse 

bei  nicht  polari- 

sirten  Nerven. 


^9 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 


0,8 
3,4 
2,6 
3,4 
1,8 
3,8 
0,2 
2,5 
3,7 
4,0 
2,7 
3,5 
2,3 
1,3 
1,5 
1,0 
0,7 
5,8 
5,4 
5,4 
0,1 


Zahl  der 
Zuckung. 


Zuckr/  ./ 

bei  '^  /  ,r 

34    //'/    / 
36, /.Vt-   / 

xÜ 

12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 


) 

ge  deiEheo- 
.ord-Nebeu- 
gcbliessuQg. 


5,2  - 

2  Cm, 

5,7   - 

2  . 

5,9   - 

4  - 

5,9   - 

4  - 

6,2   - 

6  - 

6,2   - 

6  - 

6,5   - 

.8  - 

6,6   - 

8  - 

6,7  - 

10  - 

6,8   - 

10  . 

6,8   - 

14  ■ 

7,3   - 

14  . 

6,6  - 

20  . 

7,5   - 

30  . 

7,0  - 

40  . 

7,0  - 

50  - 

7,5   - 

100  . 

7,0  - 

100  - 

7,0   - 

150  . 

6,6   - 

150  ■ 

5,9  - 

200  - 

2,7   - 

200  - 

0,4  - 

250  - 

0,9  - 

250  - 

0,3  - 

250  - 

0,0  - 

300  - 

3,7  - 

4  . 

0) 
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'nge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  38  Mm. 

'>den  lagen  au  dem  mittleren  Theile  des  Nervus 

waren  nur  zwei  Elemente  am  Neusilberrheo- 

nte  Ablenkung  bei  250  Cm.  Nebenschlies- 

halber  Länge  des  Museumsmultiplicators. 

'Such   IL 

-n  Strecke  =  20  Mm.) 


1- 

^«se 

7.all1    Haf 

Zncknngsgrösse 

Länge  derRbeo- 

.ic  polari- 

Zuckang. 

bei  polarigirten 

cbord- Neben- 

oirteB  Nerven. 

Nerren. 

Schliessung. 

1 

2,0  Mm. 

2 

4,7  Mm. 

Minimum. 

3 

0,9      - 

4 

4,4     - 

- 

5 

2,0      - 

6 

4,5     - 

- 

7 

2,2      - 

8 

5,5     - 

1  Cm. 

9 

1,7      - 

10 

5,4     - 

1     - 

11 

2,0      - 

12 

5,4     - 

2      - 

13 

2,2      - 

14 

5,9     - 

2     - 

15 

1,0     - 

16 

6,7     - 

5     - 

17 

1,2     - 

18 

6,9     - 

5     - 

19 

0,3     - 

20 

6,9      - 

10     - 

21 

2,4     - 

22 

6,9     - 

10     - 

23 

0,4     - 

24 

6,9     - 

15     - 

25 

0,1     - 

26 

6,9     - 

20     - 

27 

0,5     - 

28 

6,5     - 

25     - 

29 

0,5     - 

30 

6,5     - 

30     - 

31 

0,5     - 

32 

6,5     - 

30     - 

33 

0,7     - 

34 

6,2     - 

40     - 

35 

0,5     - 

36 

5,4     - 

50     - 

37 

2,5     - 

38 

2,7     - 

70     - 

39 

2,1     - 

40 

2,0     - 

70     -(!) 

41 

3,0     - 

42 

0,5     - 

70     - 

43 

3,7     - 

44 

0,4     - 

100     - 

45 

4,7     - 

46 

0,0     - 

100     - 

47 

5,0     - 

48 

0,0     - 

150     - 
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Zahl  der 
Zaoknng. 

ZacknngsgrösBe 

Za.1i1    HAr 

Zaokangggröase 

Länge  der  Bheo- 

bei  nicht  polari- 
sirten  Nerven. 

Zuckung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

chord-Neben- 
schliessnBg. 

49 

5,5  Mm. 

50 

0,0  Mm. 

200  Cm. 

51 

6,1      - 

52 

0,0      - 

250      - 

53 

5,4     - 

54 

0,0     - 

300     - 

55 

5,4     - 

56 

0,0     - 

350     - 

57 

5,4     - 

58 

0,0     - 

.425      - 

59 

5,6     - 

60 

0,0     - 

500     - 

61 

5,4     - 

62 

0,0     - 

580     - 

63 

5,2     - 

64 

0,0     - 

680     - 

65 

5,4     - 

66 

0,0      - 

840     - 

67 

5,4     - 

68 

0,0     - 

1020     - 

69 

3,0     - 

70 

0,5     - 

10     -(!) 

71 

3,1     - 

72 

0,3     - 

10     - 

73 

1,1     - 

74 

4,9     - 

5     .(I) 

75 

1,0     - 

76 

4,9     - 

5     - 

77 

0,6     - 

78 

4,5     - 

5     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  betrug  29  Mm. 
—  Die  Ablenkung  am  Museumsmultiplicator  bei  halber  Länge 
und  der  Länge  der  Rheocbord-Nebenschliessung  von  70  Cm. 
war  =  38 ".  —  Mit  dem  grossen  Neusilberrheochord  war  eine 
Säule  von  6  Elementen  in  Verbindung  gesetzt.  —  Interessant 
ist  bei  diesem  Versuche  die  durch  die  Modifikation  herbei- 
geführte bedeutende  Herabsetzung  des  Werthes  der  Strom- 
stärke, bei  welcher  die  Function  ihr  Zeichen  umkehrt;  denn 
während  vorher  diese  Umkehr  am  wenig  modificirten  Nerven 
erst  bei  70  Gm.  Nebenschliessung  geschah,  ereignet  sie  sich 
jetzt  bei  ca.  7  Cm.  Aus  dieser  Thatsache  geht  mithin  sehr 
deutlich  hervor,  dass  eine  absolute  Bestimmung  des  Werthes 
der  Stromstärke,  bei  welcher  der  Zeichenwechsel  stattfindet, 
jetzt  ganz  ungemein  schwierig,  wenn  nicht  unmöglich,  sein 
dürfte.  —  Auch  fiir  diese  Länge  wurden  viele  Versuche 
angestellt  bei  verschiedenen  Entfernungen  der  intrapolaren 
Strecke  vom  Muskel,  ohne  dass  das  allgemeine  Gesetz  auf- 
gehört hätte,  mit  gleicher  Deutlichkeit  wie  bisher  erscheinen. 
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Versuch  III. 
(Länge  der  intrapolaren  Strecke  =:  45  Mm.) 


Zahl  der 

Zookungsgrösge 

Zahl  der 

Znokangsgrösse 

Länge  derSheo- 

Zuckung. 

bei  nicht  polari- 
«irten  Nerven. 

£JtmUl     UXJa 

Zackung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

chord-Neben- 
schliessnng. 

1 

0,3  Mm. 

2 

3,2  Mm. 

Minimum. 

3 

0,5      - 

4 

2,6     - 

- 

5 

0,0      - 

6 

6,4      - 

1  Cm. 

7 

0,0     - 

8 

•6,7      - 

1     - 

9 

0,1     - 

10 

6,8     - 

2     - 

11 

3,1      - 

12 

6,9      - 

2     - 

13 

0,0     - 

14 

6,8     - 

4     - 

15 

0,0     - 

16 

7,0     - 

4     - 

17 

0,0     - 

18 

6,8     - 

6     - 

19 

0,4     - 

20 

6,8     - 

10     - 

21 

0,4     - 

22 

6,9     - 

15     - 

23 

0,0     - 

24 

6,9     - 

20     - 

25 

0,0     - 

26 

5,9     - 

25     - 

27 

0,5     - 

28 

5,9     - 

30     - 

29 

0,5     - 

30 

5,9     - 

35     - 

31 

0,5     - 

32 

6,8     - 

40     - 

33 

0,4     - 

34 

6,5     - 

50     - 

35 

0,2      - 

36 

6,8     - 

70     - 

37 

0,1      - 

38 

6,8     - 

70     - 

39 

0,5     - 

40 

6,6     - 

90     - 

41 

0,0     - 

42 

6,8     - 

90     - 

43 

0,5     - 

44 

6,4     - 

110     - 

45 

0,1     - 

46 

6,7     - 

110     - 

47 

0,5      - 

48 

6,1     - 

150     - 

49 

0,4      - 

50 

6,0     - 

150     - 

51 

0,9      - 

52 

3,4     - 

200     - 

53 

0,4      - 

54 

2,1     - 

200     - 

55 

0,2     - 

56 

0,3     . 

200     - 

57 

1,7     - 

58 

0,5     - 

200     -  (1) 

59 

1,1      - 

60 

0,4     - 

200     - 
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7,ah\    dar 

Zaeknng«grÖ88e 

7iL>i1   dAr 

Zackong8grÖ88e 

Länge  derBheo- 

Znoknng. 

bei  nicht  polari- 
girten  Nerven. 

£juui  uvr 

Znokung. 

bei  polarisirten 
Nerven. 

chord-Neben- 
Bchliessnng. 

91 

2,5  Mm. 

62 

0,4  Mm. 

200  Cm. 

63 

8,1     - 

64 

0,0     - 

270      - 

65 

4,6     - 

66 

0,0    . 

270     - 

67 

4,5     - 

68 

0,0     - 

270     - 

69 

4,8     - 

70 

0,0     - 

340     - 

71 

4,7     - 

72 

0,0     - 

340     - 

73 

5,4     - 

.   74 

0,0     - 

425     - 

75 

5,0     - 

76 

0,0     - 

510     - 

77 

5,1     - 

78 

0,0     - 

595     - 

79 

4,9     - 

80 

0,0     - 

680     - 

81 

5,0    - 

82 

0,0     - 

850     - 

83 

5,4     - 

84 

0,0     - 

1020     - 

85 

0,3     - 

86 

4,7     - 

4     - 

87 

0,0     - 

88 

4,4     - 

4     - 

Die  Länge  des  Musculus  gastroknemius  war  =  34  Mm. 
—  Die  constante  Ablenkung  der  Multiplicatornadel  bei  200  Cm. 
Nebenschliessung  und  6  Elementen  betrug  genau  38  ®,  wie  bei 
dem  vorigen  Versuche,  der  an  demselben  Tage,  wie  dieser  an- 
gestellt ist,  wenn  auch  nicht  an  demselben  Frosche. 

Aus  allen  diesen  Versuchen  dürfen  wir  demnach  den 
Schluss  ziehen,  dass  der  Lauf  der  Function  der  Stromstarke 
nicht  merkbar  verschieden  ist,  welches  auch  die  Länge  der 
intrapolaren  Strecke  sein  möge.  Femer  aber  stimmen,  wie 
wir  gesehen  haben,  diese  Versuche  durchaus  mit  denjenigen 
überein,  welche  wir  zur  Erforschung  der  aufsteigend  durch- 
flossenen  Strecke  anstellten  und  im  vorigen  Abschnitte  zum 
Theil  mitgetheilt  haben.  Diejenige  Stromstärke,  bei  welcher 
die  Funktion  ihr  Zeichen  umkehrt,  scheint  nur  beim  abstei- 
genden Strome  etwas  höher  zu  liegen.  Indessen  möchte  ich 
hierauf  kein  Gewicht  legen,  weil  diese  Versuche  in  der  Zeit 
um  Wochen  auseinander  liegen,  innerhalb  welcher  eine  Va- 
riation in  den  Magnetismen  und  der  Aufhängung  der  Nadeln 
des  Multiplicators,  sowie  eine  kleine  Verschiebung  des  Com- 
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pensationsstabes.,  der  die  Nadel  auf  Null  hielt,  allerdings  mit 
Bestimmtheit  nicht  in  Abrede  gestellt  werden  kann.  Gleich- 
wohl darf  ich  soviel  behaupten,  dass  dieser  Unterschied  nur 
sehr  gering  sein  könnte. 


Kapitel  III. 

üntenncbnng  der  totalen  Erregbarkeitsanderong  in  der  abstei- 
gend dnrcbflossenen  Streclce  als  Function  der  Stbke  des  pola- 
risirenden  Stromes  mit  Hfllfe  der  cbemiscben  Reixnng. 

Die  Methode,  deren  ich  mich,  bei  dieser  EVage  bediente, 
bleibt  dieselbe,  wie  bei  der  analogen,  welche  bei  Untersuchung 
der  aufsteigend  durchflossenen  Strecke  befolgt  wurde.  Wir 
wählen  wiederum  eine  grossere  Strecke  von  10 — 20  Mm.  als 
intrapolare  und  setzen  die  grösste  Länge  derselben  der  Aet- 
zung  mit  concentrirter  Kochsalzlösung  aus.  Sobald  dann 
nach  einigen  Sekunden  der  Tetanus  beginnt,  schliesst  man 
den  polarisirenden  Strom,  nachdem  man  vorher  eine  gewisse 
Zahl  von  Stromstärken  sich  gewählt  hat,  welcher  der  Nerv 
ausgesetzt  werden  soll.  Die  schwachen  Ströme  vermehren 
nun  den  Tetanus,  welcher  mit  zunehmendem  Strome  bis  zum 
Maximum  desselben  anwächst;  mit  weiter  wachsender  Strom- 
stärke wird  dann  aber  wieder  die  durch  dieselbe  hervorge- 
brachte Vermehrung  des  Tetanus  immer  kleiner,  bis  sie  schliess- 
lich der  Null  gleich  kommt.  Wählt  man  dann  noch  höhere 
Stromeskräfte,  so  verschwindet  bei  der  Schliessung  der  Teta- 
nus augenblicklich.  Es  versteht  sich  wohl  von  selbst,  dass 
man  den  Eochsalztropfen,  der  die  gewählte  Nervenstrecke 
umspült,  entferne,  ehe  man  den  Strom  durchleiten  will,  weil 
er  sonst  einen  grossen  Theil  des  Stromes  vom  Nerven  ab- 
blenden würde.  Darum  ist  es  vortheilhaft,  auch  vorher  noch 
die  dem  Nerven  etwa  noch  anhaftende  Schicht  von  Eochsalz- 
lösnng  von  seiner  Oberfläche  mit  Fliesspapier  au&usaugen. 

Der  einzige  gegen  diesen  Versuch  mögliche  Einwand 
entspringt   aus   der   tetanisirenden    Wirkung   des    constanten 
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Stromes.  Hiergegen  ist  nun  zunächst  zu  bemerken,  dass  der 
Tetanus  nach  der  Aetzung  auch  dann  erscheint,  wenn  vor 
der  Aetzung  wegen  der  Kürze  der  intrapolaren  Strecke  kein 
Tet^us  durch  die  verschiedenen  Werthe  der  Stromstarken 
hervorgebracht  werden  konnte.  Erträgt  aber  der  Nerv  gleich 
anfangs  den  Strom  nicht  ohne  tetanus,  so  muss  man  ihn  erst 
durch  Hindurchleitung  eines  stärkeren  Stromes  weniger  empfind- 
lich machen,  so  dass  er  dann  die  verschiedenen  Stromstarken 
nioht  mehr  mit  Tetanus  beantwortet.  Auf  diese  Weise  habe 
ich  mich  überzeugt,  dass  in  der  That  auch  mit  Hülfe  der 
chemischen  Beizung  dasselbe  Gesetz  nachweisbar  sei,  wie  mit 
Hülfe  der  electrischen. 


Kapitel  IV. 

UntersncbiiDg  der  UerSndeniDg  der  partiellen  Enegbarkeit  der 

absteigend  dnrchflossenen  Strecke  als  Function  der  St&rke  des 

electrotonisirenden  Stromes. 

Im  vierten  Kapitel   des   vorhergehenden  Abschnittes  habe 
ich  die  analoge  Frage  behandelt  und  die  Gesichtspunkte  auf- 
gestellt, welche  uns  bei  ihrer  Erforschung  maassgebend  waren. 
Die  dort  zur  Anwendung  gekommenen  Methoden  bleiben  auch 
hier  durchaus  gültig  und  fahren  zu  genau  denselben  Resul- 
taten, welche  in  folgendem  allgemeinen  Gesetze  begriffen  sind: 
Der    Erregbarkeitszuwachs,    welcher    in 
einem    gegebenen  Punkte    der    intrapolaren 
Strecke  beobachtet  wird,  befolgt,  als  Funk- 
tion der  Stromstärke  betrachtet,  genau  das- 
selbe Gesetz,  welches  wir  bei  Untersuchung 
des  Zuwachses   der  totalen  Erregbarkeit  in 
den  vorigen  Kapiteln  kennen  gelernt  haben. 
Die  Stromstärke  aber,  bei  welcher  die  Funk- 
tion   ihr    Zeichen    hier    umkehrt,    ist    um   so 
grosser,    je    weiter    die    gereizte   Stelle    der 
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intrapolaren  Strecke  von  der  positiven  Elec- 

trode  entfernt  ist. 
Hier  kann  diese  Thatsache  durchaus  keine  andere  Deu- 
tung zulassen,  als  dass  der  Indifferenzpunkt  wirklich  mit 
wachsender  Stromstärke  vom  positiven  zum*  negativen  Pole 
wandert.  Auch  hier  konnte  der  Beweis  nur  mit  Hülfe  der 
localen  chemischen  Reizung  ganz  in  derselben  Weise  wie  im 
vorigen  Abschnitte  geführt  werden.  Es  ergab  nun  die  Unter- 
suchung wirklich  äusserst  entschiedene  und  scharfe  Resultate. 
Ich  stelle  in  folgender  Tabelle  wiederum  die  Werthe  für 
die  Längen  des  nebenschliessenden  Rheochorddrahtes  zusam- 
men, bei  welchen  sich  für  die  verschiedenen  intrapolaren  Vier- 
tel das  Zeichen  der  Funktion  umkehrte. 


Tabelle. 


Ijänge  der  Kheo- 

chord-Neben- 

scbliessnng  bei 

Beizang  im  ersten 

Viertel. 

Länge  der  Kheo- 
chord- Neben- 
schliessnng  bei 
Reizung  im  zwei- 
ten Viertel. 

Länge  der  Rheo- 
chord-Neben- 
sohliesBung  bei 
Beixang  im  drit- 
ten Viertel. 

Länge  der  Rheo- 
chord-Neben- 
acbliessnng  bei 
Reizung  im  vier- 
ten Viertel. 

2  Cm. 

50  Cm. 

325  Cm. 

1360  Cm. 

1      - 

10      - 

300     - 

1020     - 

0      - 

2     - 

170     - 

850     - 

0      - 

0     - 

160     - 

680     - 

0      - 

360     - 

0     - 

320     - 

0     - 

0     - 

Die  intrapolare  Länge  war  =  40  Mm. 

Hiermit  dürfte  unsere  Behauptung  erwiesen  sein,  indem 
ich  mit  Bezug  auf  die  tetanisirende  Wirkung  des  Stromes 
noch  auf  das  vorhergehende  Kapitel  verweise. 

Ein  interessanter  Versuch,  welcher  hierher  gehört,  ist 
folgender:  Wenn  man  die  Aetzung  für  den  absteigenden 
Strom  in  dem  vierten  Viertel  anbringt,  so  erzeugt  die  Schlies- 
sung eines  mittelstarken  Stromes  also  heftige  Vermehrung  des 
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Tetanus,  während  derselbe  Strom  aufsteigend  den  Tetanus 
augenblicklich  auslöscht;  denn  für  ihn  ist  ja  die  Reizung  im 
ersten  Viertel.  Zweitens:  brachten  wir  aber  die  Aetzung  für 
den  absteigenden  Strom  im  ersten  Viertel  an,  so  bewirkt  die 
Schliessung  des  absteigenden  mittelstarken  Stromes  augen- 
blickliches Verschwinden  des  Tetanus,  während  derselbe  Strom 
aufsteigend  den  vorhandenen  selbst  schwachen  Tetanus  auf 
das  heftigste  vermehrt.  Oefteres  Umlegen  des  Stromwenders 
mit  gleichem  Erfolge  zeigt,  dass  wir  hier  nicht  durch  das 
Phänomen  von  J.  Kosen thal  getäuscht  worden  sind. 


Kapitel  V. 

UntersuGbnng  der  Abb&ngigkeit  der  totalen  Erregbarkeit  der 
absteigend  dnrebflossenen  intrapolaren  Strecke  von  der  Zeit 

Mit  Bezug  auf  diese  Frage  muss  ich  mich  auf  dasjenige 
beziehen,  welches  im  vorigen  Abschnitte  erörtert  worden  ist. 
Die  Methoden  sind  dieselben  und  die  Resultate  wichen  nicht 
bemerkbar  von  den  dort  erhaltenen  ab. 


Abschnitt  VIII. 
Einige  allgeneiie  tiiatsäclilielie  Betrielitiiigei. 


Kapitel  I. 

lieber  den  Einflnss  Yerschiedener  UmsUnde,  welche  die  Thiere 

w&hrend  des  Lebens  getroffen  haben,  anf  die  Gesetze  des 

Electrotonns. 

Ich  halte  es  für  meine  Pflicht,  hier  nochmals  auf  einen 
Gegenstand  zurückzukommen,  welcher  heute  noch  ganz 
allgemein  in  der  Physiologie  gelehrt  wird.  Ich  meine  die 
sogenannten  verschiedenen  Stufen  der  Erregbarkeit,  denenzu- 
folge  am  frischen,  so  eben  präparirten  Nerven  die  Fundamen- 
talgesetze der  electrischen  Reizung  bald  in  der  einen,  bald  in 
der  anderen  Weise  auftreten  sollen.  Besonders  das  Zuckungs- 
gesetz war  es  bisher,  dessen  Unkenntniss  mit  diesem  bequemen 
Deckmantel  anstandig  verhüllt  wurde. 

Ich  bin  durchaus  nicht  der  Ansicht,  als  ob  es  individuelle 
Verschiedenheiten  in  dem  feineren  Baue  der  Nerven  nicht 
geben  würde,  wie  ja  in  der  organischen  Natur  kein  Individuum 
mit  dem  anderen  in  allen  Stücken  congruent  ist.  Solche  Ver- 
schiedenheiten lassen  sich  auch  in  der  That  nachweisen.  Aber 
man  irrt  sehr,  wenn  man  glaubt,  dass  die  Fundamentalgesetze 
der  Einwirkung  der  Electricitat  auf  die  Nerven,  also  das  Zuk- 
kungsgesetz,  der  Electrotonns,  die  Modifikationen  u.  s.  w.  bei 
einem  Nerven  sich  anders  darstellen,  als  am  andern.  Nein!  es 
ist  ein  Nerv  wie  der  andere.  Nur  die  äusseren  Bedingungen,  unter 
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welchen  wir  denselben  untersuchen,  sind  nicht  ein  Mal,  wie 
das  andere  Mal  beschaffen.  Ich  hoffe,  durch  diese  Unter- 
suchungen bereits  diesen  Satz  erwiesen  zu  haben,  da  sich 
nach  Ermittelung  der  Bedingungen  diese  scheinbar  so  wan- 
delbaren Phänomene  schliesslich  doch  zu  einer  fast  starren 
Gesetzmässigkeit  umgestaltet  haben.  Ich  brauchte  mich  dem- 
gemäss  niemals  bei  diesen  langdauernden  Forschungen  über 
Unregelmässigkeiten  zu  beklagen ;  der  einzige  Unterschied,  der 
zwischen  Sommer-  und  Winterfröschen  aufbrat,  war  eben  der 
sich  ganz  von  selbst  verstehende,  dass  *erstere  eine  grössere 
Leistungsfähigkeit  hatten.  Die  Gesetze  aber  erscheinen  bei 
beiden  in  ganz  derselben  Weise. 

Den  Einfluss  fremder  Agentien  auf  die  Erscheinungs- 
weisen des  Electrotonus  habe  ich  bis  jetzt  noch  nicht  zu 
untersuchen  Zeit  gefunden,  und  glaube  ich  auch  nicht,  dass 
man  hier  wesentlich  andere  Resultate  erhalten  wird,  als  die- 
jenigen, welche  in  diesem  Buche  mitgetheilt  worden  sind. 


Kapitel  IL 

Ueber  gewisse  Beziehnngeii  zwischen  Anelectrotonos  ud  Kit- 

eleetrotonns. 

Ich  legte  mir  zunächst  die  Frage  vor,  ob  wohl  im  Ner- 
ven der  extrapolare  Anelectrotonns  ohne  den  extrapolaren 
Katelectrotonus  aufzutreten  vermöge,  oder  letzterer  ohne  den 
ersteren.  Zu  dem  Ende  durchschnitt  ich  den  Nerven  zwischen 
den  Electroden  des  constanten  electrotonisireuden  Stromes 
und  klebte  beide  Schnittflächen  wieder  zusammen,  während 
die  Beizung  sich  zwischen  constantem  Strome  und  Maskel 
befand.  Je  nach  der  Richtung  des  polarisirenden  Stromes 
erschien  aber  im  gesetzmässigen  Sinne  entweder  Anelectroto- 
nus  oder  Katelectrotonus.  Bei  Erforschung  des  Zuwachses 
der  totalen  Erregbarkeit  in  der  intrapolaren  Strecke  als  Funk- 
tion der  Stromstärke  waren  die  Verhältnisse  femer  im  Wesent- 
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liehen  wie  bisher.  Sonach  därfte  es  denn  durchaus  wahr- 
scheinlich sein,  dass  die  beiden  Arten  des  Electrotonus  so 
nothwendig  stets  bei  jeder  Stromesschliessung  auftreten,  wie 
bei  der  Electrolyse  eines  Salzes  die  Säure  nie  frei  werden 
kann,  ohne  dass  dies  auch  mit  der  Basis  der  Fall  ist. 

Eine  fernere  Frage  nun  war  die  Vergleichung  der  Inten- 
sität, mit  welcher  sich  die  beiden  Arten  des  Electrotonus 
über  die  extrapolaren  Strecken  verbreiten.  Nach  du  Bois- 
Reymond  ist  die  positive  Phase  oder  vielmehr  sein  positiver 
Zustand  (Anelectrotonus)  dem  negativen  überlegen.  Wir 
müssten  also  erwarten,  dass  bei  Untersuchung  der  Erregbar- 
keitsveränderungen zwischen  constantem  Strom  und  Muskel 
der  aufsteigende  Strom  noch  eine  Wirkung  hervorbringt, 
wenn  der  absteigende  es  bereits  nicht  mehr  vermag.  Anders 
lassen  sich  diese  Zustände  bei  unserer  Methode  nicht  verglei- 
chen. Ich  untersuchte  den  Gegenstand  und  fand  aber,  dass 
bei  ausreichender  Schwäche  des  polarisirenden  Stromes  und 
ausreichender  Entfernung  des  reizenden  von  der  intrapolaren 
Strecke  die  Wirkungen  beider  Ströme  nahezu  gleichzeitig  ver- 
schwanden. Eine  geringe  Ueberlegenheit  hatte  in  der  That 
der  aufsteigende  Strom;  als  ich  aber  den  Nerven  zwischen 
constantem  Strome  und  Muskel  durchschnitt,  war  eine  sehr 
geringe,  offenbar  unipolare  Wirkung  des  Constanten  Stromes 
vorhanden,  welcher  das  Resultat  zugeschrieben  werden  konnte. 
Diese  Wirkung  rührte  von  der  Ausgleichung  der  Spannungen 
zwischen  den  beiden  nächsten  Polen  des  constanten  und  rei- 
zenden Stromes  her  und  konnte  hier,  wo  es  sich  um  eine 
sehr  kleine  Grösse  handelte,  nicht  vernachlässigt  werden.  Die 
einzige  noch  mögliche  sichere  Methode  bleibt  die  chemische 
Reizung,  mit  Hülfe  deren  ich  aber  den  Versuch  anzustellen 
noch  nicht  Müsse  gefunden  habe. 

Bemerkenswerth  war  bei  diesen  Versuchen,  dass  der  auf- 
steigende Strom  immer  um  so  kräftiger  wirkte,  wenn  ich  vor- 
her den  absteigenden  einige  Augenblicke  geschlossen  gehalten 
hatte  und  dann  plötzlich  den  Commutator  umlegte.  Das  ist 
in  Uebereinstimmung  mit  dem,  was  Valentin  bereits  beob- 
achtet hat,  als  er  die  Abnahme  der  Erregbarkeit  hinter  dem 
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aufsteigenden  Strome  entdeckte.  Ausserdem  aber  ist  die  Er- 
scheinung wohl  in  Zusammenhang  zu  bringen  mit  dem  von 
IsidorRosenthal  aufgestellten  Gesetze  für  die  durch  schwache 
Ströme  herbeigeführte  Modifikation  des  Nerven. 


Kapitel  HL 

Ueber  die   BeKiehnngen   der  Erregbarkeitsindenmgen   za  den 

Terindenmgeii  der   electromotorischen   Kräfte  des  Nerven  im 

electrotonischen  Znstande. 

Der  grosse  Beiz,  welchen  mir  die  hier  zu  Ende  gefahrte 
Untersuchung  geboten  hat,  entsprang  zum  Theile  aus  der 
Frage  nach  den  Beziehungen,  welche  zwischen  den  Verände- 
rungen der  Erregbarkeit  und  den  electromotorischen  Wirkun- 
gen im  Electrotonus  stattfinden  möchten.  Es  sind  nun  in 
der  That  —  man  darf  es  behaupten  —  unsere  Erwartungen 
nicht  allein  gerechtfertigt,  sondern  sogar  übertrofEen  worden. 
Denn  die  Gesetze,  welche  der  Gang  der  Nadel  am  Multipli- 
cator  verkündet  hat,  sind  geradezu  identisch  denjenigen,  wel- 
che das  andere,  nämlich  das  physiologische  Reagens,  nunmehr 
auf  das  Klarste  dargelegt  hat.  Die  auffallende  Uebereinstim- 
mung  der  von  mir  angegebenen,  bereits  anderwärts  mitge- 
iheilten  Thatsachen  mit  den  rein  electrischen  hat  ja  bekannt- 
lidi  auch  deshalb  in  einem  oft  genannten  Forscher  so  grosse 
Zweifel  erweckt,  dass  er  darum  fast  ganz  offen  glaubte  mir 
vorhalten  zu  dürfen,  es  hätten  jene  Resultate  wohl  nur  in 
meiner  Einbildung  bestanden.  Wenn  ich  nun  auch  zugestehe, 
nicht  ohne  vorgefasste  Meinung  an  die  Untersuchung  gegan- 
gen zu  sein,  so  muss  mir  der  Leser  doch  auf  der  anderen 
Seite  zugeben,  dass  bei  der  Wahl  der  beschriebenen  Methoden 
der  zu  beobachtende  Erfolg  durchaus  unabhängig  von  meinem 
Wollen  und  Wünschen  gewesen  sei. 

Es  dürfte  wohl,  so  scheint  es  mir,  nicht  unangemessen 
sein,  wenn  ich  hier  dem  Leser  einen  Gesammtüberblick  gebe 
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über  die  Congruenz  der  durch  den  Electrotonus  bedingten 
Veränderungen  der  Erregbarkeit  einerseits  und  der  eleotro- 
motorischen  Kräfte  des  Nerven  'andererseits. 

Die  Veränderung,  welche  du  Bois-Keymond  nachge- 
wiesen hat,  bezieht  sich  nun,  wie  wir  wissen,  auf  die  extra- 
polaren Strecken,  höchst  wahrscheinlich  aber  auch  auf  die 
intrapolaren.  Sie  besteht  darin,  dass  der  Nerv  augenblicklich 
nach  der  Schliessung  des  Stromes  electromotorisch  mit  be- 
deutender Kraft  zu  wirken  beginnt,  so  zwar,  dass  ein  gleich- 
artiger Bogen,  welcher  mit  beiden  Füssen  einer  extrapolaren 
Strecke  angelegt  wird,  einen  Strom  im  Nerven  anzeigt,  wel- 
cher dem  polarisirenden  Strome  gleichgerichtet  ist. 

Wie  wir  gefunden  haben,  ist  nun  auch  die  Erregbarkeit 
nicht  allein  in  den  extrapolaren ,  sondern  auch  in  den  intra- 
polaren. Strecken  verändert.  Sehen  wir  jetzt  zu,  wie  sich  mit 
den  verschiedenen  Variabein  Erregbarkeit  und  electromotorische 
Kraft  verändern. 

Du  Bois-Reymond  zeigt  zunächst,  dass  mit  wachsen- 
der Stromstärke  die  Grosse  der  dipolaren  Kräfte  in  rascher 
Zunahme  begriffen  sei.  (S.  du  Bois-Beymond,  Unter- 
suchungen. Bd.  II.  p.  333.)  Wir  mussten  ein  Gleiches  von 
dem  Zuwachse  der  Erregbarkeit  behaupten.  Was  nun  die 
Grenzwerthe  der  noch  wirksamen  Stromstärken  betrifft,  so 
erkundigen  wir  uns  zunächst  mit  du  Bois-Beymond,  ^ob 
bei  stets  abnehmender  Stärke  des  erregenden  (polarisirenden) 
Stromes  die  säulenartige  Polarisation  vielleicht  zugleich  mit 
den  Zuckungen  aufhöre,  wahrnehmbar  zu  sein ,  ob  sie  schein- 
bar früher  ein  Ende  nehme,  oder  endlich  ob  sie  sich  als  ein 
feineres  Prüfungsmittel,  denn  die  Zuckungen  selber,  kundgebe 
für  die  Veränderung  der  inneren  Gleichgewichtszustände  durch 
den  Strom«.  (S.  du  Bois-Reymond  a.a.O.  Bd.n.p.836.) 
Du  Bois-Reymond  glaubt  das  Letztere  mit  Bestimmtheit 
bejahen  zu  dürfen.  (S.  du  Bois-Reymond  a.a.O.  Bd. DL. 
p.  541  u.  flgde.)  Wir  selbst  sind  zu  dem  gleichen  Resultate 
gefuhrt  worden,  indem  wir  mit  Strömen,  welche  längst  keine 
Spur  weder  von  Schliessungs-,  noch  Oefiiiungszuckung  her- 
vorbrachten, den  Erregbarkeitszuwachs  noch  äusserst  deutlich 
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in  gesetzmässigem  Sinne  nachzuweisen  vermochten.  Am  Besten 
gelingt,  wie  aus  mehreren  Gründen  nun  ersichtlich  sein  wird, 
der  Nachweis  an  den  tieferen  Stellen  des  Nervus  ischiadicus. 
Wir  können  demnach  behaupten,  dass  unsere  Methoden  es 
an  Empfindlichkeit  mit  dem  grossen  Multiplicator  für  den 
Nervenstrom  entschieden  aufzunehmen  im  Stande  sind.  Was 
aber  endlich  die  Frage  nach  derjenigen  Stromstärke  betrifft, 
welche  vielleicht  das  Maximum  des  Electrotonus  hervorzu- 
zubringen im  Stande  ist,  so  ist  weder  du  Bois-Keymond 
noch  ich  an  eine  solcher  Grenze  bestimmt  angelangt.  (S. 
du  Bois-Reyntond  a.  a.  O.  Bd.  11.  p.  335.)  Du  Bois- 
Reymond  ging  bis  zu  15,  ich  bis  zu  10  Grove'schen  Ele- 
menten. Die  durch  den  starken  Strom  herbeigeführte  rasche 
Zerstörung  der  intrapolaren  Strecke  setzt  dem  Versuche  ein 
schnelles  Ende.  „Es  ist  demnach,^  wie  du  Bois-Reymond 
richtig  sagt,  „sehr  zweifelhaft,  ob  sich  diese  Ermittelung 
überhaupt  zu  einem  sicheren  Ende  fuhren  lasse.  Denn  es 
ist  nicht  undenkbar,  dass  der  Nerv,  wenn  er  nur  ihre  (der 
Säule)  Einwirkung  vertrüge,  bei  einer  grösseren  Stromesdichte 
auch  noch  immer  stärkere  Wirkungen  von  sich  geben  könnte, 
weit  hinaus  über  diejenigen,  welche  die  Grenze  seiner  L#ei- 
stungsfahigkeit  unter  dem  Einflüsse  des  erregenden  (polarisi- 
renden)  Stromes  wirklich  zu  beobachten  gestattet. *  (S.  du 
Bois-Reymond  a.  a.  O.  Bd. IL  p.  335  u,  336.)  Du  Bois- 
Reymond  hat  endlich  noch  genauer  das  Gesetz  bestimmt, 
nach  welchem  die  dipolaren  Kräfte  mit  dem  polarisirenden 
Strome  wachsen.  Diese  Bestimmung  wurde  durch  die  sinn- 
reiche Benutzung  einer  Thatsache  möglich,  welche  vnr  der 
Natur  der  Sache  nach  nicht  in  Anwendung  bringen  konnten. 
Dieser  Forscher  (s.  a.  a.  O.  Bd.  II.  pag.  416  und  flgde.) 
erschloss  nämlich  das  Gesetz  einer  strengen  Proportionalität 
aus  dem  Umstände,  dass  Tetanisiren  mit  dem  Magnetelectro- 
motor,  so  lange  die  Ströme  unter  einer  gewissen  bereits  be- 
trächtlichen Höhe  bleiben,  niemals  eine  Spur  von  Zuwachs 
am  Multiplicator  zur  Erscheinung  bringt,  wenn  der  Nerv  mit 
electromotorisch  indifferenten  Punkten  den  Bäuschen  angelegt 
worden  ist.     Offenbar  sind   nun   hier  die  positiven   Integrale 
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aus  den  Stromdichten,  welche  Function  der  2^it  sind,  den 
negativen  absolut  gleich,  obwohl  die  Funktionen  selbst  in 
ewigen  Fluctuationen  begrijBPen  sein  müssen. 

Wie  aber  nun  du  Bois-Beymond  ferner  (s.  duBois- 
Reymond  a.a.O.  Bd.  11.  p.  337— 350)  den  Beweis  geliefert 
hat,  dass  die  dipolaren  Kräfte  mit  wachsender  Länge  in  rascher 
Zunahme  begriffen  seien,  .so  sahen  auch  wir  den  Erregbarkeits- 
zuwachs mächtig  zunehmen,  wenn  wir  selbst  unter  den  un- 
günstigsten Verhältnissen  die  intrapolare  Strecke  verlängerten. 

Was  derselbe  Forscher  ferner  von  dem  electromotorischen 
Zuwachs  sagt,  wenn  man  diesen  als  Funktion  der  Entfernung 
von  der  intrapolaren  Strecke  auffasst,  gilt  buchstäblich,  wie 
uns  ja  eine  lange  Untersuchung  gelehrt  hat,  auch  für  den 
Erregbarkeitszuwachs,  weshalb  wir  dessen  Worte  wiedergeben : 

„Es  hat  schon bemerkt  werden  müssen,  dass  die  Grosse 

des  Zuwachses  mit  der  Entfernung  von  den  Electroden  immer 
mehr  abnimmmt.  (S.  oben  p.  299,  307,  317,  325.)  Wir 
haben  diesen  Umstand  sogar  schon  in  die  Curve  des  Zu- 
wachses aufgenommen  —  — .  Er  ist  in  der  That  so  auffal- 
lend, dass  zu  seiner  Wahrnehmung  meist  keine  weiteren  künst- 
lichen Versuchsweisen  gehören.  Es  genügt,  die  Veränderung 
des  Nervenstromes  (bei  uns  der  Erregbarkeit.  Ref.)  beim  Ein- 
tritt des  electrotonischen  Zustandes,  sei's  in  der  einen,  sei's 
in  der  andern  Phase,  nach  einander  bei  zwei  oder  mehreren 
verschieden  weit  von  dem  vorderen  Platinbleche  entfernten 
Stellungen  der  Bäusche  (bei  uns  der  Reizelectroden )  zu  be- 
obachten, um  sich  von  dem  Wachsen  dieser  Veränderung  in 
einem  umgekehrten  Verhältniss  der  Entfernung  der  abgeleite- 
ten von  der  erregten  (polarisirten)  Strecke  zu  überzeugen.** 
(S.  du  Bois-Reymond  a.  a.  O.   Bd.  11.  p.  300.) 

Alles  passt,  wie  der  Leser  nun  weiss,  genau  auf  das  Ge- 
setz, nach  welchem  der  Erregbarkeitszuwachs  mit  der  Entfer- 
nung abnimmt.  Es  ist  dies  ebenso  auffallend  ausgesprochen, 
wie  das  von  du  Bois-Reymond  aufgestellte  Gesetz. 

Ebenso  gilt  ferner  fiir  die  Ausbreitung  der  dipolaren  Po- 
larisation, wie  für  die  Veränderung  der  Erregbarkeit  der  Satz 
du  Bois-Reymond's  buchstäblich:  „Eine  absolute  Bestim- 
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mung,  auf  welche  Entfernungen  hin  die  saulenartige  Polari- 
sation am  Nerven  noch  merkbar  sei,  lässt  sich  begreiflich 
nicht  geben,  weil  dabei  die  Empfindlichkeit  des  stromprufen- 
den  Mittels  in  Betracht  kommt.  Ich  selber  kann  nur  sagen, 
dass  ich  auch  bei  den  grössten  Entfernungen,  iiber  welche 
ich  an  Proschnerven  gebot,  also  unter  Umstanden  mehreren 
(bei  mir  8  Cm.  Ref.)  Centimetern  Abstand  zwischen  Blechen 
(bei  mir  constantem  Strome.  Ref )  und  Bäuschen  (bei  mir 
reizendem  Strome.  Ref.),  bei  hinreichender  Stärke  des  erre- 
genden Stromes  —  —  stets  noch  im  Stande  gewesen  bin, 
unzweideutige  Spuren  positiven  und  negativen  Zuwachses 
wahrzunehmen.  (S.  du  Bois-Reymond  a.  a.  O.  Bd.  II. 
p.  362.) 

Sodann  kommen  wir  aber  noch  auf  einen  Umstand  von 
nicht  geringer  Bedeutung  zu  sprechen.  DuBois-Reymond 
hat  bekanntlich  mit  Hülfe  des  Multiplicators  den  Satz  aufstellen 
können,  dass  in  dem  Nerven  in  Bezug  auf  die  Verbreitung 
der  negativen  Schwankung  und  säulenartigen  Polarisation  kein 
Unterschied  zwischen  centrifugaler  und  centripetaler  Richtung 
vorhanden  sei,  mag  man  es  nun  mit  einem  motorischen  oder 
sensiblen  Nerven  zu  thun  haben.  Dieses  äusserst  wichtige 
Gesetz  ist  nicht  allein  an  gemischten  Nerven  wahrscheinlich 
gemacht  worden,  indem  sich  kein  bemerkenswerther  Unter- 
schied darbot,  gleichviel  ob  das  Hirnende  auf  den  Blechen 
und  das  Muskelende  auf  den  Bäuschen  lag,  oder  ob  das  Um- 
gekehrte stattfand.  Es  ist  vielmehr  von  du  Bois-Rey- 
mond dieses  Gesetz  an  den  motorischen  und  sensiblen  Wur- 
zehi  des  Frosches  direct  thatsächlich  erwiesen  worden.  (S. 
du  Bois-Reymond  a.  a.  O.  Bd.  H.  p.  587  u.  flgde.)  Von 
einem  Querschnitt  pflanzt  sich  demnach  säulenartige  Polarisa- 
tion wie  negative  Schwankung  nach  beiden  Seiten  merkbar 
gleich  gut  fort. 

Unsere  Versuche  nun  sind  zwar  an  einem  gemischten 
Nerven  angestellt,  thatsächlich  aber  doch  nur  an  dem  mo- 
torischen, weil  die  Empfindungsfaser  hier  eine  gleichgül- 
tige Nebenschliessung  gleich  dem  Bindegewebe  für  den 
Strom    bildet,    welcher    den    Bewegungsnerven    durchströmt. 
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Unsere  Frage  ist  lediglich  und  allein  an  den  Bewegungs- 
nerven gerichtet,  und  nur  dieser  giebt  Antwort.  Wir  haben 
nun  die  wichtige  Thatsache  constatiren  können,  dass  sich  im 
motorischen  Nerven  der  Zustand  veränderter  Erregbarkeit  in 
centripetaler  Richtung  mit  abnehmender  Stärke  fortpflanzt, 
da  oberhalb  des  absteigenden  Stromes  die  Erregbarkeit  her- 
abgesetzt, oberhalb  des  aufsteigenden  erhöht  gefunden  wurde, 
und  zwar  um  so  mehr,  je  näher  der  Electrode  des  polarisi- 
renden  Stromes  die  Untersuchung  vorgenommen  wurde,  wäh- 
rend wir  unterhalb  des  absteigenden  Stromes  umgekehrt  die 
Erregbarkeit  erhöht,  unterhalb  des  aufsteigenden  herabgesetzt 
fanden. 

Bei  den  Stromstärken,  welche  diese  Gesetze  nachzuweisen 
erlauben,  war  ja  aber  die  directe  Erregbarkeit  wohl  bereits 
sehr  bedeutend,  nicht  aber  die  Leitungsfähigkeit  der  Nerven 
merkbar  verändert,  so  dass  es  nicht  gut  möglich  scheint, 
daran  zu  zweifeln,  dass  jener  veränderte  Zustand  sich  wirklich 
centripetal  im  Bewegungsnerven  ausgebreitet  habe.  Vor  mir 
bat,  so  viel  ich  weiss,  noch  Niemand  dargethan,  dass  ein  rein 
physiologischer  Zustand  im  motorischen  Nerven  sich  centri- 
petal fortgepflanzt  habe,  weshalb  diese  Thatsachen  der  reinen 
Electrophysiologie  als  fernere  Bestätigung  willkommen  sein 
dürften.  Die  Resultate,  welche  man  vor  mir  bei  Reizung 
oberhalb  eines  Constanten  Stromes  kannte,  wurden  und 
mussten  alle  so  gedeutet  werden,  als  ob  die  intrapolare 
Strecke  die  Leitung  der  Reizung  unterbrochen  habe,  da  man 
ja  Nichts  als  den  einen  Versuch  kannte,  bei  dem  man  die 
Erregbarkeit  scheinbar  herabgesetzt  findet,  welches  auch  die 
Richtung  des  polarisirenden  Stromes  ist. 

Es  hat  aber  hiermit  noch  sein  Bewenden  nicht,  sondern 
die  Ansicht,  welche  keine  irgend  in  Betracht  kommenden 
Unterschiede  in  der  Richtung  der  Faser  statuirt,  wird  hierin 
weiter  durch  das  Resultat  unserer  Untersuchungen  gestützt, 
dass  zwar  nicht  allein  jener  Zustand  veränderter  Erregbarkeit 
sich  im  Bewegungsnerven  in  centripetaler  Richtung  fort- 
pflanze, sondern  dass  die  Zustände  vor  und  hinter  dem  Strome 
identische  sind,  mögen  sich  dieselben  in  auf-  oder  absteigen- 
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der  Richtung  fortgepflanzt  haben.  Man  würde  also  bei  Hin- 
durchleitung eines  Stromes  durch  einen  gegebenen  ausgeschnit- 
tenen Nerven  genau  die  Zustande  der  veränderten  Erregbar- 
keit im  Allgemeinen  angeben  können,  selbst  wenn  man  durch- 
aus nicht  wusste,  welches  das  peripherische  und  welches  das 
centrale  Nervenende  wäre.  Bei  höheren  Stromesstärken  lässt 
sich  mit  Hülfe  des  Muskels  diese  Thatsache  nicht  mehr  de- 
monstriren,  gilt  aber,  wie  wir  später  wahrscheinlich  machen 
werden,  doch  noch  gewiss. 

Wir  sind  hiermit  zur  Frage  angelangt,  wie  es  sich  am 
Multiplicator  für  jene  verchiedenen  Zustände  vor  und  hinter 
dem  Strome  verhalte.  —  Es  ist  unzweifelhaft  bemerkens- 
werth,  dass  du  Bois-Beymond,  der  bei  den  damaligen 
Kenntnissen  doch  gar  keinen  Grund  hatte,  Unterschiede  in 
den  extrapolaren  Strecken  zu  vermuthen,  falls  sie  vor  oder 
hinter  dem  Strome  gelegen  seien,  dennoch  durch  seine  Unter- 
suchungen dahin  geführt  vrird,  in  der  That  zwei  Zustände  zu 
unterscheiden,  ja  sogar  zu  bezeichnen,  wenn  er  bei  Ableitung 
von  symmetrischen  Punkten  des  Nerven,  nicht  von  Phasen 
reden  konnte.  Er  nannte  dann  den  Zustand  vor  dem  Strome, 
den  von  uns  sogenannten  Katelectrotonus,  die  negative  Pola- 
risation, den  hinter  demselben  aber  die  positive.  Merkwürdig 
ist  nun  allerdings,  dass  die  hier  auftretenden  Unterschiede 
nach  dieser  Richtung  andere  und  nicht  so  grosse  sind,  als 
man  wohl  zu  erwarten  geneigt  wäre,  nach  den  grossen  Ver- 
schiedenheiten, welche  bei  unsem  Untersuchungen  auf  den 
Strecken  vor  und  hinter  dem  Strome  erkannt  wurden.  Bei 
uns  ist  der  Zuwachs  hier  positiv,  dort  negativ;  beim  Multi- 
plicator aber  ist  er  im  Bereiche  des  Anelectrotonus  von  dem- 
selben Zeichen,  wie  im  Bereiche  des  Katelectrotonus,  unter- 
scheidet sich  aber  allerdings  darin,  dass  derselbe  in  dem  Be- 
reiche des  Anelectrotonus  absolut  grösser  ist,  als  in  dem  Be- 
reiche des  Katelectrotonus,  und  dass  ausserdem  die  Curve  der 
dipolaren  Ejräfte,  welche  auf  den  polarisirten  gerade  gedach- 
ten Nerven  als  Abscisse  bezogen  ist,  steiler  abfällt  vor  dem 
Strome  als  hinter  demselben.  Wir  müssen  uns  denmach  vor 
der  Hand  mit  diesem  Unterschiede    genug   sein    lassen    und 
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bekennen,  dass  in  der  That  kein  tieferer  Grund  vorhanden 
ist,  weshalb  auch  das  Zeichen  des  electromotorischen  Zu- 
wachses zu  den  beiden  Seiten  der  intrapolaren  Strecke  ver- 
schieden sein  sollte.  (S.  noch  du  Bois-Reymond  a.  a.  O. 
Bd.  n.  p.  371  u.  flgde.) 

So  scheinen  sich  denn  die  inneren  Veränderungen  jenes 
wunderbaren  Zustandes,  des  Electrotonus,  sowohl  bei  Unter- 
suchung mit  dem  physikalischen  wie  physiologischen  Keagens 
zu  einem  harmonischen  Bilde  zusammenzufügen,  so  lange  es 
sich  nur  darum  handelt,  den  inneren  Zustand  eines  gegebenen 
Nervenelementes  zu  kennen. 

Es  bleiben  uns  aber  noch  einige  Fragen  von  ganz  ausser- 
ordentlicher Bedeutung  zurück.  Es  ist  dies  das  Problem  nach 
der  specifischen  Empfänglichkeit  der  Nervenmolekeln  für  den 
electrotonischen  Zustand,  wenn  sie  bereits  polarisirt  sind  und 
zwar  entweder  vor  oder  hinter  dem  Strome  liegen.  Hieran 
reiht  sich  die  zweite  Frage  nach  der  Fähigkeit  eines  bereits 
polarisirten  Querschnittes  eine  zweite  neue  in  demselben  Ner- 
ven erregte  Polarisation  auf  die  nächst  folgenden  Querschnitte 
zu  übertragen.  Hier  zeigt  sich  denn  nun  auch  bei  electrischer 
Untersuchung  ein  ganz  capitaler  Unterschied,  ob  wir  die  spe- 
cifische  Empfänglichkeit  des  Nerven  für  die  Polarisation  im 
Bereiche  des  Katelectrotonus  oder  im  Bereiche  des  Anelectro- 
tonus  prüfen.  Gehen  wir  von  der  Voraussetzung  der  An- 
wendung schwächerer  Ströme  aus,  so  zeigt  es  sich,  dass  alle 
vor  dem  Strome  (in  dem  Bereiche  des  Katelectrotonus)  ge- 
legenen Strecken  eine  grosse  Empfänglichkeit  für  den  Elec- 
trotonus zeigen,  während  alle  Strecken  hinter  dem  Strome 
von  ihrer  natürlichen  Empfänglichkeit  bedeutend  eingebüsst 
haben,  sodass  der  zweite  Strom  von  der  einen  Stelle  eine 
deutliche,  von  der  andern  gar  keine  Polarisation  heiTorzubrin- 
gen  vermag.  Wie  auffallend  stimmt  dieses  mit  unseFen  Er- 
fahrungen, denenzufolge  vor  dem  Strome  die  Molekeln  leich- 
ter, hinter  dem  Strome  schwerer  als  im  natürlichen  Zustande 
in  den  der  Beizung  überzufahren  sind.  Das  ist  aber  noch 
lange  nicht  Alles!  Wenn  wir  die  Strecken  hinter  dem  Strome 
zu  polarisiren  streben,   so   wird   weder  Reizung  noch  säulen- 
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artige  Polarisation  an  dieser  Stelle  hervorgebracht  und  pflanzt 
sioh  deshalb  auch  nach  keiner  Richtung  fort.  Suchen  wir 
aber  Reizung  oder  säulenartige  Polarisation  auf  den  vor  dem 
Strome  gelegenen  Strecken  auszulosen,  so  geschieht  dies  jetzt 
nicht  nur,  sondern  es  pflanzt  sich  dieser  neue  Zustand  nun 
auch  nach  beiden  Seiten  und  zwar  entschieden  auch  nach 
jenen  unempfindlichen,  hinter  dem  Strome  gelegenen  Strecken 
fort,  welche  der  sie  direct  angreifenden  äusseren  KtbA  so 
hartnäckig  widerstanden.  Diese  Thatsache  ist  wiederum  ganz 
ausserordentlich  wichtig.  Aber  auch  hiermit  ist  die  Ueber- 
einstimmung  noch  nicht  zu  Ende,  sondern  es  zeigt  sich  wei- 
ter, dass  for  die  Erscheinungen  am  Multiplicator  dieses  Gre- 
setz  durchaus  dasselbe  bleibe,  mag  der  erste  polarisirende 
Strom  im  Nerven  auf-  oder  absteigend  sein.  Es  verliert  mit- 
hin, so  lange  dieser  Strom  nicht  eine  gewisse  Grosse  äber- 
schreitet,  der  Nerv  durch  denselben  die  Empfänglichkeit  für 
den  electrotonischen  Zustand  und  die  Reizung,  wenn  eine 
äussere  Kraft  die  Strecke  hinter  dem  Strome  angreift;  weit 
weniger  aber  oder  fast  gar  nicht  wird  er  in  der  Fähigkeit 
beeinträchtigt,  die  einmal  ausgelöste  zweite  Polarisation  oder 
Reizung  von  einem  zum  anderen  Querschnitt  zu  übertragen. 
Aber  auch  mit  dieser  üebereinstimmung  sind  wir  noch  nicht 
zu  Ende.  Wir  finden  nämlich  femer,  dass  bei  einer  gewissen 
Stärke  des  ersten  polarisirenden  Stromes  auch  die  Leitungs- 
fähigkeit des  Nerven  für  Reizung  und  Polarisation  auf  den 
Strecken  im  Bereiche  des  Anelectrotonus  bedeutend  abgenom- 
men hat.  Die  Thatsachen ,  welche  ich  hier  über  den  Elec- 
trotonus  berichte,  sind  dieselben,  welche  duBois-Reymond 
angegeben  hat,  wo  er  von  der  Erscheinungsweise  der  säulen- 
artigen Polarisation  bei  gleichzeitiger  Einwirkung  zweier 
Strome  auf  den  Nerven  handelt.  (S.  du  Bois-Reymond, 
Untersuchungen.  Bd.  11.  p.  350  u.  flgde.)  Ihre  Darstellung 
und  Auffassung  ist  nur  hier  natürlich  eine  andere  geworden, 
vfie  man  bei  Vergleichung  der  angezogenen  Stelle  bemerken 
wird.  Auch  sind  deshalb  bei  du  Bois-Reymojid  noch  ei- 
nige Versuche  nicht  angestellt,  deren  Erfolg  zu  kennen  uns 
wünschenswerth    sein    würde.     Es    wäre   z.  B.    zu   erwarten, 
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dass  wenn  ein  starker  polarisirender  Strom,  im  Multipli- 
cator  positive  Phase  anzeigte,  also  Anelectrotonus,  ein  zwei- 
ter polarisirender  Strom  von  diesen  anelectrotonisirten  Strek- 
ken  keine  am  Multiplicator  bemerkbare  Phase  zu  erzeugen 
vermöchte,  während  derselbe  letztere  Strom  dies  leicht  thun 
musste,  wenn  jener  erste  Strom  am  Multiplicator  den  Eat* 
electrotonus  anzeigte,  wenn  man  also  mit  anderen  Worten  die 
katelectrotonisirten  Strecken  auf  ihre  specifische  Empfänglich- 
keit für  die  beliebig  gerichtete  Polarisation  prüfte.  Bei  die- 
sem würde  also,  damit  man  mich  recht  verstehe,  der  prüfende 
Strom,  der  bei  meinen  Untersuchungen  der  reizende  war, 
zwischen  den  Bäuschen  und  dem  ersten  constanten  Strome 
angebracht  sein  müssen.  Damit  die  Nadel  immer  bei  jedem 
Versuche  in  derselben  Breite  wäre,  müsste  man  den  im  Mul- 
tiplicator kreisenden  Totalstrom  vor  Anwendung  des  prüfen- 
den compensiren. 

Es  bleiben  nun  endlich  die  Uebereinstimmungen  zu  be- 
trachten, welche  sich  auf  die  Abhängigkeit  der  electrptonischen 
Veränderungen  von  der  Leistungsfähigkeit  des  Nerven  be- 
ziehen. 

Wie  der  electrotonische  Zuwachsstrom  geringer  wird  mit 
abnehmender  Leistungsfähigkeit  des  Nerven,  mag  dieselbe 
erst  im  Laufe  des  Versuches  selber  gelitten  haben  oder  be- 
reits von  Anfang  gering  gewesen  sein,  so  erscheinen  denn 
auch  die  Veränderungen  der  Erregbarkeit  kleiner,  und  ihre 
Gesetze  sprechen  sich  nicht  mehr  mit  derselben  Schärfe  aus. 
Durch  öfteres  Schliessen,  Wiederumöffnen  der  Kette  und  Um- 
kehren des  Stromes  aber  werden  sowohl  der  Zuwachsstrom 
wie  die  Veränderung  der  Erregbarkeit  ganz  entschieden  oft 
bedeutend  an  Stärke  vermehrt,  wie  dies  bereits  oben  mehr- 
mals hervorgehoben  worden  ist.  Am  Besten  finde  ich  die 
Frösche  während  des  Sommers  und  Herbstes,  weniger  gut, 
aber  vollkommen  brauchbar  in  der  ersten  Hälfte  des  Winters 
und  im  Frühjahr,  nachdem  sie  bereits  gefressen  haben.  Ende 
Februar  und  im  März  aber  sind  die  Winterfrösche  zu  solchen 
Versuchen  nur  sehr  wenig  tauglich,  obschon  sich  doch  alle 
Gesetze,  wenn  auch  schwieriger,  entschieden  nachweisen  lassen. 
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Bei  Untersuchuug  der  electrischen  Erscheinungen  am  Multi- 
plicator  berichtet  du  Bois-Beymond  im  Allgemeinen  das- 
selbe. 

Dass  beide  Ischiadici  verschiedene  Erfolge  mitunter  geben 
und  zwar  der  zweite,  der  länger  gelegen  hat,  die  besseren, 
wie  du  Bois-Reymond  berichtet,  habe  auch  ich  mitunter 
wahrgenommen. 

Es  blieb  uns  endlich  noch  die  Betrachtung  der  Frage 
nach  der  Abhängigkeit  der  Erscheinungen  von  der  Zeit.  Du 
Bois-Beymond  hat  gezeigt,  dass  der  electrotonische  Zu- 
wachsstrom selbst  bei  dem  flüchtigsten  Inductionsstrom  zu 
seiner  Entwicklung  die  ausreichende  Zeit  finde.  Ein  Gleiches 
kann  ich  von  der  Geschwindigkeit  behaupten,  mit  welcher  bei 
stärkeren  Strömen  die  Veränderung  der  Erregbarkeit  nach 
der  Schliessung  des  polarisirenden  Stromes  erscheint.  Es 
tritt  dieselbe  nämlich  gewiss  nicht  langsamer  ein,  verbreitet 
sich  über  den  Nerven  mit  gewiss  nicht  geringerer  Geschwin- 
digkeit, als  es  jene  Veränderungen  thun,  von  welchen  der 
Strom  der  säulenartigen  Polarisation  herrührt.  Zur  Ausfuh- 
rung dieser  Zeitbestimmung,  welche  in  mehrfacher  Beziehung 
von  Interesse  war,  habe  ich  folgenden  Weg  eingeschlagen. 

Ich  präparire  zwei  stromprüfende  Schenkel  von  demselben 
Frosche.  Den  Nerven  des  einen  Schenkels  lege  ich  mit  dem 
plexus  sacralis  auf  ein  Electrodenpaar  von  4  Mm.  Spannweite, 
so  aber,  dass  die  intrapolare  Strecke  vom  Querschnitt  etwa 
8  —  10  Mm.  noch  entfernt  ist.  Dieses  Electrodenpaar  steht 
mit  einer  nicht  geschlossenen  Volta'schen  Säule  von  5  —  6 
Grove'schen  Elementen  in  Verbindung.  Man  denke  sich  nun 
diesen  Ischiadicus  horizontal  sanft  ausgespannt  und  zwischen 
Muskel  und  dem  genannten  Electrodenpaar,  welches  ich  fort- 
an das  erste  nennen  will,  ein  zweites  Electrodenpaar  von 
gleicher  Spannweite  wie  das  erste  angebracht.  Die  zwischen 
beiden  intrapolaren  Strecken  gelegene  Länge  des  Nerven  sei 
s:  5  Mm.  Das  zweite  Electrodenpaar  besteht  nun  aus  zwei 
geraden,  mit  einander  durchaus  parallelen,  horizontal  liegen- 
den, sonst  isolirten  Platindrähten.  Ueber  die  beiden  anderen 
noch    freien    Enden    dieser    Platindrähte    brückt    man     dann 
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den  Nerven  des  zweiten  stromprufenden  Schenkels,  welcher 
ganz  durch  Glas  und  Luft  isolirt  ist,  wie  der  erste.  Die 
Spannweite  des  zweiten  Electrodenpaares  am  zweiten  Nerven 
sei  gleich  der  am  ersten  Nerven  und  umfasse  genau  dieselbe 
Stelle  bei  beiden,  sodass  also  bei  beiden  die  intrapolare 
Strecke  gleich  weit  entfernt  ist  vom  Muskel.  Wir  wollen, 
wie  man  sieht,  secundäre  Zuckung  hervorbringen  und  zwar 
durch  einen  Strom,  welcher  durch  den  ersten  Nerven  in  auf- 
steigender Richtung  geschlossen  wird.  Der  zweite  Nerv  werde 
demgemäss  so  über  die  Platindrähte  gelegt,  dass  der  Strom 
der  säulenartigen  Polarisation  in  aufsteigender  Richtung  in 
denselben  eintritt.  Unsere  Betrachtung  war  nun  folgende: 
Mit  dem  Augenblicke  der  Schliessung  des  polarisirenden 
Stromes  der  Säule  werden  zunächst  die  intrapolaren  Mole- 
keln in  den  electrotonischen  Zustand  übergeführt,  und  dann 
erst  breitet  sich  von  Querschnitt  zu  Querschnitt  die  säulen- 
artige Polarisation  über  die  extrapolaren  Strecken  aus.  So- 
bald sie  in  die  Strecke  des  zweiten  Electrodenpaares  einge- 
brochen sein  wird,  muss  sich  augenblicklich  ein  mächtiger 
Zweigstrom  durch  diesen  Kreis  und  also  auch  durch  den 
zweiten  Nerven  ergiessen.  Der  Muskel  des  zweiten  Nerven 
giebt  demgemäss  eine  kräftige  Zuckung  an.  Derselbe  Strom 
aber,  welcher  den  zweiten  Nerven  durchfliesst,  strömt  auch 
durch  den  ersten  an  genau  derselben  Stelle,  mit  genau  der- 
selben Dichte  in  genau  derselben  Richtung.  Die  Curve  sei- 
ner Dichtigkeit,  auf  die  Zeit  bezogen,  ist  endlich  genau  die- 
selbe. Wenn  nun  zu  der  Zeit,  wo  iii  dem  ersten  Nerven  die 
säulenartige  Polarisation  bis  in  die  Strecke  des  zweiten  Elec- 
trodenpaares vorgerückt  ist,  die  Erregbarkeit  sich  noch  nicht 
verändert  hätte,  so  müsste  die  zweite  Strecke  durch  den  Po- 
larisationsstrom genau  so  erregt  werden,  wie  dies  beim  zwei- 
ten Nerven  in  der  That  der  Fall  ist.  Der  starke  aufsteigende 
polarisirende  Strom  giebt  selber,  wie  ich  bereits  wiederholt 
hervorgehoben  habe,  keine  Schliessungszuckung.  Falls  also 
jetzt  bei  Schliessung  des  starken  Stromes  keine  Zuckung  des 
primär  erregten  Schenkels  erscheint,  obwohl  der  zweite  Schen- 
kel secundär  zuckt,  so  ist  es  klar,  dass  zu  der  Zeit,  wo  der 
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Folarisationsstrom  durch  die  zweite  Strecke  des  ersten  Schen- 
kels fliesst  und  den  zweiten  Schenkel  zum  Zucken  bringt, 
auch  bereits  die  Erregbarkeit  in  der  zweiten  Strecke  des 
ersten  Schenkels  so  weit  herabgesetzt  ist,  dass  der  Polarisa- 
tionsstrom, der  den  zweiten  erregt,  den  ersten  ganz  ruhig 
lässt.  In  der  That  sieht  man  beim  SchliesseJi  der  Säule  nur 
secundäre  ohne  primäre  Zuckung. 

Die  hier  dargelegte  Bestimmung  ist  gewiss  in  sofeme 
von  Wichtigkeit,  als  sie  zeigt,  dass  der  electrische  Vorgang 
sich  mit  derselben  absoluten  Langsamkeit  bewegt,  wie  der 
rein  physiologische. 

Der  Versuch  selbst  nimmt  eine  sehr  zierliche  Form  an, 
wenn  man  denselben  so  anstellt,  dass  man  mit  H&lfe  einer 
wandernden  Platinplatte  die  Zahl  der  Elemente  von  einem 
an  fortwährend  vermehrt.  Mit  wachsendem  Strome  erscheint 
erst  die  Schliessuogszuckung  des  primär  gereizten  Schenkels 
und  keine  Oeffnungszuckung.  Der  zweite  Schenkel  schweigt. 
Schreitet  man  weiter,  so  zucken  bei  der  Schliessung  des  po- 
larisirenden  Stromes  beide  Schenkel,  keiner  bei  der  Oeffhung. 
Stärker  zuckt  der  primär  erregte.  Bei  weiterer  Steigerung 
des  Stromes  erscheint  primäre  und  secundäre  Schliessungs- 
zuckung, sowie  primäre,  aber  nicht  secundäre  Oeffnungszuk- 
kung.  Verstärkt  man  den  Strom  noch  mehr,  so  tritt 
eben,  was  wir  erwarten,  auf:  secundäre  ohne  primäre 
Schliessungszuckung,  primäre  ohne  secundäre  Oeffiiungszuk- 
kung.  Wächst  die  Stromstärke  noch  weiter,  so  ist  secundäre 
ohne  primäre  Schliessungszuckung  vorhanden,  sowie  primäre 
und  secundäre  Oeffnungszuckung.  Durchschneidung  oder  Un- 
terbindung zwischen  beiden  Electroden,  die  man  also  am  pri- 
mär erregten  Nerven  ausführt,  heben  alle  primäre  und  secun- 
däre Wirkung  auf. 

Für  den  Katelectrotonus  lässt  sich  ein  ähnlicher  Versuch 
nicht  ausführen,  obschon  es  nach  allem  Vorigen  äusserst 
wahrscheinlich  ist,  dass  er  mindestens  eben  so  schnell  wie 
der  Anelectrotonus  in  den  Nerven  hereinbricht.  Somit  blei- 
ben auch  hier  die  electrischen  Phänomene  mit  den  Verände- 
rungen der  Erregbarkeit  in  schönem  Zusammenhange. 
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Kapitel  IV- 

Ueber  die  Beziehungen  der  Gesetze  des  eleGtrotonisGhen  Znstan- 
des zn  dem  allgemeinen  Gesetze  der  electrischen  Reiznng  nnd 
der  tetanisirenden  Wirkung  des  constanten  Stromes. 

Du  Bois-Reymond  hat  bekanntlich  zum  ersten  Male 
das  allgemeine  Gesetz  der  Nervenerregung  durch  den  electri- 
schen Strom  aufgestellt,  demzufolge  die  Erregung  nicht  er- 
zeugt wird  durch  den  Strom  in  beständiger  Grösse,  sondern 
nur  durch  die  Aenderungen  dieser  Grösse  von  einem  Augen- 
blicke zu  dem  andern,  (du  Bois-Beymond,  Untersuchun- 
gen über  thierische  Electricität,  Bd.  I.  p.  258.)  Eine  fast 
zahllose  Reihe  von  Versuchen  aus  der  älteren  Literatur  des 
Galvanismus  ordnet  sich  so  dem  allgemeinen  Gesetze  in  wohl- 
gefälliger Einheit  unter.  (Derselbe  a.  a.  O.  p.  262  —  274.) 
Es  lässt  sich  indessen  dieses  Gesetz  von  einem  noch  allge- 
meineren Gesichtspunkte  betrachten,  wenn  man  Rücksicht 
nimmt  auf  die  über  die  chemische  und  thermische  Reizung 
bekannt  gewordenen  Thatsachen,  wobei  dasselbe  seine  tiefe 
Beziehung  zur  Natur  der  Reizung' überhaupt  enthüllt.  Man 
wird  so  zu  dem  allgemeinsten  Gesetze  der  Reizung  geführt, 
demzufolge  dieselbe  abhängt  von  der  Geschwindigkeit,  mit 
welcher  irgend  welche  äusseren  Kräfte  die  innere  Molecular- 
constitution  des  Nerven  verändern,  wahrend  ein  statischer 
Zustand  des  Nerven  beliebiger  Art  den  mit  demselben  ver- 
knüpften Endapparat  niemals  erregt. 

Insofern  nun  der  constante  electrische  Strom  einem  sol- 
chen statischen  Zustande  der  Constitution  des  Nerven  zu  ent- 
sprechen vermag,  genügt  er  dem  von  du  Bois-Reymond 
ausgesprochenen  allgemeinen  Gesetze  der  Reizung,  und  es 
stellt  sich  die  Frage,  ob  dem  allgemein  so  sei.  Bekannt  ist 
freilich,  dass  unter  Umständen  der  scheinbar  constante  Strom 
den  Nerven  erregt,  wie  dies  bereits  du  Bois-Reymond 
beobachtet  und  in  folgenden  Worten  erklärt  hat:  »Nur  wenn 
ganz  übermächtige  Stromeskräfte  einen  Nerven  treffen,  sieht 
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man  wohl  zu  Zeiten  die  davon  abhängigen  Muskehi  trotz  der 
beständigen  Grösse  jener  in  einer  unausgesetzten  Reihe  von 
Zuckungen  begriffen.  Allein  in  solchen  Fällen  dauern  die 
Krämpfe  nicht  selten  auch  nach  dem  Oe£Baen  der  Kette  fort 
und  wenn  diese  längere  Zeit  geschlossen  bleibt,  tritt  sehr  bald 
für  immer  Ruhe  ein.  Man  ist  also  berechtigt  zu  schliessen, 
dass  unter  diesen  Umständen  die  Zuckungen  nicht  mehr  die 
Folge  der  gewöhnlichen  Erregungsart  durch  den  electrischen 
Strom  sind,  sondern  vielmehr  von  einer  zerstörenden,  unstrei- 
tig auf  Electrolyse  beruhenden  Einwirkung  desselben  her- 
rühren, welche  mit  dem  fraglichen  Gesetze  nichts  zu  schaffen 
hat.     (du  Bois-Reymond  a.  a.  O.  Bd.  I.  p.  258.) 

Im  Gegensatz  hierzu  leitet  Eckhard  jeden  durch  den 
Constanten  Strom  herbeigeführten  Tetanus  aus  den  durch 
Polarisation  herbeigeführten  Schwankungen  in  der  Stärke 
desselben  ab,  indem  er  ohne  Weiteres  aus  dem  Tetanus  des 
Muskels  auf  die  Inconstanz  des  Stromes  zu  schfiessen  sich 
erlaubt.  (Eckhard,  Beiträge  zur  Anatomie  und  Physiologie, 
Heft  1.  p.  41.) 

Ich  selbst  habe  seit  längerer  Zeit  der  Tetanus  erregenden 
Wirkung  des  constanten  Stromes  meine  Aufmerksamkeit  zu- 
gewandt, um  so  mehr,  als  sich  eine  höchst  auffallende  Be- 
ziehung dieser  Wirkung  zur  Stärke  des  Stromes  herausstellte 
und  ich  den  Tetanus  mit  gleicher  Exafb  noch  erscheinen  sah, 
obschon  ich  die  Polarisation  der  Electroden  möglichst  ver- 
mieden hatte.  Da  nun  die  in  coucentrirte  Kupfervitriollösung 
tauchenden  Kupferelectroden  die  Polarisation  noch  nicht  voll- 
kommen genug  beseitigen,  so  wählte  ich  nunmehr  zwei  Platin- 
electroden,  welche  in  je  ein  weites  Probirgläschen  tauchten, 
das  mit  der  stärksten  rauchenden  Salpetersäure  von  dunkel- 
braunrother  Farbe  gefallt  war.  Beide  Probirgläschen  waren 
mit  einem  Korke  wohl  verschlossen.  Jeder  Kork  aber  trug 
in  einer  Bohrung  eine  zweimal  rechtwinklig  gebogene  Glas- 
röhre, welche  mit  frischem  Hühnereiweiss  gefallt  und  an  dem 
einen  Ende,  wo  sie  mit  der  rauchenden  Salpetersäure  in  Con- 
tact  kommen  musste,  mit  einem  vorher  in  Eiweiss  durchtränk- 
ten Pfropf  aus  Fliesspapier  zugestopft  war,  während  das  an- 
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dere  Ende  mit  einem  Stück  Blase  verschlossen  wurde.  Die 
rauchende  Salpetersäure  lässt  so  das  Eiweiss  im  Innern  der 
Röhre  stundenlang  intact,  sodass  man  nunmehr  leicht  den  in 
strengem  Sinne  constanten  Strom  dem  Nerven  zufahren  kann. 
Zu  dem  Ende  tauchen  die  freien  Enden  der  Röhren  nochmals 
in  zwei  Gefässe  mit  Eiweiss,  aus  welchen  sich  mit  Eiweiss 
gefällte  Glasröhren  nach  dem  Nerven  begeben,  deren  je  eines 
an  den  Nerven  anzulegende  Ende  vor  der  Lampe  ausgezogen 
und  dann  so  abgeschnitten  ist,  dass  das  entstandene  Lumen 
einen  Durchmesser  von  1,5  Mm.  hat.  Die  Säule  muss  natür- 
lich mit  äusserster  Sorgfalt  hergerichtet  worden  sein;  die 
Zinkplatten  frisch  amalgamirt,  die  rauchende  Salpetersäure  so 
stark,  als  man  sie  zu  erlangen  vermag,  da  wir  uns  Grove'- 
scher  Elemente  bedienen. 

Denken  wir  uns  nun  eine  gewisse  Zahl  von  Schieberlagen 
am  Rheochorde,  dem  eine  gewisse  Zahl  von  Stromstärken 
entspricht,  und  untersuchen  wir,  welches  während  der  Schlies- 
sung dieser  Ströme  das  Verhalten  des  Muskels  sein  möge. 

Zunächst  zeigt  sich  nun  die  bereits  a  priori  klare  That- 
sache  experimentell  bestätigt,  dass  es  stets  eine  Stromstärke 
von  äusserster  Schwäche  gebe,  welche  niemals  Tetanus  er- 
zeugt. Was  aber  gegen  alles  Erwarten  war,  ist  der  Umstand, 
dass  die  Tetanus  erregende  Fähigkeit  auch  jetzt  trotz  nicht 
vorhandener  Polarisation  nicht  allein  in  derselben  Weise,  wie 
sonst,  noch  vorhanden  ist,  sondern  dass  dieselbe  bereits  bei 
Strömen  von  äusserster  Schwäche  anhebt,  deren  Grösse  laut 
der  Aussage  des  Multiplicators  von  einerlei  Ordnung  mit  dem 
Muskelstrome  ist.  Doch  steigert  sich  mit  weiterem  Wachsen 
der  Stromstärke  der  Tetanus  noch  beträchtlich.  Geht  man 
nun  noch  weiter,  so  trifft  man  einen  Werth  der  Stromstärke, 
bei  welchem  sich  die  wunderbare  Thatsache  ereignet,  dass 
nunmehr  der  gewaltige  Strom  ohne  Tetanus  ertragen  wird, 
was  für  alle  Stromstärken  über  diesem  Werthe  fortwährende 
Geltung  behält.  Man  ist  geneigt,  zu  vermuthen,  der  constante 
Strom  habe  bereits  durch  Electrolyse  die  Erregbarkeit  des 
Nerven  so  weit  herabgebracht,  dass  nun  selbst  stärkere  Ströme 
ohne  Tetanus  ertragen  werden.    Wählt  man  nun  aber  für  den- 
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selben  Nerven,  welcher  soeben  den  starken  Strom  ohne  Te- 
tanus ertrug,  ivieder  durch  Verlegung  der  Schieber  die  ge- 
ringere Stromstärke,  so  ist  auch  der  Tetanus  mit  aller  Kraft 
und  grösserer  oder  geringerer  Dauer  wieder  vorhanden.  Es 
bedarf  wohl  kaum  der  Erwähnung,  dass  man  den  starken 
Strom  nur  so  kurze  Zeit  als  nöthig  ist,  geschlossen  lässt,  indem 
er  bei  längerer  Schliessung  natürlich  wirklich  den  Nerven 
auch  für  schwächere  Ströme  unempfmdlich  macht.  Diese 
Tetanus  erregende  Wirkung  des  constanten  Stromes  wächst 
äusserst  rasch  mit  der  Länge  der  durchströmten  Strecke, 
welches  in  üebereinstimmung  ist  mit  der  Thatsache,  dass  die 
Zuckungen,  die  säulenartige  Polarisation,  sowie  die  Verände- 
rung der  Erregbarkeit  selbst  durch  schwächere  Ströme  von 
der  längeren  erregten  Strecke  aus  mächtiger  ausfallen.  Das 
bis  hierher  beschriebene  Verhalten  gilt  sowohl  for  den  auf- 
steigenden, wie  für  den  absteigenden  Strom;  nur  ist  dasselbe 
für  den  ersteren  ungleich  evidenter.  Während  nämlich  der 
schwächere  aufsteigende  Strom  nur  Schliessungszuckung  giebt 
und  sehr  leicht  den  heftigsten  Tetanus,  tritt  der  starke  auf- 
steigende Strom  in  den  Nerven  ein,  ohne  dass  ein  leises 
Zucken  des  Muskels  die  mächtige  Veränderung  verriethe, 
welche  in  dem  Nerven  Platz  gegrijBFen  hat,  und  ohne  dass 
der  Muskel  die  nun  stattfindende  starke  Electrolyse  des  Ner- 
ven irgendwie  beantwortete.  Nur  wenn  die  Kette  geöffnet 
wird,  folgt  der  mächtigen  Oe£Enungszuckung  eine  Reihe  teta^ 
nischer  Zusammenziehungen  (Ritter 'scher  Tetanus)  von  ver- 
schiedener Dauer  und  Stärke,  je  nach  der  Stärke  und  der 
Dauer  der  Einwirkung  des  Stromes.  Beim  absteigenden 
Strome  erzeugt  in  der  Regel  anfangs  auch  der  starke  Strom 
Tetanus;  dieser  geht  aber  bald  vorüber  und  ist  im  Allgemei- 
nen schwächer  als  der  durch  schwächere  Ströme  erzeugte. 
Das  allgemeine  Gesetz,  dem  die  tetanisirende  Wirkung  des 
Constanten  Stromes  gehorcht,  gestaltet  sich  demnach  so :  dass 
diese  mit  Strömen  von  äusserster  Schwäche  an- 
hebt, alsdann  ein  Maximum  erreicht  und  darauf 
nach  Null  zurücksinkt. 
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Das  ist  die  nackte  Thatsache,  bei  welcher  ich  bemerken 
muss,  dass  sie  nicht  etwa  eine  Ausnahme,  sondern  beson- 
ders für  längere  durchströmte  Nervenstrecken  geradezu 
die  Regel  darstellt.  Doch  verliert  der  Nerv  durch  längere 
Durchströmung  mit  stärkeren  Strömen  mehr  oder  weniger 
schnell  die  Fähigkeit,  durch  den  constanten  Strom  in  Tetanus 
zu  gerathen,  obschon  er  noch  immer  reizbar  ist. 

Es  könnte  nun  der  Eine  oder  Andere  trotz  der  voll- 
kommenen von  uns  getroffenen  Vorsichtsmaassregeln  den  ent- 
standenen Tetanus  ans  doch  noch  vorhandenen  Unstetigkeiten 
der  Säule  oder  der  galvanischen  Polarisation  der  Platin- 
drähte ableiten  wollen.  Abgesehen  davon,  dass  solche  von 
der  Säule  selbst  herrührende  Stromesschwankungen  bei 
starken  Strömen  im  Kreise  des  Nerven  stärker  sein  müs»- 
ten,  ist  noch  zu  bemerken  die  constante,  minutenlang  un- 
verrückt bleibende  Ablenkung  der  Multiplicatomadel,  auf 
welche  der  Zweigstrom  wirkt.  Denn  obwohl  die  Nadel 
ihrer  Trägheit  halber  solche  rasch  vor  sich  gehende  Un- 
Stetigkeiten niqht  einzeln  anzuzeigen  vermag,  so  darf  man 
doch  indht  vergessen,  dass  sie  sich  zusammensetzen  müssten 
aus  den  unendlich  vielen  Unstetigkeiten,  welche  auf  den  un- 
endlich vielen  Punkten  der  Metalloberflächen  stattfinden,  wel- 
che die  Electrolyten  bespülen,  wobei  es  mir  unwahrscheinlich 
däucht,  dass  diese  unendlich  kleinen  unendlich  vielen  Varia- 
tionen der  electromotorischen  Kraft  und  des  Widerstandes 
einem  Incremente  der  Stromstärke  entsprechen,  das  für  Zeit- 
räume, welche  gegen  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  in 
Betracht  kommen,  stets  gleich  Null  ist.  Durch  den  Versuch 
prüfte  ich  nun,  ob  in  dem  Kreise  des  Nerven  noch  eine 
nachweisbare  Polarisation  und  von  welchem  Zeichen  vorhan- 
den sei.  Zu  dem  Ende  schaltete  ich  in  denselben  den  Mu- 
seumsmultiplicator  mit  halber  Länge  ein  und  fahrte  den  Pla- 
tinelectroden  den  Strom  erst  unter  Vermittlung  eines  Pohl'- 
schen  Commutators  zu,  sodass  der  Strom,  welcher  die  Nadel 
in  constanter  Ablenkung  hielt,  also  plötzlich  im  Ejreise  des 
Nerven  und  der  Platinelectroden,  nicht  aber  im  Multiplicator 
umgekehrt  werden  konnte.     Legte  ich  so  die  Wippe  mit  mitt- 
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lerer  Geschwindigkeit  um,  so  blieb  die  Nadel  unverrückt 
Geschah  dies  aber  mit  der  grosstmöglicben  Ge8ch¥0indigkeit, 
zu  welchem  Zwecke  das  Axenlager  der  Wippe  fest  und  der 
Commutator  an  den  Tisch  geschraubt  sein  muss,  so  erhielt 
ich  eine  kleine  positive  Schwankung  der  Nadel,  welche  sidi 
indessen  selten  bis  zu  einem  Grade  in  den  empfindlichen 
Breiten  der  Theilung  belief,  während  unter  gleichen  Verhält- 
nissen bei  Kupferelectroden  und  conoentrirter  Kupfervitriol- 
lösung die  Nadel  eine  positive  Schwankung  von  20®  und  mehr 
macht.  Es  war  also  in  meinem  Kreise  immer  noch  eine  Spur 
negativer  Polarisation  vorhanden.  Da  nun  zunächst  keine 
Möglichkeit  abzusehen  ist,  wie  ein  Strom  von  grösserer  Con- 
stanz  jemals  durch  den  Nerven  geleitet  werden  könne,  um  so 
mehr  als  der  Nerv  selber  polarisirbar  ist,  so  bleibt  Denjeni- 
gen, welchen  die  obige  Auseinandersetzung  gegen  die  Unste- 
tigkeit  des  Stromes  nicht  wahrscheinlich  genug  dünkt,  immer 
noch  der  Ausweg,  den  entstehenden  Tetanus  aus  solchen 
durch  die  noch  vorhandene  Polarisation  herbeigeführten  Un- 
stetigkeiten  des  Stromes  abzuleiten  und  nach  einer  Erklärung 
zu  suchen  fiir  die  merkwürdige  Thatsache,  dass  nicht  die 
starken,  sondern  die  schwachen  Ströme  die  Tetanus  erregende 
Fähigkeit  besitzen.  Jedenfalls  macht  man  sich  dann  aber 
einer  Willkür  schuldig  und  thut  den  Thatsaehen  ohne  Noth, 
wie  mir  scheint,  unnatürlichen  Zwang  an,  weshalb  ich  du 
Bois-Beymond  beistimmen  muss,  wenn  er  für  die  Empfin- 
dungsnerven festsetzt,  dass  sie  auf  den  Strom  in  beständiger 
Grösse  reagiren,  obschon  man  auch  hier  diese  Reaction  von 
derartigen  Unstetigkeiten  um  so  mehr  hätte  ableiten  können, 
als  die  bezüglichen  "Versuche  nicht  ohne  Vermeidung  der  Po- 
larisation angestellt  sind  (duBois-Reymonda.  a.  O.  Bd. I. 
S.  283).  Griebt  man  dies  zu,  so  ordnen  sich  beide  grosse 
Nervenklassen  unter  dasselbe  Gesetz,  wie  sie  ja  auch  sonst  in 
ihrem  allgemeinsten  Verhalten  nicht  merkbar  von  einander 
verschieden  sind. 

In  Wirklichkeit  scheint  mir  sogar  diese  Vorstellung  die 
ungleich  natürlichere,  weil  sie  ausserdem  in  vollkommenster 
Uebereinstimmung  bleibt  mit  dem  allgemeinsten  Gesetze  der 
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Beiznng,  demzufolge  die  Grösse  der  Erregung  des  Nerven 
abhängt  von  der  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die  Molekeln 
übergeben  von  einem  Zustande  zu  dem  anderen.  Der  con- 
stante  Strom  aber  stellt  im  Nerven  nur  zum  Theil  und  nur 
in  gewisser  Beziehung  einen  statischen  Zustand  her,  welcher 
bedingt  ist  durch  das  dynamische  Gleichgewicht,  welches  in 
electrischer  Beziehung  auf  einem  gegebenen  Querschnitte  der 
Strombahn  im  Nerven  stattfindet.  In  Wirklichkeit  ist  dieses 
aber  begleitet  theils  von  den  translatorischen,  theils  von  den 
chemischen  Wirkungen  des  Stromes.  So  wandern  fortwäh- 
rend von  jedem  Querschnitt  des  durchströmten  Nerven  Schaa- 
ren  von  Molekeln  zum  positiven,  von  jedem  zum  negativen 
Pole.  Es  scheint  mir  nun,  als  ob  es  bei  Betrachtung  der 
Wirkung  des  electrischen  Stromes  nicht  erlaubt  sei,  von  jenen 
durch  die  Electrolyse  bewirkten  inneren  Bewegungen  der 
Nervenmolekeln  abzusehen,  weil  eben  die  Electrolyse  ein 
unveräusserliches  Attribut  des  Stromes  ist  und  weil  vielleicht 
alle  Wirkung  desselben  nur  in  ihr  den  letzten  Grund  hat. 
Diese  mit  der  Schliessung  beginnende  fortwährende  Umwand- 
lung des  Nerven  spricht  sich  ja  indessen  auch  durch  die  ste- 
tig hiermit  vor  sich  gehende  Umwandlung  der  physiologischen 
Eigenschaften  aus:  ich  erinnere  an  das  Wachsen  der  Oeff- 
nungszuckung  mit  der  Dauer  der  Einwirkung  des  aufsteigen» 
den  Stromes,  an  das  Anwachsen  des  Electrotonus  während 
der  Schliessung,  an  die  Verschiebung  des  Indifferenzpunktes 
zwischen  den  Electroden,  an  den  Ritt  er 'sehen  Tetanus  und 
die  Modification  der  Erregbarkeit  durch  den  constanten  Strom. 
Warum  sollten  nun  die  Stadien  der  Veränderung,  welche  der 
Nerv  während  der  Dauer  des  stetigen  Stromes  stetig  durch- 
läuft, sich  nicht  verknüpfen  mit  Erregungen  des  Endapparates, 
da  diese  ja  von  Veränderungen  des  Nerven  abhängen,  falls 
sie  von  ausreichender  Grösse  sind,  schnell  genug  stattfinden 
und  der  Endapparat  die  ausreichende  Empfindlichkeit  besitzt? 
Soweit  scheint  das  Verhalten  klar  und  sogar  in  vollkommen- 
ster Uebereinstimmung  mit  dem  allgemeinen  Gesetze  der 
Beizung. 

29* 
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Es  fragt  sich  nun  aber  ferner:  Warum  erzeugen  nur  die 
schwachen  Ströme  Tetanus,  und  warum  ist  der  absteigende 
Strom  hierzu  in  weit  höherem  Maasse  fähig  als  der  aufstei- 
gende? Ich  vermag,  gestützt  auf  die  Untersuchungen  über 
die  Alteration  der  Erregbarkeit  im  electrotonischen  Zustande, 
eine,  wie  ich  glaube,  zur  Zeit  genugende  Aufklärung  hierüber 
zu  geben. 

Mit  dem  Augenblicke  der  Schliessung  eines  Stromes  von 
beliebiger  Stärke  durch  den  Nerven  zerfällt,  wie  wir  gesehen 
haben,  die  durchflossene  Strecke,  die  uns  hier  hauptsächlich 
interessirt,  stets  und  sofort  in  zwei  Zonen,  in  deren  eber 
die  Erregbarkeit  erhöht,  in  deren  anderer  sie  herabgesetzt 
ist.  Die  letztere  ist  die  Region  des  positiven,  die  erstere  die 
des  negativen  Pols.  Betrachtet  man  nun  die  Länge  der  Re- 
gion herabgesetzter  Erregbarkeit  bei  gegebener  Länge  der 
durchströmten  Strecke,  so  ergiebt  sich,  dass  dieselbe  bei 
schwächsten  Strömen  ein  Minimum  ist  und  mit  wachsender 
Stromstärke  stetig  zunimmt;  es  dehnt  sich  also  mit  dieser 
die  Kegion  der  herabgesetzten  Erregbarkeit  immer  weiter  und 
weiter  vom  positiven  Pole  aus.  Eine  unmittelbare  Folge  hier- 
von ist  also  das  entgegengesetzte  Vorhalten  fär  die  Begion 
des  negativen  Pols.  Da  also  bei  schwächeren  Strömen  der 
bei  weitem  grösste  Theil  der  durchströmten  Strecke  sich  in 
einem  Zustande  sehr  erhöhter  Erregbarkeit  befindet,  so  ist  es 
ersichtlich,  warum  jetzt  jene  durch  die  Electrolyse  bedingten 
Molecularsch wankungen  so  leicht  Tetanus  erzeugen,  um  so 
mehr  als  ja  der  ausserhalb  der  Electroden  bestehende  Zustand 
nicht  in  Betracht  kommt  nach  dem  von  mu*  für  schwächere 
Ströme  aufgestellten  allgemeinen  Gesetze  für  die  Fortpflan- 
zung der  Reizung  durch  den  säulenartig  polarisirten  Nerven. 
Bei  starken  Strömen  ist  der  bei  weitem  grösste  Theil  der 
durchströmten  Strecke  in  seiner  Erregbarkeit  so  ausserordent- 
lich stark  herabgesetzt,  dass  trotz  der  stärkeren  Electrolyse 
die  Reizung  auf  ein  Minimum  herabgebracht  ist.  Dass  dies 
beim  absteigenden  Strome  erst  bei  sehr  hohen  Stromeskriften 
und  auch  dann  noch  unvollkommener  beobachtet  wird,  hat 
aber  darin  seinen  einfachen  Grund,  dass  die  immer  vorhan- 
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dene  Region  erhöhter  Erregbarkeit  der  durchströmten  Strecke 
unmittelbar  an  die  sehr  reizbaren  Molekeln  grenzt,  welche 
vor  dem  absteigenden  Strome  liegen  und  willig  und  schnell 
jede  Molekularschwankung  nach  dem  Muskel  hinabsenden. 
Beim  aufsteigenden  Strome  hingegen  müssten  diese  Schwan- 
kungen die  gesammte  Region  des  positiven  Poles  passiren, 
um  den  Muskel  noch  erregen  zu  können.  Da  aber  bei  einer 
gewissen  Starke  der  Polarisation  diese  Molekeln  unfähig  wer- 
den, die  Reizung  von  ihren  Nachbaren  zu  übernehmen  und 
auf  die  nächst  folgenden  zu  übertragen,  so  branden  gleichsam 
jene  Molekularwellen,  welche  von  dem  negativen  Pole  nach 
der  Region  des  positiven  hinanrollen,  an  dieser  und  verlöschen. 
Das  .allgemeine  Gesetz  der  Nervenerregung  durch  den 
electrischen  Strom  kann  demnach  sowohl  für  die  Bewegungs- 
ais Empfindungsnerven  so  ausgesprochen  werden : 

Obwohl  die  Erregung  vor  Allem  abhängt 
von  den  Schwankungen  der  Dichte  des  die 
Nerven  durchfliessenden  Stromes,  so  reagi- 
ren  diese  doch  auch  gleichwohl  auf  den 
Strom  in  beständiger  Grösse.  Während  die 
letztere  Abhängigkeit  sich  so  gestaltet, 
dass  die  Function  anfangs  wächst^  ein  Maxi- 
mum erreicht,  um  dann  wieder  abzunehmen, 
bleibt  das  genauere  Gesetz  der  anderen  Ab- 
hängigkeit vor   der  Hand  unbekannt. 


Kapitel  V. 

Ueber  die  Beiiehiingen  der  Gesetze  des  electrotonischen  Zn- 
standes zn  dem  Gesetze  der  Zncknng. 

Wenn  ich  in  diesem  Kapitel  von  dem  Gesetze  der 
Zuckungen  handele,  so  verstehe  ich  darunter  das  Ganze 
der  Bestimmungen,  „wonach  sich  das  Erscheinen  und  Aus- 
bleiben der  Oeffiiungs-  und  Schliessungszuckung  je  nach  dem 
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das  ächte  und  wahre  Gesetz  der  Zuckung,  üher  welches  so 
viel  hin  und  her  gestritten  worden  ist. 

Versuchen  wir  jetzt  zu  prüfen,  ob  in  der  That  gewisse 
Beziehungen  zwischen  ihm  und  den  electrotonischen  Verände- 
rungen vorhanden  sind.  Dies  ist  nun  meines  Erachtens  ganz 
unverkennbar.  Es  ist  mit  einem  Worte  klar,  dass  der  von 
den  katelectrotonisirten  Strecken  beobachtete  Zuwachs  der 
Zuckung,  als  Funktion  der  Stromstarke  betrachtet,  genau 
dasselbe  Gesetz  befolgt,  wie  die  Schliessungszuckung,  sei  es 
nun,  dass  der  Strom  aufsteigend,  sei  es,  dass  er  absteigend 
sei.  Wie  nämlich  der  oberhalb  des  au&teigenden  Stromes 
ausgeloste  Zuwachs  mit  wachsendem  Strome  wächst,  ein 
Maximum  erreicht,  zum  alten  Werthe  zurückkehrt,  um  end- 
lich zu  verschwinden,  genau  so  verhält  es  sich  mit  der 
Schliessungszuckung.  Soviel  ich  ungefähr  gesehen  habe, 
stimmen  auch  die  verschiedenen  ausgezeichneten  Punkte  der 
Curven  insofern  überein,  als  sie  nahe  denselben  Abscissen- 
werth  haben. 

Ich  stehe  somit  nicht  an,  sofort  folgende  Theorie  des 
Gesetzes  der  Zuckung  aufzustellen,  die  zwar  zum  Theil  noch 
hypothetisch,  zum  grössten  aber  theils  direct  erwiesen,  theils 
äusserst  wahrscheinlich  gemacht  werden  kann.  Die  Mechanik, 
auf  der  das  Gesetz  der  Zuckung  basirt,  heisst  denmach: 

Erregt  wird  eine  gegebene  Nerven  strecke 
durch  das  Entstehen  des  Eatelectrotonus 
und  das  Verschwinden  des  Anelectrotonus, 
nicht  aber  durch  das  Verschwinden  des  Eat- 
electrotonus und  das  Entstehen  des  Anelec- 
trotonus. 

Das  Zuckungsgesetz  fiiesst  hieraus  unter  Zuhiilfenahme 
der  von  uns  ermittelten  Thatsachen  als  einfache  Consequenz. 

Beginnen  wir  mit  dem  aufsteigenden  Strom.  —  Warum 
giebt  der  schwächste  aufsteigende  Strom  Schliessungszuckung, 
der  stärkste  aber  nicht?  —  Die  Reizung  ist  bei  allen  Strom- 
stärken zum  Theil  oberhalb  des  aufsteigenden  Stromes,  da, 
wo  der  Eatelectrotonus  Platz  greift.    Jede  Beizung  oberhalb 


allgemeine  thatsaehlkhe  Betracfatnngen.  457 

eines  aufsteigenden  Stromes  geht  aber  leicht  nach  dem  Mus- 
kel hinab,  wenn  der  polarisirende  Strom  eine  gewisse  Stärke 
nicht  überschreitet,  wo  er  die  Leitungsfähigkeit  des  Nerven 
nicht  merkbar  beeinträchtigt.  Jede  Reizung  muss  also  Zuk- 
kung  erzeugen.  Sobald  aber  die  Stromstärke  diese  gewisse 
Starke  überschreitet,  so  verliert  der  Nerv  augenblicklich  bei 
der  Schliessung  auf  allen  Strecken,  die  der  Anelectrotonus 
befällt,  in  einem  nicht  allein  merkbaren,  sondern  sehr  hohen 
Grade  die  Fähigkeit,  die  Beizung  zu  leiten.  Wenn  also  auch 
immerhin  bei  jeder  Stromstärke  mit  der  Schliessung  die  kat- 
electrotonisirten  Strecken  durch  den  aufsteigenden  Strom  hef- 
tig gereizt  werden  mögen,  so  vermag  sich  diese  Reizung  doch 
nicht  dem  Muskel  mitzutheilen,  welcher  deshalb  ganz  ruhig 
bleibt.  Hiermit  ist  das  Verhalten  der  Schliessungszuckung 
für  den  aufsteigenden  Strom  abgeleitet.  Man  kann  kaum  be- 
haupten, dass  an  dieser  Ableitung  etwas  Hypothetisches  sei. 
Denn  wenn  der  Aaelectroto^nus,  der,  wie  wir  sahen,  wohl  nahe 
so  schnell  wie  die  Reizung  sich  über  den  Nerven  fortpflanzt, 
den  Mu^el  zur  Zuckung  zu  bestimmen  vermöchte,  so  müsste 
doch  eine  recht  kräftige  Zuckung  bei  der  Schliessung  eines 
starken  aufsteigenden  Stromes  stattfinden,  da  ein  starker  An- 
electrotonus die  intramuscularen  Fasern  plötzlich  befällt.  Aber 
der  Muskel  ist  ganz  ruhig ;  denn  weder  er  noch  der  unterhalb 
der  positiven  Electrode  gelegene  Theil  des  Nerven  sind  in 
dem  Zustande  der  Reizung  gewesen.  Hieraus  wird  es  nun 
doch  offenbar  in  hohem  Grade  wahrscheinlich,  dass,  wenn  der 
starke  Anelectrotonus,  welcher  eine  Nervenstrecke  befällt, 
diese  nicht  zu  erregen  vermag,  der  schwache  es  noch  weit 
weniger  im  Stande  ist.  Ich  glaube  kaum,  dass  ein  Zweifel 
an  der  Richtigkeit  dieser  Betrachtung  obwalten  kann. 

Wenden  wir  uns  nunmehr  zur  Betrachtung  der  Schlies- 
sungszuckung des  absteigenden  Stromes.  Nichts  verhindert 
den  Reiz,  hier  aus  dem  Bereiche  des  Katelectrotonus  sofort 
nach  dem  Muskel  zu  gelangen.  Denn  der  Katelectrotonus 
grenzt  ja  unmittelbar  an  denselben.  Mit  wachsender  Strom- 
starke wächst  der  Katelectrotonus  und  mithin  auch  die  Schlies- 
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suDgszuckung.  Hier  mass  der  schwache  Strom  genau  das 
thuD,  was  der  starke.  Fragen  wir  uns  nun  femer,  bei  Yer- 
gleichung  der  Schliessungszuckung  des  aufsteigenden  mit  der 
des  absteigenden  Stromes,  warum  der  aufsteigende  bereits  bei 
geringeren  Stromstarken  dieselbe  hervorbringt,  als  der  abstei- 
gende. Auch  dies  ist  eine  nothwendige  Conseq^enz  meiner 
Theorie.  Denn  schliesse  ich  den  aufsteigenden  Strom,  so 
yerfällt  die  obere  Hälfte  des  Ischiadicus  in  den  Zustand  der 
Beizung;  schliesse  ich  den  absteigenden  Strom,  so  ist  es  mit 
der  unteren  Hälfte  der  Fall.  Da  nun  Reizung  der  von  dem 
Muskel  weiter  entfernten  Strecken  bedeutend  wirksamer  ist, 
als  solcher,  die  ihm  näher  sind,  so  muss  das  bezeichnete  Ver- 
halten stattfinden.  Dies  ist  ja  bekanntiich  gemäss  dem  von 
mir  aufgestellten  Gesetz,  welches  oben  ausfuhrlich  dargelegt 
worden  ist.  Hiermit  wäre  denn  das  Zuckungsgesetz  für  die 
Schliessungszuckung  aus  unserer  Theorie  abgeleitet. 

Wenden  wir  uns  nunmehr  zur  Erörterung  der  Oefihungs- 
zuckung.  Am  frischen  Nerven  giebt  fast  jede  Stromstärke 
bei  jeder  Stromesrichtung  die  Oeffnungszuckung.  Es  zeigt 
sich  aber  ganz  regelmässig,  dass  bei  schwächsten  Strömen 
der  absteigende  eher  als  der  aufsteigende  dieselbe  hervorbringt. 
Auch  dies  ist  vollkommen  klar.  Denn  bei  Oeffnung  des  ab- 
steigenden Stromes  befindet  sich  die  obere,  bei  Oeffnung  des 
aufsteigenden  die  untere  Nervenhälfte  in  dem  Zustande  der 
Reizung.  Es  muss  also  die  Oeffnung  des  Stromes,  wenn  er 
absteigend  fliesst,  wirksamer  sein,  als  wenn  er  aufsteigend 
durch  den  Nerven  geleitet  worden  ist.  Es  bleibt  uns  aber 
ferner  das  Wachsen  der  Oeffnungszuckung  mit  dem  Wachsen 
des  aufsteigenden  Stromes  und  die  später  erfolgende  Ab- 
nahme mit  dem  Wachsen  des  absteigenden  zu  erklären  Dass 
mit  zunehmendem  Anelectrotonus,  den  der  aufsteigende  Strom 
erzeugt  hat,  die  bereits  vorhandene  Oef&iungszuckung  wächst, 
ist  klar.  Dies  muss  eben  darum  um  so  mehr  stattfinden,  als 
der  Anelectrotonus  auf  einem  Punkte  bei  der  Oeffnung  rasch 
in  die  gewaltige  positive  Modificatiou  übergeht,  weshalb  die 
von  oben  nach  dem  Muskel  herabkommenden  Innervationen 
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leicht  nach  demBelben  hinabgeleitet  werden.  Wie  ist  es  aber 
mit  dem  Anelectrotonus ,  den  der  absteigende  Strom  hervor- 
bringt? Die  durch  sein  Verschwinden  bedingte  starke  Bei- 
zung hat  die  intrapolare  Strecke  und  sodann  die  Strecken, 
auf  welchen  der  Katelectrotonus  eben  verschwunden  ist,  zu 
passiren.  Diese  Strecken  aber  befinden  sich  jetzt  in  nega- 
tiver Modification,  sind  also  unerregbar  und  streben  die  Bei- 
zung zu  verlöschen,  sodass  sie  geschwächt  oder  gar  nicht 
nach  dem  Muskel  hinabgeht.  Wir  machen  also  hier  noch  die 
Voraussetzung,  dass  bei  schwachen  Strömen  durch  die  Modi- 
fication die  Leitungsfahigkeit  nicht  merkbar  beeinflusst  wird, 
wohl  aber  bei  starken,  ganz  analog,  wie  es  sich  bei  den  Ver- 
änderungen während  der  Stromesdauer  herausgestellt  hat. 
Zur  thatsächlichen  weiteren  Begründung  meiner  Anschauung 
berufe  ich  mich  darauf,  dass  wir  ja  fanden,  wie  bei  jeder 
Richtung  eines  starken  polarisirenden  Stromes,  der  etwas 
länger  auf  den  Nerven  eingewirkt  hat,  jede  Beizung  oberhalb 
oder  innerhalb  der  intrapolaren  Strecke  sehr  bedeutend  ge- 
schwächt oder  unwirksam  gemacht  wird.  Femer  scheint  es, 
als  müsse  doch  der  starke  absteigende,  dicht  vor  dem  Muskel 
durch  den  Nerven  fiiessende  Strom  bei  seiner  Oeffiiung  kräf- 
tige Zuckung  auslösen,  wenn  das  Verschwinden  des  Katelec- 
trotonus mit  Beizung  des  Nerven  verknüpft  wäre.  Soweit 
scheint  mir  denn  unsere  Anschauung  in  guter  Uebereinstim'^ 
mung  mit  den  Thatsachen.  Doch  sind  wir  noch  nicht  zu 
Ende.  Aus  unserer  Theorie  lassen  sich  noch  einige  That- 
sachen von  erheblicher  Wichtigkeit  ableiten.  Wir  sehen,  dass 
das  Erscheinen  des  Katelectrotonus  im  Allgemeinen  den  Ner^ 
ven  mehr  erregt,  als  das  Verschwinden  des  Anelectrotonus. 
Denn  die  Schliessung  eines  beliebig  gerichteten  schwachen 
Stromes,  der  eben  die  LeitHllgSflhigkeit  nicht  beeinträch- 
tigt, ist  ja  wirksamer  als  die  Oeffiiung  eines  beliebig  gerich- 
teten. Wir  fanden  nun,  dass  die  Differenz  der  Stromstärken, 
welche  noth wendig  ist,  damit  sich  zur  Schliessungszuckung 
des  absteigenden  Stromes  noch  die  Oeffiiungszucknng  geselle, 
ganz  ausserodentlich  viel  kleiner  als  beim  aufsteigenden  Strome 
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ist.  Auch  dies  scheint  mir,  ja  sogar  das  firähere  Erscheinen 
der  Oeffnangszuckung  vor  der  Schliessungszuckung  bei  ab- 
steigendenok  Strome  sehr  wohl  mit  unserer  Theorie  in  Einklang 
zu  bringen  zu  sein.  Dass  der  aufsteigende  Strom  bei  ge- 
ringeren Stromstarken  die  Schliessungszuckung  giebt,  bei 
höheren  erst  die  Oeffnungszuckung,  ist  einfach.  Denn  selbst 
wenn  das  Verschwinden  des  Anelectrotonus  den  Nerven  gleich 
stark  erregt,  wie  das  Erscheinen  des  Katelectrotonus,  so 
musste  doch  der  aufsteigende  Strom  bei  ausreichender  Schwä- 
che schliesslich  nur  Schliessungszuckung  geben.  Denn  bei 
der  Schliessung  ist  die  Reizung  in  der  oberen,  bei  der  Oeff- 
nung  in  der  unteren  Nervenhälfte.  In  der  That  aber  scheint 
das  Verschwinden  des  Anelectrotonus  den  Nerven  nicht  so 
stark  zu  erregen,  wie  das  Erscheinen  des  Katelectrotonus. 
Es  muss  mithin  das  beobachtete  Gesetz  für  den  aufsteigenden 
Strom  a  fortiori  gelten.  Wie  ist  die  Sache  nun  für  den  ab- 
steigenden Strom?  Hier  sind  zwei  Momente,  welche  das 
gleichzeitige  Erscheinen  der  Zuckungen  bei  Schliessung  und 
Oe£Ehung  des  Stromes  zu  begünstigen  streben.  Weil  nämlich 
bei  der  Schliessung  die  Reizung  in  der  unteren  Nervenhälfte, 
bei  der  Oeffnung  in  der  oberen  sich  befindet,  so  müsste  die 
Oeffnungszuckung  eher  erscheinen  als  die  Schliessungszuckung, 
wie  es  denn  auch  in  der  That  mitunter,  aber  nicht  als  Regel 
beobachtet  wird.  Da  aber  das  Entstehen  des  Katelectrotonus 
ein  stärkerer  Reiz  ist,  als  das  Vergehen  des  Anelectrotonus, 
so  müsste  die  Schliessungszuckung  eher  als  die  Oeffiiungs- 
zuckung  erscheinen.  Letzteres  ist  gewöhnlich  der  Fall.  Es 
sind  hier  mithin  zwei  Momente  vorhanden,  welche  sich  ent- 
gegenwirken und  je  nach  ihren  relativen  Verhältnissen  das 
Gesetz  bedingen. 

Die  auffallende  Uebereinstimmung  der  Thatsachen  mit 
der  Theorie  scheint  mir  eine  Bürgschaft  dafür,  dass  hier  im 
Wesentlichen  eine  allgemeine  Grundlage  for  ein  späteres  fei- 
neres Verstandniss  des  ZuckungsgBsetzes  geliefert  ist.  Ich 
bin  nur  dem  nachgekommen,  habe  das  weiter  gefuhrt,  was 
der  grosse  Ritter  schon  früh   sagte,  dass  die  Zuckung  her- 
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rühre  von  dem  Erscheinen  eines  veränderten  Zustandes  im 
Nerven,  oder  von  seinem  Verschwinden.  Ich  habe  nun  diese 
veränderten  Zustände  studiit  in  ihrem  Kommen  und  Gehen 
und  glaube  sie  deshalb  mit  Recht  mit  dem  Gesetze  der 
Zuckung  in  Verbindung  bringen  zu  müssen.  Wenn  auch 
manches  Hypothetische  noch  meiner  Theorie  anhaftet,  so 
kann  sie  doch  vor  der  Hand  dazu  dienen,  künftigen  For- 
schem leitender  Gedanke  zu  sein.  —  Ich  schliesse  hiermit 
die  Untersuchung. 


IV. 


Theorie  der  inneren  Mechanik 
des  Nerven. 
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Theorie  der  inneren  Mechanik  des 
Nerven. 


Vergegenwärtigen  wir  uns  nochmals  vor  Erörterung  der 
theoretischen  Fragen  den  allgemeinen  Kreis  von  Thatsacben, 
welche  in  dieser  Arbeit  dargestellt  worden  sind.  Die  leich- 
teste Uebersicht  können  wir  durch  Betrachtung  der  Curven 
erlangen,  welche  in  Fig.  18  aufgezeichnet  stehen.  Ich  habe 
hier  diese  Curven  der  veränderten  Erregbarkeit  im  electroto- 
nischen  Zustande  entworfen,  indem  ich  auf  den  Nerven  (NN) 
als  Abscisse  die  Zunahme  der  Erregbarkeit  als  positive,  die 
Abnahme  als  negative  Ordinaten  auftrug.  A  stellt  den  Punkt 
vor,  wo  der  Strom  eintritt,  B  denjenigen,  wo  er  austritt.  An 
welchem  Ende  von  NN  der  Muskel  befindlich  sei,  is  ja  gleich- 
gültig. Man  sieht  drei  Curven  gezogen,  davon  die  mit  den 
niedrigsten  Ordinaten  (y,  y^)  diejenige  ist,  welche  den  ge- 
ringsten Stromstärken  entspricht.  Ihr  Indifferenzpunkt  liegt 
dicht  am  positiven  Pole.  Die  zweite  Curve  (J2J2)  ^s*  ^^^ 
jenige,  welche  nach  Lage  der  Aeste  und  Ordinatenhöhe  der 
naittlcren  Stromstärke  zukommt.  Ihr  Indifferenzpunkt  halbirt 
die  intrapolare  Strecke.  Die  stärksten  Ströme  endlich  be- 
stimmen die  Lage  der  Curve  (y,  js).  Ihre  Ordinaten  sind 
auf  den  extrapolaren  Strecken  höher  als  die  der  anderen  Cur- 
ven und  ihr  Indifferenzpunkt  ist  dicht  an  die  Kathode  gerückt. 
—  Bei  längeren  intrapolaren  Strecken  liegen  diese  Curven 
ebenso;  nur  wachsen  die  Ordinaten  sämmtlich. 
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Betrachten  wir  die  Ordinaten  als  Linien,  welche  dem 
Zuckungszuwachs  proportional  sein  sollen,  und  abstrahiren 
wir  von  jenem  Ausnahmefalle  bei  Reizung  oberhalb  des  auf- 
steigenden Stromes,  so  geben  unsere  Curven  reine  Thatsachen 
wieder.  Sobald  wir  aber  —  und  das  habe  ich  stets  im  Auge 
behalten  —  die  Ordinaten  als  dem  Erregbarkeitszuwachse  der 
gereizten  Stelle  proportional  ansehen,  stehen  wir  bereits  nicht 
mehr  unmittelbar  auf  dem  Boden  der  Erfahrung.  Wenn  näm- 
lich eine  gegebene  Nervenstelle  erregt  wird,  so  kann  offenbar 
im  Allgemeinen  aus  dem  Erfolge  am  zuckenden  Muskel  nicht 
so  ohne  weiteres  geschlossen  werden  auf  die  Erregbarkeit  der 
unmittelbar  vom  Beize  betroffenen  Stelle.  Denn  ehe  die  Bei- 
zung von  dieser  aus  nach  dem  Muskel  gelangt,  hat  sie  ja  erst 
eine  Schaar  von  Molekeln  zu  durcheilen,  welche  dieselbe  na- 
türlich auf  das  Mannigfachste  und  zwar  nach  jeder  BichtuDg 
quantitativ  verändern  können.  Diese  Betrachtung  ist  so  ein- 
leuchtend, so  natürlich,  dass  wir  sie  gar  nicht  machen  würden, 
wenn  nicht  bei  diesen  Untersuchungen  sich  gerade  das  merk- 
würdige Resultat  ergeben  hätte,  dass  man  in  der  That  bei 
Erregung  einer  gegebenen  Nervenstrecke  dennoch  bis  zu 
einem  gewissen  sehr  ausgedehnten  Grade  berechtigt  ist,  den 
am  Muskel  beobachteten  Erfolg  aus  dem  Zustande  der  un- 
mittelbar gereizten  Stelle  abzuleiten.  Denn  wir  haben  gefiin- 
den,  dass  die  Quantität  der  Reizung,  welche  nach  Erregung 
einer  gegebenen  electrotonisirten  Strecke  an  beiden  Enden 
des  Nerven  anlangt,  stets  gleich  gross  ist.  Wir  dürfen  uns 
der  Uebersichtlichkeit  halber  wenigstens  die  Thatsachen  so 
vorstellen.  Man  denke  sich  demnach  an  den  beiden  Nerv- 
enden (s.  Fig.  19)  zwei  Muskeln  (m,  m)  angewachsen  und 
zwischen  beiden  genau  in  der  Mitte  die  Reizung  (R)  an- 
gebracht, damit  sie  in  gleicher  Entfernung  von  beiden  Muskeln 
darum  stets  gleich  stark  diese  errege.  Darauf  leite  man  einen 
Constanten  Strom  (C)  durch  den  Nerven.  An  welcher  Stelle 
es  auch  immer  sei,  welche  Richtung  er  auch  immer  habe 
und  welche  Entfernung  von  dem  einen  oder  anderen  Muskel 
ihm  zukomme,  der  Zuckungszuwachs,  welcher  bei  Reizung 
derselben  früheren  Stelle  auf  dieselbe  frühere  Weise  beobachtet 
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wird,  ist  bei  beiden  Muskeln  absolut  derselbe.  Er  varürt 
zwar,  aber  diese  Variation  hängt  nur  davon  ab,  ob  der  ge- 
reizte Punkt  vor  oder  hinter  dem  Strome  liegt  und  um  wie 
viel  dies  der  Fall  ist.  Wie  der  Punkt  zum  Muskel  gelegen, 
welche  Molekeln  also  zwischen  ihm  und  Muskel  uud  in  wel- 
Zustande  sich  diese  befinden  mögen,  ist  für  den  Erfolg  durch- 
aus gleichgültig.  Denn  die  Reihe  von  Molekeln,  welche  die 
Reizung  nach  dem  einen  Muskel  fortleitet,  ist  ja  in  ganz  an- 
deren Zustanden,  als  diejenige,  welche  sie  dem  anderen  Mus- 
kel überbringt.  Dieses  Gesetz  ist  ganz  allgemein.  Daraus 
geht  nun  offenbar  hervor,  dass  diejenige  Nervenstelle,  welche 
sich  bei  directen  äusseren  Reizen  so  verändert  zeigt,  dennoch 
die  einmal  ausgelöste  Reizung  genau  mit  derselben  Intensität 
fortpflanzt,  als  ob  sie  sich  in  dem  natürlichen  Zustande  be- 
fände. Aus  diesem  Grunde  werden  wir  aus  dem  Erfolge  am 
Muskel  direct  auf  den  Zustand  der  unmittelbar  gereizten  Stelle 
schliessen  dürfen. 

Alles  Gesagte  gilt  indessen  nur,  solange  die  Stromstärke, 
welche  die  veränderte  Erregbarkeit  hervorgebracht  hat,  eine 
gewisse,  bereits  recht  beträchtliche  Grösse  nicht  überschreitet. 
Findet  dies  aber  Statt,  dann  tritt  dasjenige  ein,  was  man  eben 
a  priori  zu  erwarten  geneigt  war  —  es  verliert  der  Nerv  nicht 
allein  die  directe  Reizbarkeit  auf  der  anelectrotonisirten  Strecke, 
sondern  auch  die  Leitungsfähigkeit.  Dass  dies  so  sei,  schliesse 
ich  aus  dem  Verhalten  des  Reizbarkeitszuwachses  oberhalb 
des  aufsteigenden  Stromes.  Er  ist  bekanntlich  anfangs  bei 
schwachen  polarisirenden  Strömen  positiv  und  wird  dann  bei 
stärkeren  negativ.  Die  Gründe,  welche  ich  hierfür  beibringen 
kann,  sind  folgende.  Es  würde  erstens,  bei  der  Annahme, 
dass  der  Erfolg  am  Muskel  den  Zustand  der  gereizten  Stelle 
auch  jetzt  noch  bezeichnete,  also  eine  Stromstärke  geben, 
bei  welcher  oberhalb  des  aufsteigenden  Stromes  die  Erreg- 
barkeit gar  nicht  verändert  wäre,  während  sie  in  der  intra- 
polaren Strecke,  sowie  zwischen  dieser  und  Muskel  entschie- 
den alterirt  ist.  Hier  giebt  es  zur  Lösung  der  Paradoxie 
keinen  ähnlichen  Ausweg  wie  bei  der  Untersuchung  der  to- 
talen Erregbarkeit  der  intrapolaren  Strecke.    Denn  diese  zeigt 

30* 


468  Theorie  der  inneren  Mechanik   des  Nerven. 

sich  bei  jeder  Lage  der  reizenden  Electroden  oberhalb  des 
starken  aufsteigenden  Stromes  nicht  merkbar  verschieden.  Wollte 
man  sich  aber  auch  in  diese  Paradoxie  finden,  so  würde  zweitens 
folgender  entschiedene  Widerspruch  sich  ergeben.  Wie  wir 
gefunden  haben,  wächst  sonst  unter  allen  Verhältnissen  der 
absolut  genommene  Erregbarkeitszuwachs  mit  dem  eleetro- 
motorischen  Zuwachs  stetig  an,  wenn  es  die  Stromstärke 
thut.  Wir  haben  femer  eine  so  grosse  Keihe  der  tiefsten 
Uebereinstimmungen  zwischen  den  electromotorischen  und 
Erregbarkeitsveränderungen  aufgefunden,  dass  es  die  Skepsis 
über  alle  Gebühr  ausdehnen  hiesse,  wenn  man  daran  glauben 
wollte,  dass  beide  Functionen  durch  eine  prästabilirte  Har- 
monie eine  so  merkwürdige,  so  au£Pallende  Congruenz  dar- 
bieten sollten.  Während  also  in  allen  anderen  Fällen  der 
Zuwachs  der  Erregbarkeit  dem  electromotorischen  Zuwachse 
proportional  ist,  sollte  ein  Fall  existiren,  wo  der  Erregbar- 
keitszuwachs absolut  gleich  Null  wäre,  obgleich  der  electro- 
motorische  Zuwachs  eine  beträchtliche  endliche  Grosse  hätte. 
Denn  wir  wissen  ja,  dass  auf  den  extrapolaren  Strecken  der 
electromotorische  Zuwachs  dem  polarisirenden  Strome  stets 
proportional  ist,  mag  der  Strom  auf-  oder  absteigend,  die 
abgeleitete  ober-  oder  unterhalb  desselben  befindlich  sein. 
Dieser  zweite  Grund  scheint  mir  nun  von  erheblichem  Ge- 
wichte.    Ich  fiige  demselben  endlich  noch  einen  dritten  zu. 

Du  Bois-Reymond  hat  den  Beweis  geliefert,  dass 
sich  am  Nerven  kein  Unterschied  darstellt,  in  Bezug  auf  die 
Leitung  des  Electrotonus  und  der  Reizung  in  beiden  Rich- 
tungen. Nicht  merkbar  verschieden  pflanzen  sich  beide  Zu- 
stände von  einem  erregten  Querschnitte  aus  mit  merkbar  der- 
selben Leichtigkeit  in  centripetalcr  oder  centrifugaler  Rich- 
tung sowohl  im  motorischen  wie  sensiblen  Nerven  fort.  Hier 
würde  nun  der  räthselhafbe  Umstand  eintreten,  dass  während 
der  Katelectrotonus  beim  absteigenden  beliebig  starken  Strome 
stets  dasselbe  Zeichen  des  Zuckungszuwachses  bedingt,  beim 
aufsteigenden  Katelectrotonus  ein  ganz  anderes  Verhalten 
Platz  griffe.  Wir  müssten  dann  ganz  entschieden  einen  be- 
deutenden Unterschied  annehmen  zwischen  der  centripetalen 
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und  centrifugalen  Richtung  der  motorischen  Nervenfaser. 
Niemand  wird  bei  dem  jetzigen  Stande  der  Kenntnisse  dieser 
Ansicht  beipflichten  wollen,  womit  wir  also  gezwungen  sind 
in  der  That  zuzugeben,  dass  bei  einer  gewissen  Starke  des 
polarisirenden  Stromes  der  Nerv  die  Leitungsfähigkeit  für  die 
Reizung  in  erheblichem  Maasse  verliert. 

Was  den  Betrachtungen,  die  wir  hier  dargelegt  haben, 
eine  grossere  Stärke  verleiht,  ist  der  Umstand,  dass  der  zu 
erweisende  Satz  noch  einer  directen  experimentellen  Prüfung 
fähig  ist,  welche  ich  leider  bis  jetzt  noch  nicht  habe  vor- 
nehmen können.  Man  müsste  die  motorischen  Wurzeln  mit 
Längs-  und  Querschnitt  den  Bäuschen  für  den  grossen  Mul- 
tiplicator  anlegen,  durch  den  Ischiadicus  einen  starken  auf- 
steigenden Strom  leiten,  welcher  negativen  Zuckungszuwachs 
bei  Reizung  oberhalb  desselben  bedingt.  Sobald  die  Nadel 
unter  dem  Einflüsse  der  negativen  Phase  und  des  ursprung- 
lichen Stromes  zur  Ruhe  gekommen,  müsste  dann  ein  teta- 
nisirender  Strom  oberhalb  der  negativen  Electrode  den  Ner- 
ven durchsetzen.  Unzweifelhaft  würde  nun  die  Nadel  im 
entgegengesetzten  Sinne  zum  ursprünglichen  Nervenstrome, 
also  im  Sinne  der  säulenartigen  Polarisation  abgelenkt  wer- 
den, während  der  Muskel  ruhig  bliebe. 

So  scheint  es  mir  denn,  als  ob  es  nicht  länger  zweifel- 
haft sein  könne,  dass  oberhalb  des  aufsteigenden  Stromes  die 
Erregbarkeit  stets  erhöht  ist,  welches  auch  die  Stärke  des- 
selben sein  mag  und  es  nur  darum  nicht  scheint,  weil  die 
anelectrotonische  Zone  jeder  Reizung  den  Durchgang  nach 
dem  Muskel  verwehrt. 

Man  vnrd  jetzt  auch  das  Verhalten  der  Curven  verstehen, 
welche  für  verschiedene  intrapolare  Längen  den  katelcctroto- 
nischen  Zuckungszuwachs  als  Function  der  Stärke  des  auf- 
steigenden polarisirenden  Stromes  darstellen.  Wir  fanden  ja, 
dass  die  Curven  ihr  positives  Maximum  um  so  eher  errei- 
chen und  um  so  eher  die  Abscisse  schneiden,  je  länger  die 
intrapolare  Strecke  war.  Der  Grund  von  diesem  auf  den 
ersten  Blick  eigenthümlichen  Verhalten  ist  indessen  nicht 
schwer  zu  übersehen.     Wir  wurden  soeben  zu  der  Wahrheit 
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geführt,  dass  bei  einer  gewissen  Starke  der  Polarisation  die 
Molekeln  im  Bereiche  des  Anelectrotonus  die  Fähigkeit,  die 
Reizung  zu  leiten,  in  merkbarem  Ghrade  einbüssen,  d.  h.  der 
Fortpflanzung  der  Reizung  einen  gewissen  Widerstand  ent- 
gegensetzen, sie  also  schwächen.  Wenn  nun  in  der  intra- 
polaren Strecke  diejenige  Stromstarke  Platz  gegriffen  hat, 
bei  welchem  die  anelectrotonisirten  Molekeln  die  Reizung  zu 
schwächen  anfangen,  so  ist  es  klar,  dass  die  Schwächung  um 
so  grosser  sein  muss,  je  länger  die  Strecke  ist,  welche  die 
Reizung  zu  passiren  hat.  Denn  mit  wachsender  Länge  wer- 
den ja  mehr  Widerstände  eingeschaltet.  Sobald  nun  mit 
wachsender  Stromstärke  die  durch  die  Leitung  auf  den  an- 
electrotonisirten Strecken  herbeigeführte  Abnahme  der  Rei- 
zung gleich  geworden  ist  der  Zunahme,  welche  sie  auf  den 
erregten  katelectrotonisirten  Stellen  erfuhr,  so  muss  nothwen- 
dig'der  Zuckungszuwachs  der  Null  gleich  sein.  Da  nun  mit 
wachsender  Stromstärke  und  Länge  auch  der  katelectrotoni- 
sche  Erregbarkeitszuwachs  wächst,  gleichwohl  aber  der  Zuk- 
kungszuwachs  abnimmt,  so  muss  ferner  der  Zuwachs,  den 
jetzt  die  Reizung  oberhalb  des  aufsteigenden  Stromes  erfährt, 
kleiner  sein  als  die  Abnahme,  welche  die  Leitung  durch  die 
anelectrotonisirten  Strecken  noth wendig  bedingt.  In  diesem 
Sinne  bleiben  die  Thatsachen  unter  sich  und  mit  den  be- 
kannten der  Electrophysiologie  in  vollendetem  Einklänge  und 
ich  werde  deshalb  nunmehr  von  diesen  ausgehen,  um  der  in- 
neren Mechanik  des  Nerven,  welche  diese  Gesetze  bedingt, 
unsere  Aufmerksamkeit  zuzuwenden. 

Die  Thatsachen  sagen,  dass  im  Bereiche  des  Anelectro- 
tonus die  Erregbarkeit  herabgesetzt,  im  Bereiche  des  Kat- 
electrotonus  erhöht  sei.  Zwischen  den  Polen  geht  der  eine 
in  den  anderen  Zustand  stetig  über  und  4iese  Uebergang»- 
stelle  liegt  um  so  mehr  vom  positiven  Pole  entfernt,  je  stär- 
ker der  Strom  ist,  oder  je  länger  ein  gegebener  Strom  ge- 
dauert bat.  Warum  ist  dies  so?  Um  darauf  zu  antworten, 
müssten  wir  ferner  erst  die  Frage  beantworten:  Was  ist  die 
moleculare  Definition  der  Erregbarkeit,  was  die  der  Reizung? 
Wir  kennen  sie  nicht  und   werden   sie   noch  lange  nicht  er- 
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fahren.  Denn  sie  sind  die  Endprobleme  der  allgemeinen  Physio- 
logie der  Nervenfaser.  So  ziehe  ich  es  deshalb  vor,  mich  an 
der  Thatsache  als  Fundamentalphänomen  vor  der  Hand  zu 
begnügen,  da  wenigstens  so  viel  gesagt  werden  kann,  dass 
es  ausserordentlich  viele  denkbare  Arten  giebt,  wie  man  bei 
Angriff  einer  Kraft  auf  einen  gegebenen  Theil  einer  Molekel- 
combination  einen  grosseren  Erfolg  bedingt,  als  wenn  die- 
selbe Kraft  einen  anderen  Theil  dieser  Combination  angreift. 
Ich  spreche  hier  nur  von  der  Reizung  in  der  unmittelbar 
ergriffenen  Stelle,  nicht  von  der  Fortpflanzung  derselben,  die 
wir  nachher  erörtern  wollen.  Mit  Bezug  auf  den  Einfluss 
der  Länge  lässt  sich,  so  scheint  es  mir,  keine  unmittelbare 
Folgerung  ziehen,  weil  weder  aus  du  Bois-Reymond's 
noch  aus  meinen  Untersuchungen  ersichtlich,  ob  die  Curven 
mit  wachsender  Länge  wirklich  auf  allen  Punkten  an  Höhe 
zunehmen,  oder  ob  dies  scheinbar  ist,  weil  sie  nur  einfach 
bei  gleichbleibender  Ordinatenhöhe  sich  im  Sinne  der  Ab- 
scisse  strecken  oder  verschieben. 

Es  bleibt  uns  mithin  nun  noch  die  fernere  Aufgabe,  zu 
erklären,  wie  es  komme,  dass  dieselben  Molekeln,  welche  be- 
trächtlich verändert  erscheinen  bei  directer  Reizung,  doch  diese, 
wenn  sie  einmal  anderweitig  ausgelöst  ist,  ebenso  gut  fort- 
pflanzen, als  ob  sie  im  natärlichen  Zustande  befindlich  wären. 
Man  kommt  naturlich  leicht  über  alle  Schwierigkeiten  fort, 
wenn  man  im  motorischen  Nerven  zwei  Fähigkeiten  unter- 
scheidet, nämlich  die  directe  Reizbarkeit  einer  Stelle  und  dann 
ihre  Leitungsfähigkeit.  Stellt  man  sich  dann  vor,  dass  der 
Strom  beide  Eigenschaften  in  gleichem  Sinne  verändere,  nur 
anfangs  bei  geringer  Stärke  die  Leitungsfähigkeit  viel  weni- 
ger als  die  directe  Reizbarkeit,  während  bei  höheren  Strom- 
starken wieder  beide  Functionen  näher  rücken,  so  erklärt 
sich  Alles  ganz  einfach.  Dies  scheint  mir  nun  aber  eine 
ziemlich  unbefriedigende  Lösung  des  Problems,  da  es  schwer 
ist,  sich  zu  denken,  dass  in  der  direct  gereizten  Stelle  etwas 
total  anders  vor  sich  gehe,  als  in  denjenigen,  welche  die  Rei- 
zung leiten.  Es  ist  mir  vielmehr  durchaus  wahrscheinlich, 
dasB  die  direct  gereizte  Nervenstelle  genau  in  dieselben  Zu- 
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Stande  verfallt,  wie  die  indirect  gereizte,  sodass  man  also 
nicht  zwischen  zwei  wesentlich  verschiedenen  Vorgängen  im 
motorischen  Nerven  unterscheiden  darf.  Die  Erklärung  des 
allgemeinen  in  Frage  stehenden  Gesetzes  basirt  nun  offenbar 
auf  nichts  Geringerem  als  auf  der  Vorstellung,  die  wir  uns 
von  dem  eigentlichen  Wesen  des  Nervenprincipes  machen, 
welches  wir  deshalb  jetzt  einer  genaueren  Discussion  unter- 
werfen wollen. 

Die  Erklärung  des  Nervenprincips  fuhrt  auf  zwei  Mög- 
lichkeiten. Entweder  schreitet  ein  erregtes  unbekanntes  Agens 
oder  Fluidum,  welches  gleichsam  der  gereizten  Stelle  entlockt 
wird,  örtlich  vor,  um  nach  dem  Muskel  hinabzueilen.  Es 
sind  dies  die  thierischen  Geister  der  Alten,  die  wir  nunmehr 
allgemein  verlassen  haben.  Oder  es  bewegt  sich  irgend  eine 
Veränderung  durch  die  Materie  des  Nerven  fort,  also  eine 
Welle  im  weiteren  Sinne.  Unter  den  in  der  Natur  vorhan- 
denen Wellenbewegungen  kann  man  zwei  Arten  unterscheiden. 
Bei  der  einen  Art  gestalten  sich  die  Verhältnisse  so,  dass 
in  einer  gegebenen  Zeit,-  nachdem  das  erste  Atom  in  Bewe- 
gung versetzt  worden  ist,  die  Summe  der  in  dem  System  vor- 
handenen lebendigen  Kräfte  ungeändert  dieselbe  geblieben 
ist,  weil  nur  einfach  ein  Atom  seine  Bewegung  auf  das  an- 
dere übertrug.  In  diese  Kategorie  gehört  die  Verbreitung 
des  Lichtes,  des  Schalles,  der  strahlenden  und  geleiteten 
Wärme,  der  Fortpflanzung  eines  mechanischen  Stosses  und 
dergleichen  mehr.  Die  zweite  Klasse  von  Wellenbewegungen 
ist  dadurch  charakterisirt,  dass  die  erste  Molekelcombination 
die  zweite  in  Umstände  bringt,  durch  welche  eine  Entleerung 
der  in  der  zweiten  Molekelcombination  vorhandenen  „Spann- 
kräfte^ möglich  gemacht  wird.  Hier  braucht  die  lebencUge 
Kraft,  welche  im  Systeme  eine  gegebene  Zeit  nach  dem  ersten 
Anstoss  vorhanden  ist,  der  anfänglichen  durchaus  nicht  gleich 
zu  sein,  sondern  sie  kann  dieselbe  beliebig  übertreffen.  Es 
werden  also  durch  die  von  einem  Punkte  vorschreitende  Be- 
wegung Kräfte  auf  allen  Punkten  des  Raumes  ausgelöst,  über 
welche  sich  dieselbe  auszubreiten  strebt.  Unter  diesen  bei- 
den möglichen  Bewegungsformen  muss  ich  mich  für  die  zweite 
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entscheiden,  als  diejenige,  welche  fast  unzweifelhaft  die  eigent- 
liche Basis  für  die  dereinstige  vollendete  Molecularhypothese 
des  Nerven  bilden  wird. 

Ich  will  nun  den  Versuch  machen,  -diese  Behauptungen 
zu  begründen.  Es  giebt,  um  zunächst  zu  unserem  alten 
Problem  zurückzukehren,  eine  sehr  nahe  liegende  Möglichkeit, 
wie  eine  und  dieselbe  Kraft,  welche  eine  gegebene  Combina- 
tion  von  Naturkörpem  an  irgend  einem  Funkte  angreift,  ver- 
schieden grosse  Erfolge  erzielt,  sei  es,  dass  sie  stets  gegen 
dieselbe  Stelle  der  Combination  gerichtet  sei  oder  an  ver- 
schiedenen Punkten  nach  einander  angreife.  Diese  Möglich- 
keit besteht  darin,  dass  die  Richtung  der  Kraft  variirt.  Den- 
ken wir  uns  z.  B.  einen  Vertikalkreis  aus  Metall,  in  dessen 
Ebene  in  der  Mitte  eine  Magnetnadel  aufgehängt  ist.  Es  sei 
ferner  dieser  Vertikalkreis  um  seinen  senkrechten  Durchmesser 
drehbar.  Stellen  wir  uns  nun  den  Kreis  von  einem  electri- 
sehen  Strome  durchflössen  vor,  so  wird  es  zwei  Lagen  des 
Kreises  geben,  bei  welchen  die  Wirkung  des  Stromes  auf  die 
Nadel  gleich  Null  ist.  Bei  diesen  Lagen  fällt  die  Ejreisebene 
mit  dem  magnetischen  Aequator  zusammen.  Bei  der  einen 
Lage  des  Kreises  in  dieser  Ebene  ist  die  Nadel  in  labilem, 
bei  der  anderen  Lage  in  stabilem  Gleichgewicht.  Sobald  aber 
die  Kreisebene  mit  der  Ebene  des  magnetischen  Meridianes 
irgend  einen  Winkel  bildet,  welcher  nicht  genau  einem  Rech- 
ten gleich  ist,  kann  kein  Gleichgewicht  der  Nadel  mehr  statt- 
finden. Aus  diesem  Grunde  nun  habe  ich  den  Strom  unter 
jedem  möglichen  Winkel  zur  Primitivfaser  in  den  Nerven  ge- 
leitet, weil  zu  erwarten  war,  dass  die  auf  die  Faser  senk- 
rechte Stromungsrichtung  sich  vielleicht  wirksam  erweisen 
würde,  obgleich  die  ihr  parallele  ihre  Wirkung  verloren  hatte. 
Wir  fanden  aber,  dass  dem  nicht  so  sei;  sondern  eine  kat- 
electrotonische  Stelle  erwies  sich  reizbarer  als  sonst,  welches 
auch  der  Winkel  war,  den  der  Strom  mit  der  Faser  bildete, 
sowie  die  anelectrotonisirte  sich  stets  weniger  erregbar  zeigte. 
Dies  ist  ein  Grund.  Der  zweite  aber  entspringt  aus  folgen- 
der Betrachtung:  Es  müsste  auf  den  katelectrotonisirten  Strek- 
ken  das  Molekel  eine  Lage  haben,  dass  die  wirksam  werdende 
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Stromcomponente  ein  Maximum,  an  den  anelecirotonisirien 
eine  solche,  dass  sie  ein  Minimum  wäre.  Die  Kraftcomponente 
des  Constanten  Stromes  müsste  also  am  positiven  Pole  eine 
andere  Richtung  hüben,  als  am  negativen.  Hieraus  würde 
dann  folgen,  dass  immer  nur  die  Wirkung  eines  Poles  des 
reizenden  Stromes  bei  dem  einen  oder  andern  Zustand  wir- 
kungslos sein  konnte,  während  der  andere  stets  wirksam  blei- 
ben müsste.  Nur  also,  wenn  die  Molecularordnung  vor  und 
hinter  dem  Strome  dieselbe' wäre,  könnte  unsere  betrachtete 
Hypothese  bestehen  bleiben  und  würde  dann  wirklich  recht 
elegant  die  Thatsachen  erklären.  Da  das  nun  aber  nicht  der 
Fall  ist,  so  ist  sie  insufHcient.  Hierzu  kommt  dann  noch 
ein  dritter  Grund,  der  nämlich  auf  den  Erfolgen  bei  der 
chemischen  Reizung  basirt.  Hier  könnte  man  sich  in  der 
That  doch  nur  sehr  schwer  vorstellen,  dass  die  hierdurch  er- 
zeugten Molecularbewegungen  stets  von  Kräften  ausgingen, 
welche  dieselben  Richtungen  haben,  wie  diejenigen,  welche 
der  Strom  ausübt.  Ich  stehe  demnach  nicht  an,  zu  behaup- 
ten, dass  jene  Erregbarkeitsänderungen  nicht  ihren  Grund 
haben  können  in  einer  durch  Lageveränderung  der  Molekeln 
herbeigeführten  Verringerung  oder  Vermehrung  der  wirksam 
werdenden  Componente  der  äusseren  den  Nerven  angreifenden 
Kräfte.  Wenn  sich  nun  auch  noch  andere  Möglichkeiten 
denken  Hessen,  durch  welche  unser  Gesetz  aus  der  Annahme 
von  Schwingungen  zur  Noth  abgeleitet  werden  könnte,  so 
fuge  ich  doch  einen  neuen  und  zwar  den  wichtigsten  Grund 
hier  weiter  hinzu,  welcher  ebenfaUs  die  Annahme  entschieden 
zurückweist,  dass  das  Nervenprincip  als  eine  Vibration  be- 
trachtet werden  könne.  Dieser  Grund  basirt  auf  dem  von  mir 
aufgestellten  Gesetze,  wonach  die  Reizung  lawinenartig  an- 
schwillt, wenn  sich  dieselbe  über  grössere  Nervenstrecken 
ausbreitet.  Wir  haben  oben  gesehen,  dass  die  Zuckung  um 
so  stärker  ist,  je  weiter  die  gereizte  Stelle  vom  Muskel  entr 
fernt  war,  und  haben  uns  aus  sogleich  etwas  näher  zu  er- 
örterndem Grunde  der  so  eben  angegebenen  Erklärung  ange- 
schlossen. Entweder  ist  nämlich  die  Erregbarkeit  des  Nerven 
um  so  grösser,  je  weiter  die  gegebene  Nervenstelle  vom  Mus- 
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kel  entfernt  ist,  oder  die  Erregbarkeit  ist  auf  allen  Punkten 
dieselbe  und  schwillt  nur  bei  der  Fortpflanzung  an. 

Die  Versuche  haben  für  die  letztere  Möglichkeit  entschie- 
den. Vorläufig  sei  es  mir  gestattet,  dem  Leser  so  viel  von 
diesen  Versuchen  mitzutheilen,  als  nothwendig  ist,  um  ihm 
eine  Ueberzeugnng  von  der  Richtigkeit  meiner  Behauptung 
zu  geben.  An  einer  andern  Stelle  als  diesem  Werke  behalt^ 
ich  mir  vor,  noch  specieller  auf  diesen  höchst  -wichtigen  Ge- 
genstand zurückzukommen,  wenn  ich  denselben  nach  allen 
Seiten  experimentell  abgeschlossen  haben  werde. 

An  meinem  grossen  Multiplicator  für  den  Nervenstrom 
von  33,000  Windungen,  den  mir  Herr  Sauerwald  da- 
hier  angefertigt  hat,  untersuchte  ich  die  Stärke  der  negati- 
ven Schwankung,  indem  ich  einmal  eine  den  Bäuschen  nahe 
und  einmal  eine  sehr  entfernte  von  gleicher  Länge  und  Quer- 
schnitt tetanisirte.  Mochte  nun  auf  den  Bäuschen  das  peri- 
pherische oder  das  centrale  Ende  des  Ischiadicus  aufliegen, 
gleichviel  —  stets  erschien  die  stärkere  negative  Schwankung 
von  der  fernen  Strecke.  Der  Erfolg  blieb  ganz  derselbe, 
gleichviel,  mochte  ich  das  peripherische  Ende  des  Ischiadicus 
oder  die  motorischen  Wurzeln  den  Bäuschen  mit  Längs- 
und Querschnitt  angelegt  haben.  So  überlegen  ist  die  Rei- 
zung von  der  fernen  Strecke,  dass  derselbe  tetanisirende, 
äusserst  abgeschwächte  Strömungsvorgang,  welcher  von  der 
nahen  Strecke  aus  in  10 —  15"  keine  Spur  von  irgend  einer 
Veränderung  in  dem  Stand  der  Nadel  hervorbrachte,  durch 
die  ferne  Strecke  geleitet,  sofort  eine  negative  Schwankung 
erzeugte,  welche  oft  10*^  und  mehr  betrug. 

Man  sieht  also,  dass  es  nicht  auf  die  gegebene  bestimmte 
Stelle  ankommt,  welche  man  der  Reizung  unterwirft,  sondern 
auf  ihren  Abstand  von  der  abgeleiteten.  Obschon  ich  nun 
den  Versuch  mit  dem  Magnetelectrometer  angestellt  habe,  so 
kann  doch  bei  so  bewandten  Umständen  und  so  schwachen 
Strömen  kein  Zweifel  an  der  Richtigkeit  der  Thatsache  ob- 
walten, um  so  mehr  als  die  Erscheinung  unverändert  eintrat, 
welches  auch  die  Richtung  des  Oeffnungsschlages  im  Nerven 
sein  mochte.     Ich  brauche  wohl  nicht  hervorzuheben,    dass 
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die  Controlversttobe  auf  Stromschleifen  und  unipolare  Wm- 
kungen  sorgfältigst  angestellt  wurden. 

Du  Bois-Reymond  giebt  in  seinem  Werke  an,  dass 
die  negative  Schwankung  abnehme,  wenn  sie  sich  über  grös- 
sere Strecken  ausbreite,  so  dass  also  die  stärkere  Wirkung 
von  der  den  Bäuschen  nähern  Strecke  aus  erfolgen  soll. 
Wählt  man  starke  Schläge,  so  ist  das  letztere  in  der  That 
der  Fall,  wie  auch  ich  mich  überzeugt  habe.  Gleichwohl 
würde  ich  aber  vorziehen,  diese  Thatsache  folgendermaassen 
zu  deuten:  Während  der  tetanisirende  Stömungsvorgang  die 
ferne  Strecke  durchsetzt,  weicht  die  sehr  träge  Nadel  äusserst 
langsam  zurück.  Innerhalb  der  langen  Zeit,  welche  sie  zur 
Vollendung  des  Bückschwunges  braucht,  wird  natürlich  die 
ferne  Strecke  bedeutend  durch  den  starken  tetanisirenden  Strom 
erschöpft,  so  dass  dieser  in  dem  Augenblicke,  wo  die  Nadel 
wieder  im  Sinne  des  Nervenstromes  vorwärts  gehen  will, 
vielleicht  gar  keine  bemerkbare  negative  Schwankung  mehr 
erzeugt.  Lässt  man  nun  plötzlich  den  tetanisirenden  Strom 
in  die  nahe  Strecke  einbrechen,  so  erregt  dieser  nun  eine 
frische  vom  Strom  noch  gar  nicht  berührt  gewesene  Nerven- 
strecke und  wird  dann  natürlich  auch  noch  eine  mehr  oder 
weniger  kräftige  Wirkung  hervorzubringen  vermögen.  Dass 
dies  die  richtige  Deutung  der  Erscheinung  sei,  kann  nun 
auch  aus  anderen  Gründen  nicht  wohl  zweifelhaft  bleiben. 
Denn  wenn  die  negative  Schwankung  das  äussere  electri- 
sehe  Anzeichen  der  Beizung  ist,  wie  wäre  est  denkbar,  dass 
bei  Verstärkung  der  Beizung  die  negative  Schwankung  ab- 
nehmen sollte?  Müsste  man  dann  nicht  auch  zugeben,  dass 
sehr  heftige  Beizung  ohne  negative  Schwankung  im  Nenen 
stattfinden  könnte?  Wir  kommen  demnach  zu  dem  Gesetze, 
dass  die  Beizung,  welche  '^on  einem  Querschnitt  des  Nerven 
beginnt,  sich  nach  beiden  Bichtungen  mit  immer  wachsender 
Gewalt  ausbreitet. 

Hieraus  folgt  nun,  wie  mir  scheint,  mit  Nothwendigkeit, 
dass  das  Nervenprincip  keine  Schwingung  im  engeren  Sinne 
des  Wortes  sein  wird,  da  eine  solche  aus  sich  heraus  nidit 
an  Stärke  zunehmen  kann,  während  man  zugeben  dürfte,  dass 
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ihre  Intensität  sich  gleich  bleibe  oder  abnehme.  Es  muss 
mithin  die  Beizung  auf  ihrem  Wege  fortwährend  neue  Kräfte 
auslosen  und  auf  diese  Weise  sich  vermehren.  Sehen  wir 
nun  zu,  wie  weit  wir  mit  dieser  Vorstellung  „der  Auslösungs- 
Hypothese  des  Nervenprincips '^j  wie  ich  sie  fortan  nennen 
will,  reichen,  wenn  es  sich  jetzt  um  eine  Erklärung  der  Er- 
scheinungen handelt.  An  ihrer  grossen  und  auffallenden  Trag- 
weite werden  wir  alsbald  erkennen,  dass  wir  fast  zweifellos 
das  Richtige  getroffen  haben. 

Beginnen  wir,  um  die  Vorstellungen  zu.fixiren,   mit  der 
Zuckung  eines  Muskels,    dessen  Nerv  von  einem  Keize  be- 
troffen worden  ist.     Wir   wissen   längst,    dass    die   Zuckung 
durch   die    am   Muskel   anlangende    Erregung   nur   ausgelöst 
worden  ist,   weil   die  Arbeit,   welche   sie  zu   leisten  vermag, 
bei  Weitem  die  E>aft  übertriflt,  die  die  Erregung  des  Nerven 
hervorbrachte.     Die  Auslösung,   welche  wir  hier  beobachten, 
ist  indessen  nicht  so  einfach,   wie  die,  welche   wir  bei  einer 
Pendeluhr  vor  uns  haben.    Denn  bei  dieser  ist  die  Geschwin- 
digkeit des  nachmaligen  Ganges  durchaus  dieselbe,  mag  das 
ruhende  Pendel   durch   eine  grosse   oder  kleine  Kraft  in  Be- 
wegung versetzt  worden  sein.    Der  Muskel  aber  zuckt  schwach 
oder  stark,  je  nachdem  wir  schwach  oder  stark  gereizt  haben. 
Da  hier  nun  dennoch  eine  Auslösung  vorliegt,  so  müssen  wir 
sagen,  dass   die  Summe  der  bei  der  Muskelreizung  frei  wer- 
denden Spannkräfte,  welche  sich  in  lebendige  Kraft  umsetzen, 
proportional   ist  der  Grösse   der  Erregung  des  Nerven.     Um 
nun  diese  Mechanik  etwas  klarer  zu  machen,  erlaube  ich  mir, 
folgendes   Bild   zu  gebrauchen.     Denken  wir  uns  einen   Ge- 
birgsee  von  bestimmten  Wassergehalte,  so  stellt  uns  derselbe 
ein  Magazin    von    Spannkräften    vor.     Denn    die    allgemeine 
Schwere  strebt  jedes  Atom  nach  abwärts  zu  ziehen,  so   dass 
wir  augenblicklich  aber  eine  je  nach  der  möglichen  Fallhöhe 
beliebige  Kraftmenge  verfugen,  wenn  wir  dem  See  einen  Ab- 
fluss  verschaffen.     Denn   wir  vermögen  mit  Hülfe  der  leben- 
digen Kraft  der  herabfallenden  Wassermassen  bedeutende  Ar- 
beit zu  leisten.     Reguliren  wir  aber  mit  Hülfe  einer  Schleuse 
den  Abfluss,   so  steht  es  innerhalb  gewisser  Grenzen  in  un- 
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serer  Macht,  über  beliebig  grosse  lebendige  Kräfte  zu  ver- 
fugen. Denn  es  wird  um  so  mehr  Wasser  herabstürzen,  je 
grösser  die  Oeffnung  ist,  welche  den  Abfluss  gestattet.  Da 
man  nun  die  Grössen  der  Verschiebung  der  Schleuse  propor- 
tional setzen  kann  der  hierzu  aufgewandten  Kraft,  so  müssen 
femer  auch  die  erhaltenen  lebendigen  Kräfte  des  Wassers 
dieser  letzteren  proportional  sein. 

Im  Principe  haben  wir  also  bei  der  Erregung  des  Mus- 
kels durch  den  Nerven  eine  ähnliche  Mechanik  vor  uns.  Neh- 
men wir  nun  an,  dass  dieses  Gesetz  ganz  allgemein  auch 
dann  gelte,  wenn  ein  Querschnitt  des  Nervencylinders  den 
nächstfolgenden  erregt. 

Erinnern  vnr  uns  indessen  zuerst,  dass  wir  bei  jeder  Auslö- 
sung zwei  Umstände  wesentlich  zu  berücksichtigen  und  ausein- 
ander zu  halten  haben.  Der  eine  bezieht  sich  auf  die  vorhande- 
nen Spannkräfte,  d.  h.  auf  den  Inbegriff  aller  derjenigen  Kräfte, 
welche  theils  jetzt,  theils  nachmals  auf  ein  gegebenes  Theilchen 
auf  allen  Punkten  des  Baumes  wirken,  welche  dasselbe  unter 
dem  Einflüsse  der  in  dem  Systeme  vorhandenen  Kräfte  nach  ein- 
ander einnimmt.  (S.  H.  Helmholtz,  lieber  die  Erhaltung 
der  Kjaft,  eine  physikal.  Abhandlung.  Berlin  1847.)  Wir  haben 
uns  nun  zunächst  Molekelcombinationen  zu  denken,  welche 
fortwährend  bestrebt  sind,  in  Bewegung  zu  gerathen,  dies 
aber  nicht  können,  weil  ein  Hinderniss,  eine  Molecularhem- 
mung,  vorhanden  ist.  Da  die  Molekelcombinationen  des  Sy- 
stems ein  fortwährendes  Bewegungsstreben  haben,  nauss  fort- 
während eine  Kraft  vorhanden  sein,  welche  sie  antreibt.  Da 
die  Molekeln  aber  in  Buhe  bleiben,  so  muss  die  Kraft,  wel- 
che von  der  Hemmung  herrührt,  jener  gleich  und  entgegen- 
gesetzt sein.  Wir  wollen  zur  ferneren  Verständigung  die 
letzteren  die  negativen  Kräfte  oder  die  der  Molecularspan- 
nung,  die  anderen  die  positiven  oder  die  Kräfte  der  Molecu- 
larhemmung  nennen.  Man  darf  indessen,  wie  wir  hier  kurz 
bemerken  wollen,  die  Kräfte  der  Molecularspannung  nicht  mit 
den  Spannkräften  des  Molekelsystems  unmittelbar  identificiren, 
obschon  diese  jene  bedingen  können.  So  vrird  der  Druck, 
welchen  der    eingelegte   Sperrhaken    der  Uhr    erfährt,    zwar 
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seinen  letzten  Grund  in  den  vorhandenen  Spannkräften  des 
Systems  haben;  gleichwohl  aber  bleibt  sich  dieser  Druck, 
welcher  den  Kräften  unserer  Molecularspannung  analog  ist, 
stets  gleich,  wie  gross  oder  klein  auch  immer  die  Summe 
der  dem  Systeme  angehörenden  Spannkräfte  sein  möge,  wie 
hoch  oder  tief  also  auch  immer  das  Gewicht  über  dem  Erd- 
boden befindUch  sei.  Man  kann  sich  indessen  auch  denken, 
dass  bei  gewissen  Vorrichtungen  die  Molekularspannung  mit 
den  Spannkräften  zugleich  zunehme,  wofür  ich  alsbald  ein 
Beispiel  angeben  werde. 

Die  Molekularkräfte  werden  nun  bestimmten  Bedingungen 
zu  genügen  haben,  wie  sie  diejenigen  Thatsachen  vorschrei- 
ben, welche  bis  jetzt  an  den  Nerven  beobachtet  worden  sind. 
Nach  Erwägung  aller  dieser  Erscheinungen  wird  man  zu  einer 
Vorstellung  über  die  Beschaffenheit  der  Molecularhemmung 
geführt,  deren  allgemeine  Charakteristik  einstweilen  voraufge- 
schickt werden  möge.  Beim  ruhenden  Nerven  wird  die  Hem- 
mung durch  bestimmte  Kräfte  stets  in  einem  gegebenen 
Zustande  erhalten,  in  welchen  sie  augenblicklich  zurück- 
schnellt, wenn  irgend  eine  Kraft  ihn  verändert  hat.  Nach 
wie  vielen  Richtungen  lässt  sich  nun  unsere  Molecularhem- 
mung verschieben?  Wir  stellen  uns  vor,  dass  dies  nur  nach 
zweien  geschehen  könne,  wenigstens  nur  durch  diese  entweder 
direct  oder  indirect  diejenigen  Bedingungen  hergestellt  wer- 
den, welche  vorhanden  sein  müssen,  damit  ein  Uebergang  von 
Spannkräften  in  lebendige  Kräfte  möglich  gemacht  ist.  Hieran 
knüpft  sich  nun  sofort  die  weitere  Frage,  bei  welchen  von 
jenen  beiden  möglichen  Veränderungen  der  Molecularhemmung 
unmittelbar  ein  Uebergang  von  Spannkraft  in  lebendige  Kraft 
gestattet  sei.  Die  Thatsachen  begünstigen  hier  die  Annahme, 
dass  dies  jedesmal  stattfinde,  wenn  die  Molecularhemmung 
übergehe  aus  dem  natürlichen  in  den  einen  jener  möglichen 
Zustände,  niemals  aber,  wenn  das  Umgekehrte  der  Fall  ist. 
Man  hat  sich  aber  ferner  mit  Bezug  hierauf  vorzustellen, 
dass  die  Summe  der  Spannkräfte,  welche  bei  jener  einen  Ver- 
änderung freigegeben  sind,  um  so  grösser  ist,  je  mehr  die 
Hemmung  nach  diesem  Sinne  von  dem  Normalzustande  ab- 
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weicht.  Wie  verhalten  sich  nun  aber  ferner  jene  Kräfte  der 
Molecularhemmung,  wenn  diese  aus  ihrem  ilatürlichen  Zustande 
entfernt  worden  ist?  Weil  sie  stets  augenblicklich  nach  dem- 
selben zurückkehrt,  wenn  die  yerändemde  Ursache  aufhört, 
während  sie,  im  Normalzustande  befindlich,  stets  in  Ruhe  ist, 
so  muss  durch  ihre  AbweichuDg  von  diesem  Zustande  zugleich 
eine  Veränderung  der  restituirenden  Kräfte  hervorgerufen  wor- 
den sein,  da  diese  jetzt  Bewegung  erzeugen,  also  einander 
nicht  mehr  gleich  sind.  Die  stärkere  Kraft  hat  aber  allemal 
die  umgekehrte  Richtung  von  derjenigen,  welche  die  Verschie- 
bung hervorbrachte.  Das  ist  das  allgemeine  Schema,  nach 
welchem  wir  uns  einen  gegebenen  Querschnitt  des  Nerven 
gebaut  denken  müssen. 

Ehe  wir  indessen  weiter  gehen,  dürfte  es  vielleicht  nicht 
unangemessen  sein,  wenn  ich  nun  eine  bestimmte  Auslösung 
beschreibe,  welche  die  Eigenschaften  hat,  die  ich  so  eben  für 
die  Molecularhemmung  voraussetzte.  Durch  Darlegung  eines 
solchen  Bildes  werden  wir  dann  der  abstracten  Betrachtung 
vielleicht  eine  grössere  Anschaulichkeit  und  Deutlichkeit  zu 
verleihen  vermögen. 

Denken  wir  uns  demgemäss,  ein  rechtwinklig  gebogener 
Cylinder  enthalte  in  dem  einen  horizontal  gedachten  Schenkel 
ein  vertikal  gestelltes  Diaphragma,  dessen  Ebene  senkrecht 
auf  der  Axe  des  horizontalen  Cylindertheiles  steht.  Es  wird 
dieses  Diaphragma  nun,  gleich  dem  Kolben  einer  Dampf- 
maschine, in  zwei  Richtungen  luftdicht  beweglich  sein  und 
nur  in  diesen.  Eine  gespannte  Stahlfeder,  deren  eines  Ende 
fest  ist,  möge  sich  nun  mit  einer  gewissen  Ejraft  gegen  dieses 
Diaphragma  von  einer  Seite  anstemmen  und  es  zu  verschieben 
suchen.  Wenn  wir  nun  in  den  andern  senkrecht  stehenden 
Schenkel  des  Cylinders  Quecksilber  eingiessen,  so  vermögen 
wir  einen  beliebigen  Druck  gegen  dieses  Diaphragma  hervor- 
zubringen, je  höher  nämlich  das  Niveau  in  dem  senkrechten 
Schenkel  über  dem  Niveau  des  horizontalen  steht.  Dieser 
hydrostatische  Druck,  welcher  seinen  Grund  in  der  Schwere 
hat,  wird  nun  das  Diaphragma  so  lange  gegen  die  Feder  vor- 
schieben, bis  die  Spannung  derselben  der  Grösse  des  Druckes 
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das  Gleichgewicht  hllt.  In  derjenigen  Hälfte  des  Cylinders, 
in  welcher  das  Quecksilber  sich  befindet,  ist  derselbe  überall 
geschlossen;  wohl  aber  befindet  sich  eine  Oefi*nung  in  der 
anderen  Hälfte  des  Cylinders.  Wenn  wir  nun  die  Stärke  der 
Elasticitat  der  Feder  ändern,  so  wird  das  Diaphragma  in  der 
einen  oder  anderen  Richtung  verschoben  werden  müssen,  je 
nachdem  die  Elasticitat  zu-  oder  abnimmt.  Entfernt  es  sich 
hierbei  von  der  Oeffhung  des  Cylinders,  so  drängt  es  das 
Quecksilber  zurück,  welches  also  im  vertikalen  Schenkel  an- 
steigt und  darum  jetzt  mit  noch  grösserem  Drucke  auf  dem 
Diaphragma  lastet.  Macht  das  Diaphragma  aber  die  umge- 
kehrte Bewegung,  weil  die  Elasticitat  der  Feder  abgenommen 
hat,  so  erreicht  das  nachdringende  Quecksilber  die  Oeffnung, 
strömt  aus  und  gewinnt  beim  Fallen  je  nach  der  Höhe  eine 
beliebige  lebendige  Kraft.  Damit  bei  einem  gegebenen  Stande 
des  Diaphragmas  immer  um  so  mehr  Spannkräfte  frei  gegeben 
werden  können,  je  weiter  dasselbe  in  der  einen  Richtung  ver- 
schoben ist,  muss  man  der  Abflussöfinung  die  Gestalt  eines 
spiralig  gewundenen  Schlitzes  geben.  Die  Spirale  müsste  aber 
80  verlaufen,  dass  ihr  höchster  Punkt  zugleich  der  dem  Dia- 
phragma nächste  wäre. 

Wie  hat  man  sich  nun,  wenn  diese  Vorstellungen  richtig 
sind,  die  Wirkungsweise  eines  electrischen  Stromes  zu  denken, 
welcher  eine  Reihe  von  Querschnitten  des  Nerven  hinter  ein- 
ander durchfliesst?  —  Wir  stellen  uns  vor,  dass  im  Bereiche 
des  Anelectrotonus  die  Kräfte  der  Molecularhemmung  ver- 
mehrt werden,  mithin  also  indirect  auch  die  der  Molecular- 
spannung,  während  im  Bereiche  des  Katelectrotonus  die  Stärke 
der  Hemmungskraft  nachlässt,  also  indirect  auch  die  der  Span- 
nungskraft. Zwei  Umstände  sind  die  noth  wendige  Folge  jenes 
Vorganges.  Die  Hemmung  bewegt  sich  erstens  am  positiven 
Pol  iu  positiver,  am  negativen  Pol  in  negativer  Richtung.  Es 
muss  mithin  zweitens  die  Stärke  der  elastischen  Kräfte  am 
positiven  Pole  zu-,  am  negativen  abgenommen  haben.  Denn 
von  den  beiden  sich  entgegenwirkenden  Kräften  haben  wir 
dort  der  einen  Zuwachs,  hier  der  einen  eine  Verringe- 
rung widerfahren  lassen.    Dieser  der  positiven  Kraft  ertheilte 
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Zuwachs  inducirt  aber,  wie  bei  dem  Bilde  unserer  Cylinder- 
schleusse,  einen  solchen  von  gleichem  Zeichen  bei  der  nega- 
tiven Kraft. 

Sehen  wir  nun  zu,  wie  wir  mit  unserer  Hypothese  die 
Erregbarkeitsveränderungen  erklären  können,  welche  der  con- 
stante  electrische  Strom  im  Nerven  hervorbringt.  —  Eine  ge- 
gebene Kraftmenge  wird  einen  Körper  um  so  mehr  zu  ver- 
ändern vermögen,  je  kleiner  seine  elastischen  Kräfte  sind. 
Da  nun  am  positiven  Pole  die  Molecular-Elasticität  grösser, 
am  negativen  kleiner  als  im  normalen  Zustande  geworden 
ist,  so  wird  dort  dieselbe  Kraft  eine  geringefe,  hier  eine  gros- 
sere Wirkung  als  im  normalen  Zustande  hervorzubringen  ver- 
mögen. Der  Strom  hat  also  in  unserem  Sinne  die  Spann- 
kräfte unmittelbar  ganz  unberührt  gelassen  und  nur  auf  die 
Molecularhemmung  eingewirkt. 

Wir  fragen  nun  aber  weiter,  wie  es  komme,  dass  sich 
die  Reizung  von  einer  erregten  Stelle  aus  durch  electrotoni- 
sirte  Strecken  gerade  so  fortpflanzt,  als  ob  diese  im  natür- 
lichen Zustande  befindlich  wären,  sodass  also  die  Reizung 
geschwächt  am  Muskel  anlangt,  wenn  der  Reiz  eine  anelectro- 
tonisirte  Strecke  erregte,  gestärkt,  wenn  er  eine  katelectro- 
tonisirte  traf  und  endlich  gar  nicht  verändert,  wenn  die  Stelle 
weit  genug  vom  Strome  entfernt  ist;  ferner  aber  bleibt  uns 
hierbei  das  Problem  zu  lösen,  warum  dies  Gesetz  nur  bei 
schwächeren  Strömen  gelte,  während  bei  starken  nicht  nur 
die  directe  Reizbarkeit,  sondern  auch  die  Leitungsfähigkeit 
beeinträchtigt  wird.  Dies  fahrt  uns  nun  zu  einer  neuen  Be- 
dingung für  das  Naturgesetz,  nach  welchem  die  in  einem  er- 
regten Querschnitt  erzeugten  lebendigen  Kräfte  die  Molecular- 
hemmung des  angrenzenden  verändern.  Beginnen  wir  mit  den 
bei  schwächeren  Strömeh  geltenden  Gesetzen.  Es  muss  die 
Grösse  der  Verschiebung  der  Molecularhemmung  in  den  lei- 
tenden Strecken  lediglich  abhängen  von  der  Grösse  der 
lebendigen  Kräfte  des  ersten,  direct  erregten  Querschnittes, 
gleichgültig,  ob  jene  Verschiebung  in  den  leitenden  Strei- 
ken leicht  oder  schwer  herzustellen  ist,  gleichgültig  also, 
ob  die   Kräfte,    welche  sich    dieser   Veränderung   entgegen- 
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setzen,  gross  oder  klein  sind.  Das  ist  die  eigentliche  Parft- 
doxie  meines  Gesetzes.  Denn  es  ist  allerdings  ganz  klar, 
dass  ein  und  dieselbe  Kraftmenge  einen  gegebenen  Meoba- 
nismus  um  so  weniger  verändern  wird,  je  grösser  die  wider- 
stehenden Kräfte  sind.  Das  widerlegt  nun  aber  die  Möglich- 
keit der  von  mir  beobachteten  Thatsache  nicht,  sondern  fuhrt 
mich  zu  dem  weiteren  Schlüsse,  dass,  weil  bei  verschieden 
grossen  widerstehenden  Earäften  die  Veränderung  dieselbe 
war,  auch  die  verändernde  Kraft  verschieden  gewesen  sei. 
Es  würde  aber  daraus  weiter  folgen,  dass  absolut  ein  und 
derselbe  Reiz  je  nach  den  Umständen  bald  grössere  bald  klei- 
nere verändernde  Kräfte  von  absolut  derselben  unveränderten 
Nervenstelle  aus  zu  erzeugen  vermöchte.  Mit  diesem  Schlüsse, 
welcher  auf  den  ersten  Blick  die  Paradoxie  durchaus  zu  be- 
gründen scheint,  ist  sie  aber  auch  zugleich  beseitigt.  Denn  wir 
müssen  femer  weiter  schliessen,  dass,  weil  in  allen  Fällen 
gleicher  Beizung  nothwendig  dieselbe  lebendige  Kraft  freige- 
worden, trotzdem  aber  die  durch  sie  hervorgebrachte  Verän- 
derung verschieden  gewesen,  demnach  also  ganz  einfach  ver- 
schiedene aliquote  Theile,  nicht  aber  stets  die  ganze  Summe 
der  lebendigen  Kräfte  zur  Hervorbringung  jener  Veränderung 
verbraucht  worden  sei.  Die  Natur  baf  demnach  hier  die  Ein- 
richtung getroffen,  von  den  einmal  in  dem  erregenden  Quer- 
schnitte freigewordenen  lebendigen  Kräften  immer  nur  gerade 
so  viel  auf  die  Verschiebung  der  Molecularhemmung  zu  ver- 
wenden, als  nothwendig  ist,  damit  diejenige  Grösse  der  Ver- 
änderung zu  Stande  komme,  welche  durch  die  Quantität  der 
vorhandenen  lebendigen  Kräfte  vorgeschrieben  ist.  Mit  die- 
ser Betrachtung  hat  jede  Schwierigkeit  ein  Ende,  da  sich 
viele  Vorrichtungen  denken  lassen,  welche  alle  dasselbe  mecha- 
nische Princip  enthalten. 

Möge  wiederum  zur  grösseren  Anschaulichkeit  ein  Bei- 
spiel zur  Erläuterung  dienen.  Wir  denken  uns  demnach  ein 
Rad  mit  horizontaler  Axe,  welches  wir  schwer  und  leicht  be- 
weglich machen  können,  je  nachdem  wir  eine  schleifende 
Feder  mehr  oder  weniger  gegen  die  Axe  andrücken.  Die- 
ses   Bad.  möge    eine    Speiche    besitzen,     welche   horizontal 
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gedacht  wird  und  an  ihrer  Spitze  eine  ebene  ebenfalls  horizon- 
tale Schaufel  trägt.  Es  falle  nun  ein  langer  dünner  verticaler 
Cylinder  von  Flüssigkeit  aus  bedeutender  Höhe  auf  die  äus- 
serste  Kante  dieser  Schaufel  und  treibe  diese  also  abwärts, 
sodass  sich  das  Rad  zu  drehen  anfängt.  Sobald  die  Rotation 
einen  gegebenen  kleinen  Theil  beträgt,  hat  sich  die  Schaufel 
aus  dem  Bereiche  des  Flüssigkeitsstrahles  verschoben,  lange 
bevor  der  gesammte  Cylinder  beim  Fallen  die  ursprüngliche 
Höhe  der  Schaufel  passirt  hat.  Wenn  wir  aber  die  Feder 
angedrückt  hätten,  so  würde  das  Rad  durch  dieselbe  leben- 
dige Kraft  einen  kleineren  Weg  zurückgelegt  haben,  sodass 
es  also  von  mehr  Flüssigkeitstheilchcn  getroffen  worden  wäre, 
welche  so  lange  auf  dasselbe  einwirken,  bis  die  Rotation  jene 
gegebene  Grösse  erreicht.  Hier  erzeugt  scheinbar  ein  und 
derselbe  aus  stets  derselben  Höhe  herabfallende  Cylinder  an  dem 
leicht  beweglichen  Rade  keine  grössere  Verschiebung  als  an  dem 
schwer  beweglichen;  einfach,  weil  das  leicht  bewegliche  um  ge- 
rade so  viel  weniger  von  der  Summe  der  lebendigen  Kräfte  des 
fallenden  Flüssigkeitscylinders  in  Anspruch  nimmt,  als  noth- 
wendig  ist,  damit  es  um  nicht  mehr  verschoben  wird,  als  das 
schwer  bewegliche,  welches  darum  einen  grösseren  Theil  der 
lebendigen  Kräfte  aufbraucht. 

Hieraus  scheint  nun  aber  zu  folgen,  dass  bei  jeder  Strom- 
stärke, welche  die  Leitungsfähigkeit  des  Neiven  noch  nicht 
merkbar  beeinträchtigt,  doch  die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der  Reizung  auf  allen  anelectrotonisirten  Strecken  vermin- 
dert, auf  allen  katelectrotonislrten  aber  vermehrt  sei. 

Es  ist  nun  merkwürdig,  dass  unsere  Molecularhypothese 
auch  den  Umstand  als  ganz  nothwendige  Folge  in  sich  be- 
greift, dass  bei  hohen  Stromeskräften  der  Nerv  mit  der  di- 
recten  Reizbarkeit  auch  die  Leitungsfähigkeit  auf  den  anelec- 
trotonisirten Strecken  verliert.  Wir  haben  gesagt,  dass  die 
vorhandene  Grösse  der  lebendigen  Kräfte  gewöhnlich  nur  zum 
Theile  verwandt  wird,  um  die  vorgeschriebene  Veränderung 
der  Molecularhemmung  herbeizuführen.  Da  aber  die  leben- 
digen Kräfte  vom  Strome  unabhängig  sind,  so  ist  ihre  (Crosse 
eine  constante,  nur  durch   die   Eigenthümlichkeit  des  Nerven 
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und  die  gegebene  Stärke  der  Reizung  bestimmte.  Wir  wissen 
aber,  dass  der  Anelectrotonus  mit  der  Stromstärke  stetig  an- 
wächst, also  auch  die  Molecularhemmung.  Denn  dieses  ist 
ja  eben  das  Wesen  des  Anelectrotonus.  Da  nun  also  die 
eine  Grosse,  die  Summe  der  lebendigen  Kräfte  des  erregten 
Querschnittes  constant  bleiben,  welches  auch  die  Stromstärke 
sei,  die  andere,  nämlich  die  Stärke  der  Molecularhemmung 
aber  stetig  wächst,  so  muss  es  einen  Werth  der  Stromstärke 
geben,  bei  welchem  die  ganze  Summe  der  erregten  lebendigen 
Kräfte  eben  nicht  mehr  ausreicht,  um  die  vorgeschriebene 
Veränderung  der  Molecularhemmung  herbeizuführen.  Jetzt 
ist  Lähmung  auf  den  anelectrotonisirten  Strecken.  . 

Hiermit  sind  die  während  der  Stromesdauer  auftretenden 
Eirregbarkeitsänderungen,  sowie  die  Leitungseigenthämlich- 
keiten  des  polarisirten  Nerven,  wie  man  diese  bei  verschiede- 
nen Stromstärken  beobachtet,  aus  unserem  Fundamentalprin- 
cipe  abgeleitet.  Ist  es  uns  aber  gelungen,  diese  sonderbaren 
und  auf  den  ersten  Blick  so  räthselhaften  Erscheinungen  bis 
zu  einem  gewissen  Grade  mit  einem  mechanischen  Verständ- 
nisse zu  durchdringen,  so  möge  unsere  Hypothese  noch  fernere 
Proben  bestehen,  indem  wir  von  ihr  weitere  Auskunft  fordern. 

Von  der  Betrachtung  der  Grösse  der  Veränderung,  wel- 
che eine  gegebene  Summe  der  lebendigen  Kräfte  des  erre- 
genden Querschnittes  erzeugt,  werden  wir  leicht  und  ein- 
fach zur  Erklärung  jener  Thatsache  gefuhrt,  der  zufolge  die 
Reizung  anschwillt,  indem  sie  über  grössere  Nervenstrecken 
fortschreitet.  Denn  wir  haben  uns  nur  vorzustellen,  dass  die 
lebendigen  Kräfte  die  Molecularhemmung  des  zu  erregenden 
Querschnittes  um  so  viel  ändern,  dass  die  in  diesem  frei  wer- 
denden Spannkräfte  diejenigen  übertreffen,  welche  in  dem  er- 
regenden ausgelöst  wurden.  Nach  welchem  speciellen  Gesetze 
nun  die  lebendigen  Kräfte  anschwellen,  muss  kiinftigen  For- 
schungen überlassen  bleiben. 

Wenden  wir  uns  jetzt  zu  der  Ableitung  des  Gesetzes 
der  Zuckung.  Ich  sagte  oben  und  konnte  unter  dieser  Vor- 
aussetzung das  Zuckungsgesetz  der  Molecularhypothese  näher 
bringen,  dass  das  Entstehen  des  Katelectrotonus,  nicht  aber 
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des  Anelectrotonug  den  Nerven  errege.  Der  Anelectrotonns 
stärkt  die  positiven  Kräfte  der  Molecularbemmung  und  ver- 
Bohiebt  also  diese  in  positivem  Sinne,  wodurch  mithin  die 
Möglichkeit  eines  Freiwerdens  von  Spannkräften  nicht  allein 
nicht  gegeben,  sondern  sogar  erschwert  ist,  wie  wir  ja  bereits 
gesehen  haben.  So  wird  also  bei  unserer  Schleusse  auch  keine 
Flüssigkeit  abfliessen,  wenn  wir  der  Feder  einen  Zuwachs  an 
Elasticität  ertheilen;  so  wird  eine  aufgezogene  Uhr  erstreckt 
nicht  gehen,  wenn  wir  den  Sperrhaken,  statt  ihn  auszuheben, 
noch  fester  in  die  Zähne  des  Rades  hineindrücken.  Ist  dies 
richtig,  so  findet  niemals  eine  Reizung  durch  den  Eintritt 
des  Anelectrotonus  Statt.  Im  Bereiche  des  Katelectrotonus 
liessen  wir  den  Strom  die  positiven  Kräfte  schwächen,  sodass 
also  nothwendig  eine  Verschiebung  der  Molecularbemmung 
im  Sinne  der  negativen  Kräfte  entstehen  muss.  Es  tritt  also 
jetzt  nothwendig  derjenige  Zustand  der  Molecularbemmung 
ein,  bei  welchem  ein  Theil  der  Spannkräfte  freigegeben  ist. 
Beim  ersten  Nachlass  der  positiven  Ejraft  entladen  sich  die 
Spannkräfte  mit  einem  Schlage.  Es  erfolgt  Schliessungs- 
zuckung! Dauert  diese  Entladung  längere  Zeit,  so  erfolgt 
Schliessungstetanus.  Denn  es  ist  ganz  klar,  dass,  wenn  sich 
augenblicklich  wieder  Spannkräfte  durch  den  Stoffwechsel 
anhäufen,  zum  Ersatz  der  verloren  gegangenen,  diese  neuen 
augenblicklich  wieder  abströmen  müssen,  weil  ja,  so  lange 
der  Strom  geschlossen  ist,  der  Stand  der  Hemmung  in  nega- 
tivem Sinne  verschoben  bleibt,  sodass  stets  nur  eine  geringere 
Summe  von  Spannkräften,  als  im  normalen  Zustande,  vom 
Nerven  behalten  werden  kann.  So  wird  bei  unserer  Cylin- 
derschleusse  die  Flüssigkeit  so  lange  abfliessen,  bis  das  vor- 
handene Niveau  gerade  den  Punkt  trifft,  wo  die  Diaphragma- 
fläche sich  mit  dem  Schlitze  schneidet.  Es  würde  also  um 
so  mehr  Flüssigkeit  zurück  bleiben,  je  weniger  das  Diaphragma 
im  negativen  Sinne  verschoben  worden  wäre.  Endlich  wird 
diese  aber  fortwährend  abströmen,  wenn  immer  ebenso  viel 
in  den  Cylinder  nachflösse,  als  er  abgiebt.  Dieser  Umstand 
des  raschen  Ersetzens  der  verlorengehenden  Kräfte  ist  höchst 
wahrscheinlich  mit  im  Spiele  bei  der  tetanisirenden  Wirkung 
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des  constanten  Stromes  oder  dem  Scbüessungstetanus.  Wes- 
halb derselbe  eine  so  merkwürdige  Art  der  Abhängigkeit  von 
der  Stromstärke  hat,  habe  ich  bereits  oben  auseinandergesetzt. 
Ich  werde  indessen  in  der  Folge  noch  auf  einen  zweiten  Um- 
stand aufmerksam  machen,  welcher  ebenfalls  das  Erscheinen 
des  Schliessungstetanus,  d.  h.  ein  fortwährendes  Freiwerden 
von  Spannkräften  bedingen  würde. 

Wenden  wir  uns  nunmehr  zu  den  Gesetzen  der  OeflEhungs- 
zuckung.  Ich  habe  dieselben  abgeleitet  unter  der  Voraus- 
setzung, dass  das  Verschwinden  des  Anelectrotonus ,  nicht 
aber  des  Katelectrotonus  den  Nerven  errege.  Diese  Voraus- 
setzung selbst  ist  aber  eine  ganz  nothwendige  Folge  meiner 
Molecularhypothese.  Denn  mit  der  Oeffnung  des  Stromes 
müssen  im  Bereiche  des  Anelectrotonus  die  negativen  Kräfte 
die  Oberband  haben,  weil  nur  diese  die  in  positiver  Richtung  ver- 
schobene Hemmung  wieder  zu  ihrem  normalen  Zustande  zurück- 
zufuhren vermögen.  Der  Strom  hat  also  das  vor  seinem  Er- 
scheinen vorhandene  Gleichgewicht  der  positiven  und  nega- 
tiven Kräfte  in  dem  Augenblicke  seines  Entstdiens  gestört 
und  hierbei  eine  Arbeit  geleistet,  weil  sich  nämlich  nach  sei- 
nem Vergehen  dasselbe  wieder  herzustellen  strebt.  Das  Aequi- 
valent  dieser  Arbeit  muss  sich  nun  wiederfinden  in  der  leben- 
digen Kraft,  welche  die  Hemmung  in  dem  Augenblicke  hat, 
wo  die  beschleunigenden  Kräfte  der  Null  gleich  sind  und  die 
Hemmung  in  ihre  Gleichgewichtslage  gekommen  sein  wird. 
Es  kann  diese  Gleichgewichtslage  jetzt  also  keine  Ruhelage  sein, 
welches  selbst  dann  noch  wahr  bleiben  muss,  wenn  die  betrach- 
tete Bewegung  Widerstände  zu  überwinden  hätte,  von  denen  wir 
soeben  noch  absahen.  Es  ist  also  klar,  dass  die  Molecular- 
hemmung  im  Sinne  der  negativen  Kräfte  über  ihre  Gleich- 
gewichtslage hinausgehen  wird.  Wir  haben  aber  oben  gesagt, 
dass  durch  jeden  Uebergang  aus  dem  normalen  Zustande 
nach  jenem  andern  in  negativem  Sinne  ein  gegebener  Theil 
der  Spannkräfte  frei  werden  kann.  Diese  Bewegung  in  ne- 
gativem Sinne  vnrd  aber  um  so  grösser  sein,  je  kleiner  die 
Widerstände  sind,  welche  sich  der  vorhandenen  Bewegung 
widersetzen.     So  wird  ein  Pendel  evng  in  Bewegung  bleiben, 
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wenn  es  in  der  absoluten  Leere  seine  Schwingungen  voUzieht. 
Finden  diese  aber  in  einem  Medium  statt,  so  muss  das  Pen- 
del um  so  eher  zur  Ruhe  kommen,  je  grösser  der  Widerstand 
ist,  welchen  das  Medium  dem  bewegten  Körper  entgegenstellt 
Da  nun  unsere  Molecularhemmung  schnell  zur  Ruhe  kommt, 
so  müssen  solche  widerstehende  Kräfte  vorhanden  sein.  Es 
wird  also  nothwendig  die  Entfernung  der  Molecularhemmung 
in  negativer  Richtung  von  der  Ruhelage  kleiner  sein,  als  die- 
jenige, welche  der  Strom  in  positiver  Richtung  hervorbrachte. 
Dieser  letztere  Umstand  ist  wichtig  und  wir  werden  nachher 
nochmals  auf  denselben  zurückkommen. 

Im  Bereiche  des  Katelectrotonus  soll  keine  Erregung  des 
Nerven,  kein  Freiwerden  von  Spannkräften  stattfinden,  wenn 
dieser  Zustand  verschwindet.  Auch  dies  ist  eine  ganz 
nothwendige  Folge  meiner  Hypothese.  Denn  während  der 
Strom  floss,  war  ja  bereits  die  Molecularhemmung  in  ne- 
gativem Sinne  aus  der  Normallage  verschoben,  hatten  sidi 
also  diejenigen  Spannkräfte  umgesetzt,  welche  bei  der  Grösse 
dieser  Versdhiebung  freigegeben  waren.  Bei  der  Oefl&iung 
des  Stromes  kehrt  ja  die  Hemmung  aber  nach  der  Normal- 
lage zurück,  hat  also  die  positive  Kraft  die  Oberhand,  ver- 
ringert sich  demnach  die  während  des  Stromes  vorhandene 
Möglichkeit  der  Umsetzung  einer  gegebenen  Summe  von 
Spannkraft.  Nur  bei  einer  weiteren  Veränderung  der  Mole- 
cularhemmung im  Sinne  der  negativen  Kräfte  oder  bei  einer 
Vermehrung  der  vorhandenen  Spannkräfte,  nicht  aber  bei  einer 
Veränderung  in  positivem  Sinne  bei  constanten  Spannkräften 
könnte  im  Augenblicke  der  Oeffnung  des  Stromes  auf  den 
katelectrotonisirten  Strecken  Spannkraft  frei  werden,  das  heisst 
Reizung  stattfinden.  Es  ist  mithin  klar,  dass  ein  Verschwin- 
den des  Katelectrotonus  ebensowenig  den  Nerven  zu.  erregen 
vermag,  als  das  Kommen  des  Anelectrotonus.  Hiermit  ist 
das  Zuckungsgesetz  erklärt,  und  der  Leser  wird  mir  zuge- 
ben, dass  diese  Erklärung  so  verwickelter  Verhältnisse  doch 
äusserst  einfach  aus  unserer  Grundanschauung  sich  ei^ebt. 

Wir  haben  aber  bei  der  Erklärung  des  Zuckungsgesetzes 
aus  unserer  Grundvorstellung  noch  die  eine  Annahme  gemacht, 
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dass  das  Entstehen  des  Eatelectrotonus  den  Nerven  stärker 
errege,  als  das  Verschwinden  des  Anelectrotonas,  weil  nach 
dem  Zuckangsgesetze  des  lebendigen  Nerven  die  Schliessung 
eines  beliebig  gerichteten  Stromes  wirksamer  als  die  Oeffnung 
desselben  ist.  Auch  dies  folgt  äusserst  einfach  und  natürlich 
aus  meiner  Hypothese,  wenn  ich  mir  vorstelle,  dass  bei  der 
Schliessung  an  der  negativen  Electrode  die  Molecularhemmung 
um  absolut  eben  so  viel  in  negativer,  als  die  an  der  positiven 
Electrode  in  positiver  Richtung  durch  den  Strom  verschoben 
wird.  Denn  wenn  dies  der  Fall  ist,  so  muss,  wie  wir  bereits 
sahen,  nach  der  Oeffiiung  auf  dem  anelectrotonisirten  Quer- 
schnitt die  Grrösse  der  Verschiebung  der  Hemmung  von  der 
Normallage  aus  in  negativem  Sinne  nothwendig  kleiner  sein, 
als  bei  der  Schliessung  diejenige  im  Bereich  des  Eatelectro- 
tonus. Bei  kleinerer  Verschiebung  sind  aber  weniger  Spann- 
kräfte freigegeben,  findet  also  geringere  Reizung  statt. 

Bemühen  wir  uns  nunmehr,  nachdem  wir  den  mechani- 
schen Sinn  der  Principien  des  Gesetzes  der  Zuckungen, 
wie  der  electrotonischen  Veränderungen  erkannt  haben,  die 
eigentliche  Bedeutung  des  allgemeinen  Gesetzes  der  elec- 
trischen  Reizung  zu  verstehen,  wie  dasselbe  von  du  Bois- 
Reymond  ausgesprochen  worden  ist 

„Nicht  der  absolute  Werth  der  Stromdichtigkeit  in  jedem 
Augenblicke  ist  es,  auf  den  der  Bewegungsnerv  mit  Zuckung 
des  zugehörigen  Muskels  antwortet,  sondern  die  Veränderung 
dieses  Werthes  von  einem  Augenblicke  zum  andern,  und  zwar 
ist  die  Anregung  zur  Bewegung,  die  diesen  Vei^nderungen 
folgt,  um  so  bedeutender,  je  schneller  sie  bei  gleicher  Grösse 
vor  sich  gingen,  oder  je  grösser  sie  in  der  Zeiteinheit  waren.^ 
(S.  du  Bois -Reymond,  Untersuchungen,  Bd.  L  p.  258 
u.  259.) 

Einfadi  und  schön  folgt  dieses  wichtige  Gesetz  ans  mei- 
ner Ansdianung.  Lasse  ich  den  Strom  sehr  langsam  von 
Null  aus  im  Nerven  anschwellen,  »o  weichen  äusserst  l«ig- 
sam  im  Bereiche  des  Kateleetrotonns  die  Moleculaihemmun- 
gen  im  negativen  Sinne  zurfidL,  als  ob  wir  änss€*rst  langsam 
unser  Dii^hragma  im  Cylinder  im  Sinne  der  negativen  Kraft 
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zurückgeben  Hessen.  Ebenso  langsam  werden  sieb  nun  die- 
jenigen Spannkräfte  umsetzen,  weldie  bei  dem  gerade  vor- 
bandenen  Stande  der  Hemmung  freigegeben  sind.  Es  wäre 
so,  als  ob  bei  unserer  Scbleusse  dis  Flüssigkeitsmasse  in 
Tropfen  abflösse  und  so  das  Niveau  erniedrigte,  das  sich  nach 
einiger  Zeit  wieder  auf  die  frühere  Höhe  hebt.  Es  werden  also 
im  Allgemeinen  bei  gleicher  Verschiebung  gerade  so  viel  Spann- 
kräfte umgesetzt,  gleichviel  ob  wir  diese  Verschiebung  lang- 
sam oder  schnell  herbeifahren.  Die  durch  die  frei  geworde- 
nen lebendigen  Kräfte  hervorgebrachten  Wirkungen  müssen 
deshalb  aber  in  einem  gegebenen  Augenblicke  um  so  kleiner 
werden,  je  länger  die  Zeit  ist,  über  welcher  sie  sich  ausbreiten. 
So  können  wir  ungestraft  beliebige  Mengen  Schiesspulver  ex- 
plodiren  lassen,  wenn  wir  nur  ein  Körnchen  nach  dem  andern 
anzünden.  Sobald  wir  aber  dieselbe  Krafbmenge  auf  einmal 
entfesseln,  sobald  sich  diese  auf  eine  sehr  kleine  Zeit  con- 
centrirt,  erzeugt  sie  die  gewaltigsten  Wirkungen,  erschüttert 
auf  weithin  den  atmosphärischen  Ocean  und  den  festen  Boden 
der  Erde.  Das  ist  nach  meiner  Grundanschauung  über  die 
Natur  des  Nervenprincipes  die  eigentliche  mechanische  Be- 
deutung des  von  du  Bois-Reymond  aufgestellten  Gesetzes. 

Es  ist  ersichtlich,  dass  dieselbe  Erklärung  auch  die  ver- 
schiedenen anderen  Erfolge  bei  Reizung  mit  anderen  Agen- 
tien  erklärt,  wenn  man  diese  Wirkungen  von  dem  von  mir 
aufgestellten  allgemeinen  Gesichtspunkte  aus  betrachtet,  dem- 
zufolge eine  äussere  Einwirkung  den  Nerven  um  so  mehr  er- 
regt, je  schneller  sie  eine  gegebene  Veränderung  in  demselben 
hervorbringt.  Ich  setze  hierbei  das  Gesetz  ^er  specifischen 
Energie  des  Nerven  als  ebenfalls  aus  meiner  Hypothese  ab- 
geleitet voraus,  da  es  aus  dieser  so  nothwendig  und  natür- 
lich folgt,  dass  wir  darüber  keine  weitere  Betrachtung  anzu- 
stellen brauchen.  Bei  der  Annahme  von  Schwingungen  würde 
sich  dieses  Gesetz  unzweifelhaft  nicht  so  von  selbst  verstehen. 

Die  Bedeutung  des  Tetanisirens  des  Nerven  wird  nun 
klar  sein  und  bietet  uns  ein  anschauliches  Bild  des  Vorgan- 
ges, welcher  hier  Platz  greift.  So  lange  der  Inductionsstrom 
ansteigt,  sind  die  Hemmungen  im  Bereiche  des  Katelectroto- 
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nus  in  negativer,  im  Bereiche  des  Anelectrotonus  in  positiver 
Bewegung  begriffen,  während  bei  dem  Abfalle  des  Ste'omes 
das  umgekehrte  Platz  greift.  Während  also  die  Ventile  so 
altemirend  arbeiten,  entladen  sich  alternirend  Spannkräfte  bald 
am  positiven,  bald  am  negativen  Pol.  Die  zwischen  zwei 
Schlägen  verfliessende  Zeit  reicht  aus,  um  beim  frischen  Ner- 
ven neue  Spannkräfte  aufzuhäufen.  Wir  werden  diesen  Punkt 
in  der  Folge  noch  specieller  erörtern.  Vorher  wollen  wir 
zonächst  noch  einige  Umstände  betrachten,  welche  mit  Bezug 
auf  die  Grösse  der  Reizung  von  Wichtigkeit  erscheinen. 

Es  ist  bekannt  und  erst  neuerdings  abermals  von  mir 
festgestellt  worden,  dass  die  Reizung  mit  zunehmender  Länge 
in  raschem  Wachsen  begriffen  sei.  Mit  zunehmender  Länge 
wächst  der  Katelectrotonus ,  wie  der  Anelectrotonus,  sei  es 
nun,  dass  in  der  That  die  Ordinaten  der  die  Intensität  die- 
ser Zustände  darstellenden  Curven  wachsen,  oder  letztere  bei 
gleichbleibenden  Ordinaten  sich  nur  im  Sinne  der  Abscisse 
strecken  oder  vielmehr  verschieben,  welches  letztere  indessen 
nicht  so  wahrscheinlich  als  das  erste  ist.  Aber  gleichviel  — 
in  beiden  Fällen  müssten  im  Nerven  mehr  Spannkräfte  £rei 
werden,  also  grössere  Reizung  stattfinden.  Es  ist  aus  dieser 
Erklärung  zugleich  ersichtlich,  warum  trotz  abnehmender 
Stromstarke  bei  Vermehrung  der  Länge  die  Reizung  doch 
verstärkt  erscheinen   kann. 

Wie  die  Reizung  sehr  abhängig  ist  von  der  Länge  der 
intrapolaren  Strecke,  so  hängt  sie  ebenfalls  auch  von  dem 
Winkel  ab,  unter  welchem  der  electrische  Strom  in  die  Pri- 
mitivfaser eintritt.  Es  hat  nun  offenbar  gar  keine  Schwierig- 
keit sich  zu  denken,  dass  die  Grösse  der  Stromeskraft,  welche 
auf  die  Kräfte  der  Molecularhemmung  einwirkt,  eben  eine 
Function  der  Richtung  sei,  unter  welcher  die  Strombahn 
durch  die  Molecularhemmung  gelegt  ist. 

Was  sodann  die  Abhängigkeit  der  Fortpflanzung  der  Rei- 
zung von  der  Continuität  der  Nervenfaser  betrifft,  so  ist  die- 
ser umstand  bei  unserer  Anschauung  durchaus  ersichtlich. 
Denn  hier,  wo  Eins  in  das  Andere  greift,  braucht  natürlich 
nur  ein  Punkt  schadhaft  zu  werden,  damit  die  Leitung  unter- 
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brochen  sei.  Für  die  Frage,  ob  Schwingung  ob  Aufilosung, 
ist  das  Gesetz  der  isolirten  Leitnng  des  Nervenprincips  von 
nicht  so  erheblicher  Wichtigkeit  als  für  die  Thatsache,  dass 
die  Nervenkrafb  nicht  in  Distanz  wirkt,  sodass  die  Reizung 
sich  nur  durch  absolut  continuirliche  Nervenmaterie  fort- 
zupflanzen vermag. 

Wir  werden  hiermit  naturgemäss  zu  dem  Probleme  ge- 
führt, mit  welcher  Geschwindigkeit  nun  die  Reizung  durch 
die  Nervenmaterie  vorschreitet.  WieHelmholtz  gezeigt  hat, 
ist  diese  Fortpflanzung  äusserst  langsam,  was  in  der  That 
mit  der  Annahme  von  Molecularschwingungen  so  besonders 
nicht  passt,  wohl  aber  aus  unserer  Vorstellung  sehr  ersichtlich 
ist.  Auf  einige  hierher  gehörige  Fragen  habe  ich  bereits 
oben   aufmerksam  gemacht. 

Soweit  haben  wir  uns  mit  Erscheinungen  beschäftigt, 
wolche  unmittelbar  am  frischen  lebendigen  Nerven  beobachtet 
werden  können.  Wie  verhält  sich  nun  aber  ein  Nerv,  den 
wir  soeben  einen  Augenblick  lang  nur  einem  electrischen 
Strome  ausgesetzt  haben.  Er  ist  ein  ganz  anderer  nach  der 
Oeffhung  geworden,  als  der  er  vor  der  Schliessung  war,  ob- 
schon  er  eine  längere  Zeit  nachher  doch  wieder  den  norma- 
len Zustand  erreicht.  Wer  sich  das  Nervenprincip  als  Schwin- 
gungen vorstellt,  wird  hier  sehr  schwer  begreifen,  warum  das 
so  sei,  während  bei  unserer  Anschauung  sich  dieser  Erfolg 
von  selbst  versteht.  Denn  der  Nerv  hat  ja  bei  der  Schlies- 
sung Kraft  ausgegeben  auf  allen  katelectrotonisirten  Strecken, 
bei  der  Oeffhung  auf  allen  anelectrotonisirten.  Der  Stoff- 
wechsel, den  wir  also  noth wendig  annehmen  müssen,  gleicht 
auch  beim  Nerven,  wie  bei  anderen  Organen,  das  Verlorene 
wieder  aus,  das  heisst  es  klingen  die  Modificationen  ab.  Wü^ 
den  wir  nun  bei  Untersuchung  der  Erregbarkeit  des  Nerven 
nach  der  Oeffnung  die  Modification  negativ  finden,  so  läge 
di^  Erklärung  auf  der  Hand.  Wir  würden  also  sagen,  dass 
der  Stoffwechsel  noch  nicht  Zeit  gefunden,  das  Verlorene  wie- 
der merkbar  zu  ersetzen.  Die  Natur  hat  aber  den  Nerven 
besser  eingerichtet  und  dafür  gesorgt,  dass  sofort  neue  Spann- 
kraft angehäuft  wird,  wenn  durch  ihren  Verlust  die  Molecu- 
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larspannung  nachgelassen  hat.  Würden  wir  also  die  Erreg- 
barkeit nach  der  OeflFnung  des  nicht  zu  lange  dauernden  mo- 
dificirenden  Stromes  gar  nicht  verändert  finden,  so  wäre  auch 
das  mit  unserer  Vorstellung  in  Einklang  zu  bringen.  Wir 
finden  nun  aber  die  Erregbarkeit  erhöht.  Wie  sollen  wir  uns 
im  Sinne  unserer  Molecularhypothese  diese  Thatsache  er- 
klären? Es  scheint  mir  unwahrscheinlich,  dass  der  Umsatz 
von  einer  gewissen  Summe  von  Spannkräften  bei  der  Beizung 
sofort  eine  Anhäufung  von  einer  grösseren  Summe  von  Spann- 
kräften secundär  induciren  sollte.  Denn  nach  einigen  Secun- 
den  hat  der  Nerv  wieder  seine  frühere  Erregbarkeit,  ohne 
dass  inzwischen  etwa  irgend  etwas  von  Umsetzung  der  über- 
schussigen Spannkraft  bemerkt  worden  ist.  Hierfür  spricht 
ferner,  dass,  wenn  man  den  Nerven  ebenso  lange  tetanisirt,  als 
der  constante  Strom  gewirkt  hat,  die  Erregbarkeit  ungleich 
weniger  verändert  ist,  obschon  das  Tetanisiren  doch  nach 
unserer  Vorstellung  einen  grösseren  Stoffverbrauch  bedingt. 
Endlich  aber  sehen  wir,  dass  bei  abnehmendem  Stoffvirechsel, 
so  bei  Thieren,  die  lange  gehungert  haben,  also  bei  den 
Winterfröschen,  ferner  sogar  bei  Menschen,  deren  Ernährung 
zurückgeht,  die  Reizbarkeit  der  Nerven  zunimmt.  Wollen  wir 
uns  nun  vorstellen,  dass  der  Nerv  um  so  stärkere  und  grös- 
sere Kräfte  erlange,  je  schlechter  der  Stoffvirechsel  vor  sich 
gehe?  Gewiss  nicht  1  Wir  werden  vorziehen,  uns  zu  denken, 
dass,  während  der  allgemeine  Stoffwechsel  zurückgeht,  in 
höherem  Maasse  und  zuerst  die  Kräfte  der  Molecularhemmung 
leiden,  sodass  ein  Verlust  der  Molecular-Elasticität  stattfinden 
muss.  Wir  stellen  uns  also  vor,  dass  jene  Hemmung,  welche  fort- 
dauernd verhindert,  dass  sich  Spannkräfte  in  lebendige  Elräfbe 
umsetzen,  beim  erregbarer  gewordenen  Nerven  leichter  zu  be- 
seitigen oder  zu  schwächen  sei.  Auch  scheint  mir  diese  Vor- 
stellung nicht  unnatürlich.  Denn  wir  mussten  zur  Erklärung 
der  Stromeswirkungen  annehmen,  dass  dieser  nur  auf  die 
Molecularhemmungen  einwirkt  und  dies  zwar  so  lange  thut, 
als  er  vorhanden  ist.  Offenbar  aber  versteht  es  sich  nun  gar 
nicht  von  selbst,  dass  eine  Mechanik,  auf  welche  eine  gege- 
bene Kraft  eine  Zeitlang  einwirkt,  nicht  nach  Aufhören  dieser 


494  Theorie  der  inneren  Meehtnik  des  Nerven. 

Kraft  verfindert  zurückbleibt.  A  priori  muss  man  vielmehr 
eine  nicht  ideale  Elasticität  erwarten,  v^ae  denn  auch  wirklich 
Torliegt.  Die  specielle  Art  dieser  Einvirirkung  besteht  nun  darin, 
dass  die  Kräfte  der  Molecularhemmung  geschwächt  zurückblei- 
ben. Doch  wird  diese  Schwächung  wieder  langsam  durch  den 
Stoffwechsel  gehoben.  Man  hat  sich  also  wohl  einzuprägen, 
dass  ein  durch  den  constanten  Strom  erregbarer  gewordener 
Nerv  nicht  einem  gestärkten,  sondern  einem  geschwächten 
gleich  zu  setzen  sei.  Wie  leicht  sind  diese  Erscheinungen 
mit  unserer  Hypothese  verständlich,  und  wie  schwer  würde 
sie  es  sein,  Wenn  wir  uns  dächten,  dass  das  Nervenprineip 
als  eine  Schwingung  aufzufassen  seil 

Somit  wäre  die  positive  Modification  mit  ihrem  Abklin- 
gen erklärt,  welche  man  gewöhnlich  allein  zu  sehen  bekommt. 
Wir  haben  aber  gefunden,  dass  im  Bereiche  des  Katelectro- 
tonus  bei  äusserst  rascher  Reizung  nach  Unterbrechung  des 
modificirenden  Stromes  die  Modification  negativ  sei,  gerade 
so  wie  das  a  priori  am  wahrscheinlichsten  wäre.  Weil  näm- 
lich der  Katelectrotonus  fortdauernd  die  Schleusse  offen  hält, 
so  muss  alle  neu  entstehende  Spannkraft  augenblicklich  sich 
wieder  verlieren,  sodass  in  der  That  auf  dem  Bereiche  des 
Katelectrotonus  ein  ungleich  bedeutenderer  Stofiverbrauch  als 
im  Bereiche  des  Anelectrotonus  stattfindet,  wo  er  nur  bei  dem 
Verschwinden  einen  Augenblick  möglich  ist.  Die  Verringe- 
rung der  Erregbarkeit  ist  also  unmittelbar  nach  dem  Ver- 
schwinden des  Katelectrotonus  ein  wirklicher  Mangel  an 
Spannkraft,  welcher  aber  viel  rascher  ausgeglichen  wird,  als 
die  Schwäche  der  Molecularhemmung,  sodass  in  einigen  Augen- 
blicken wieder  eine  positive  Modification  erscheint  auf  den 
früher  katelectrotonisirten  Strecken. 

Diese  Betrachtungen,  zu  welchen  wir  geführt  wurden, 
führen  uns  aber  zu  einem  weiteren  Schlüsse,  welcher  uns 
einen  Blick  werfen  lässt  auf  die  Veränderungen,  welche  wäh- 
rend der  Stromesdauer  im  Nerven  Platz  greifen.  So  wird 
also  bei  der  Schliessung  eines  Stromes  die  Molecularhemmung 
dem  Einflüsse  desselben  stärker  widerstehen,  sich  ihm  mehr 
widersetzen   und  kleinere  Veränderungen   eingehen  in  seinem 
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Sinne,  als  wenn  er  bereits  länger  eingewirkt  hat.  So  werden 
demnach  die  Hemmungen  am  positiven  Pole  allmählig  mehr 
in  positiver  Richtung,  die  am  negativen  Pole  mehr  in  nega- 
tiver Richtung  verschoben.  Jedwed^  Verschiebung  in  nega* 
tiver  Richtung  setzt  Spannkraft  in  Freiheit,  die  sich  sonst 
nie  entladen  hätte.  Höchst  wahrscheinlich  summiren  sich 
diese  Spannkräfte  zu  denjenigen,  welche  der  Stoffwechsel  stets 
zum  Ersatz  der  verloren  gegangenen  nachliefert,  und  vermehren 
so  die  tetanisirende  Wirkung  des  Constanten  Stromes.  Jene 
Verschiebung  in  positiver  Richtung  heisst  aber  nichts  anderes, 
als  eine  Vermehrung  des  Anelectrotonus,  weshalb  mit  der 
Stromesdauer  die  Stärke  der  Oeffnungszuckung  zunimmt. 

Mit  allen  diesen  Erklärungen  ist  nun  aber,  um  auf  dem 
Gebiete  der  Modificationen  weiter  zu  schreiten,  die  deprimi- 
rende  Wirkung  starker  Ströme,  wenn  sie  selbst  nur  einige 
Minuten  dauern,  nicht  in  Einklang  zu  bringen.  Bedenkt  man 
aber,  dass  diese  Wirkung  nur  in  der  intrapolaren  Strecke 
vorhanden  ist,  so  wird  es  klar,  dass  wir  es  hier  zunächst  mit 
nichts  anderem  als  einer  totalen  Zerstörung  aller  inneren  Mo- 
lecularverhältnisse  zu  thun  haben. 

Ich  wende  mich  nunmehr  zur  Betrachtung  derjenigen 
Nachwirkungen,  welche  meist  nur  nach  längerem  Schliessen 
eines  electrischen  Stromes  am  Nerven  beobachtet  werden  und 
als  lang  dauernde  Bewegungserscheinungen  des  Nervenprin- 
cips  zu  betrachten  sind,  welche  der  Oeffnung  des  Stromkrei- 
ses nachfolgen  und  sie  längere  oder  kürzere  Zeit  überdauern. 
Unaufhörlich  entladen  sich  —  im  Sinne  unserer  Anschauung 
—  die  vorhandenen  Spannkräfte  auf  allen  anelectrotonisirten 
Strecken;  denn  unaufhörlich  bebt  der  Muskel.  Die  Hem- 
mungen, auf  welche  der  Strom  fortdauernd  und  so  lange  ein- 
wirkte, versagen  ihren  Dienst;  so  muss  die  vorhandene  Spann- 
kraft verloren  gehen,  sowie  alle  die,  welche  auf  den  noch 
nicht  erschöpften  anelectrotonisirten  Strecken  der  Stoffwechsel 
fortwährend  nachliefert.  Das  ist  das  Bild  des  Oeffnungsteta- 
nus!  —  Es  wird  indessen  vortheilhaft  sein,  wenn  wir  noch 
specieller  diesen  Vorgang  ins  Auge  fassen.  Wir  haben  ge- 
sagt,  dass   ein  Strom  die  Molecularhemmung  fortwährend  zu 
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yerändem  strebe  und  dass  er  dies  um  so  mehr  erreiche,  je 
langer  er  eingewirkt  habe.  Auf  dem  Bereiche  des  Anelec- 
trotonus  nun  sind  keine  Spannkräfte  verbraucht  worden,  wäh- 
rend der  Strom  dauerte.  Sobald  er  aufhört,  ist  ihre  Spannung 
also  die  alte.  Die  Kraft  der  Molecularhemmung  aber  ist 
sehr  schwach,  so  dass  die  Hemmung  nun  in  negativem  Sinne 
bedeutend  aus  ihrer  Normallage  verdrängt  wird  durch  die 
Kräfte  der  Molecularspannung.  Am  negativen  Pole  haben 
Spannkräfte  und  Molecularhemmung  gelitten,  so  dass  auch 
aus  anderen  bereits  erwähnten  Gründen  hier  keine  Tetanus- 
ursache nach  der  Oeffnung  des  Stromes  vorhanden  ist.  Wäh- 
rend nun  am  positiven  Pole  sich  die  Spannkräfte  entladen 
und  der  Stoffwechsel  die  Molecularhemmung  wiederum  in  den 
normalen  Zustand  zu  bringen  strebt,  muss  naturgemäss  der 
Tetanus  allmälig  abnehmen.  Jede  Schliessung  desselben  mo- 
dificirenden  Stromes,  welcher  den  Tetanus  erzeugte,  bringt  den 
Oeffnungstetanus  auf  der  Stelle  wieder  zum  Verschwinden. 
Natürlich!  Denn  derselbe  Strom  hat  ja  vorher  bei  mehr 
Spannkräften  der  Molecularhemmung  die  bedeutendere  Stärke 
als  im  normalen  Zustande  verliehen;  es  kann  also  keine 
Spannkraft  firei  werden.  Ja,  da  ein  Theil  der  Spannkräfte 
sich  im  Oeffnungstetanus  verzehrt,  so  wird  nachher  sogar  die 
Schliessung  eines  schwächeren  Stromes  diesen  aufheben  kön- 
nen. Hiermit  ist  der  erste  Theil  des  Rosenthal 'sehen  Ge- 
setzes der  Modificationen  erklärt.  Der  zweite  Theil  sagt,  dass 
der  Oeffnungstetanus,  durch  die  Schliessung  des  schwachen  mo- 
dificirenden  Stromes  in  entgegengesetzter  Richtung  verstärkt, 
durch  die  Oeffnung  geschwächt  werde.  Auch  das  ist  eine 
nothwendige  Folge  unserer  Theorie.  Denn  der  Oeffnungs- 
tetanus hat  seinen  Grund  in  der  Schwäche  der  Molecular- 
hemmung auf  den  früher  anelectrotonisirten  Strecken.  Wende 
ich  nun  den  schwachen  Strom^  so  gerathen  alle  diese  Strecken 
in  Katelectrotonus.  Wir  sahen  aber,  dass  der  Katelectrotonus 
die  Molecularhemmung  zu  schwächen  strebe  und  deshalb  bereits 
bei  noch  kräftiger  Molecularhemmung  Tetanus  zu  erzeugen 
vermöge.  Er  wird  diese  Wirkung  also  an  einer  geschwächten 
Hemmung  in  erhöhtem  Maassstabe  hervorzubringen  vermögen, 
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mithin  eineu  möglicbstgrossenVerlust  an  Spannkräften  bedingen. 
Unterbricht  man  diesen  kurz  dauernden  Strom,  so  wird  na- 
türlich jetzt  die  Molccularhemmung  schon  eher  im  Stande 
sein,  dem  fortwährenden  Umsatz  der  Spannkräfte  entgegen- 
zuwirken ,  weil  mit  deren  Abnahme  ja  die  Grösse  der  Molc- 
culärspannung  auch  abnimmt.  Somit  ist  auch  der  zweite 
Theil  des  Rosenthal 'sehen  Gesetzes  erklärt.  Dass  kurze 
abermalige  Schliessung  des  Stromes,  welcher  den  Oeffnungs- 
tetanus  hervorbrachte,  ihn  wieder  erzeugen  kann,  wenn  er 
verschwunden  war,  ist  wieder  ganz  ersichtlich.  Denn  wäh- 
rend der  Anelectrotonus  dauert,  wird  den  Spannkräften  gar 
kein  Schade  gethan ;  sie  bebalten  Zeit,  sich  weiter  zu  erholen, 
während  die  wieder  etwas  durch  die  Ruhe  gewachsene  Stärke 
der  Moleoularhemmung  wieder  abnimmt.  Dann  muss  natur- 
lich bei  der  Oeflfnung  das  alte  Spiel  von  Neuem  anfangen. 

Ich  habe  gesagt,  dass  das  Rosenthal'sche  Gesetz  nur 
für  schwache  und  mittelstarke  Ströme  gelte,  nicht  aber,  wie 
ich  gefunden  habe,  für  starke.  Denn  der  durch  einen  kurz 
dauernden  starken  Strom  —  langdauerde  bedingen  keinen 
Oeffnungstetanus  —  erzeugte  Oeffnungstetanus  wird  durch 
die  Schliessung  des  beliebig  gerichteten  Stromes  beseitigt. 
Auch  dies  ist  eine  nothwendige  Folge  der  bereits  bekannten 
Thatsacben.  Bei  starken  Strömen  herrscht  nämlich  fast  auf 
der  gesammten  intrapolaren  Strecke,  in  welcher  bekanntlich 
nach  Ritter  die  Ursache  des  OeflEhungstetanus  zu  suchen 
ist,  der  anelectrotonische  Zustand,  auf  fast  der  gesammten 
also  Reizung,  wenn  der  Strom  unterbrochen  wurde.  Schliesst 
man  nun  den  beliebig  gerichteten  Strom  wieder  aufs  Neue, 
80  verfallen  fast  alle  TheUe  abermals  in  Anelectrotonus,  in  dem 
sie  vorher  waren,  wo  also  die  Moleoularhemmung  von  dem 
Strome  so  sehr  gestärkt  wird.  Dass  dieses  Gesetz  wiederum 
bei  Schliessung  des  aufsteigenden  starken  Stromes  sich 
stärker  ausgesprochen  zeigt,  als  bei  Schliessung  des  ab- 
steigenden, dürfte  klar  sein.  Bei  schwachen  und  mittelstarken 
Strömen  ist  das  natürlich  ja  anders ;  denn  bei  ihnen  tritt  beim 
Stromeswechsel  die  ganze,  vorher  anelectrotonische,  in  dem  Zu- 
stand der  Reizung  bereits  begriffene   Zone    in   den   ebenfalls 
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Reizung  bedingenden  Zustand  des  Katelectrotonus.  Hiermit 
ist  also  auch  mein  Gesetz  für  die  durch  starke  Ströme  be- 
dingte Modification  erklärt,  das  ich  so  ausspreche: 

Der  durch  starke  Ströme  erzeugte  Oeffnungsteta- 
nus  wird   geschwächt   durch  die  Schliessung  des  be- 
liebig   gerichteten    modificirenden    Stromes ,    gestärkt 
durch    die    Oeffnung    des    beliebig    gerichteten.     Für 
die  Schliessung  des  absteigenden    Stromes   ist  dieses 
Gesetz   noch   nicht   als    vollkommen    gesichert    anzu- 
sehen. 
Von  der  Erklärung   der  bis  jetzt  bekannten  Erscheinun- 
gen  der   Modification    durch    constante   Ströme,    welche    also 
grösstentheils,   das  heisst  vorzugsweise  ihren  Grund  haben  in 
einer  Schwächung  der  Molecularhemmung,  werden  wir  natur- 
gemäss   zu   denjenigen  Veränderungen  geführt,  welche  haupt- 
sächlich durch  einen  Verlust  an  Spannkräften  bedingt  sind. 

Hierher  gehört  zunächst  die  Thatsache,  dass  wenn  wir 
mit  Inductionsströmen  einen  Nerven  tetanisiren,  nach  einiger 
Zeit  sowohl  intrapolare  als  extrapolare  Strecken  sehr  bedeu- 
tend von  ihrer  Erregbarkeit  verloren  haben,  während  einige 
Bruchtheile  einer  Sekunde  Ruhe  ausreichen,  um  dem  Nerven 
einen  Theil  seiner  Leistungsfähigkeit  wiederzugeben.  Im 
Sinne  von  Schwingungen  ist  das  sehr  schwer  oder  gar 
nicht  zu  erklären,  bei  unserer  Auflassung  aber  äusserst  leicht 
Der  Stoffwechsel  strebt  zwar  fortwährend  die  Summe  der 
vorhandenen  Spannkräfte  auf  constanter  Höhe  zu  erhalten 
und  liefert  augenblicklich  neue  nach,  sobald  die  Molecular- 
spannung  nachgelassen  hat.  Wenn  aber  einmal  wegen  sehr 
heftiger  Reizung  mehr  Spannkraft  abgegeben  wird,  als  neue 
entsteht,  muss  natürlich  nach  einiger  Zeit  Erschöpfung  ein- 
treten. Wartet  man  aber  ein  paar  Augenblicke,  so  hat  sich 
dieser  Verlust  wieder  zum  Theile  ausgeglichen.  Setzen  wir 
indessen  die  Reizung  trotz  dem  noch  immer  fort,  so  braucht 
der  Nerv  immer  längere  Zeit  zur  Erholung.  Auch  das  ist 
ersichtlich,  da  man  wohl  einsieht,  dass  das  Material,  welches 
fertig  gebildet  daliegt,  um  Spannkraft  zu  liefern,  wenn  es 
nothwendig  ist,  natürlich  scbliesslicb  auch  aufgebraucht  wird* 
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Ist  dieses  eingetreten,  dann  ist  lange  Zeit  nothwendig,  ehe 
der  Nerv  wieder  seine  Schätze  auf  den  normalen  Stand  ge- 
bracht hat. 

Es  bleibt  ans  endlich  noch  die  Besprechung  einer  Son- 
derbarkeit des  Nerven,  welche  im  Bereiche  dÄ*  Schöpfung 
normal  nur  bei  einer  Thierklasse  vorkommt,  nämlich  die  den 
electrischen  Fischen  gegebene  hohe  Immunität  gegen  electri- 
sche  Schläge,  sodass  ihnen  solche  nichts  anhaben,  welche 
andere  Thiere  auf  das  tiefste  zerrütten.  Gleichwohl  werden  bei 
ausreichender  Stromesdichte  auch  deren  Nerven  z.  B.  electrisch 
tetanisirt  ganz  so  wie  andere.  Wie  also  derselbe  Nerv  bei 
demselben  Thiere  zu  Zeiten  erregbarer,  zu  Zeiten  es  weniger 
ist,  80  werden  die  Nerven  verschiedener  Thiere  je  nach  der 
Stärke  ihrer  Molecularhemmung  verschieden  erregbar  sein. 
In  dieser  Eigenschaft  zeichnet  sich  nun  der  electrische  Fisch 
vor  allen  anderen  Thieren  besonders  aus,  indem  bei  ihm  nur 
ein  Naturgesetz  schärfer  als  bei  anderen  ausgeprägt  ist.  In 
diesem  Sinne  verliert  diese  Erscheinung  ihre  auf  den  ersten 
Blick  so  grosse  Paradoxie. 

Wenn  wir  uns  darüber  wundem  wollten,  dass  ausser  der 
Eigenthümlichkeit  eines  besonderen  Organes,  was  keinem  an- 
deren Thiere  zukommt,  dieser  Fisch  nun  auch  noch  anders  ge- 
baute d.  h.  stärkere  Nerven  habe,  so  müssten  wir  billigerweise 
ebenso  sehr  erstaunt  sein,  weshalb  ein  Fleischfresser  ausser  den 
gewaltigen  Zähnen  auch  noch  die  mächtigen  Kiefermuskeln  hat, 
ohne  deren  Besitz  ihm  die  Zähne  vollkommen  nutzlos  wären. 
Derartige  compensatorische  Vorrichtungen  sehen  wir  allüberall 
im  Bereiche  der  organischen  Natur  —  und  es  würde  unrichtig 
sein,  sie  zu  leugnen.  So  kann  den  furchtbaren  Fisch  die  ver- 
nichtende Bjraft,  mit  welcher  er  seine  Feinde  erschlägt,  selbst 
treffen,  ohne  dass  sie  ihn  zu  verletzen  vermag.  — 

Ich  beschliesse  hiermit  diesen  Versuch  einer  Theorie  der 
Mechanik  des  Nerven,  welcher  sich  vorsetzte,  einen  allgemei- 
neren Gesichtspunkt  zu  gewinnen,  von  welchem  aus  man  sich 
die  Thatsachen  vorstellen  kann. 

Natürlich  muss  ich  es,  was  ich  gerne  zugestehe,  zu- 
künftigen Forschungen   überlassen,   dar?uthun,  wie  nun  die 
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electromotorischen  Molekeln  sich  zu  Gruppen  und  grösseren 
Molekelcomplexen  zusammenschaaren ,  damit  schliesslich  die- 
jenige Mechanik  aufgebaut  werde,  welche  ich  soeben  darge- 
legt habe,  wobei  zu  ermitteln  ist,  ob  das  erweiterte  Schema 
du  Bois*Keymond's  diesen  Anforderungen  Genüge  leistet 
Ebenso  müsste  dann  festgestellt  werden,  ob  die  Erschei- 
nungen am  Multiplicator  nur  herrühren  von  den  Kräften  der 
Molecularhemmung,  oder  auch  von  den  Spannkräften  des 
Nerven. 

So  bleibt  es  femer  der  Zukunft  überlassen,  den  tiefe- 
ren Sinn  jener  antagonistischen  elastischen  Vorrichtung  zu 
deuten,  deren  Annahme  uns  so  gute  Dienste  geleistet  hat 
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